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ド コモ  W-CDMA.GSM/ 

GPRS •無線 LAN 方式 

このたびは、 rdocomo  PRIME  series  SH-01C」 を お買い上げ 
いただきまして、 まこと じあり がと ラ ございます。 

ご 利用の 前に、 あるいは ご 利用 中に、 この 取扱説明書 および その他の 
オプション 機器に 添付の 個別 取扱説明書を よく お読みい ただき、 正し 
く お使いく ださい。 取扱説明書 じ 不明な 点が ございました 5、 取扱 説 
明 書 裏面の r 総 含 お問い 含 わ だ 巧」 まで お問い 含 わ だく ださし、。 

SH-01 じは、 お客様の 有能な/ \° ー  トナー です。 大切に お取り 扱いの 上、 末 
長く ご 愛用く ださし、。 


FOMA 端末の ご 使用 にあた つ1 


•  FOMA 端末は 無線を 使用して いるた め、 トンみ レ •地下 •建物の 中な どで 
電波の 届なない ところ、 屋外で も 電波の 弱い とこ 5 あよび FOMA サービ 
スエ リア 外では ご 使用 じ なれません。 また、 高層ビル •マンション などの 
高層 階で 見晴 5 しのよ い 場所であって ちご 使用に なれない 場合 巧 ありま 
す。 なお、 電波 巧 強く アンテナ マーク 巧 3 本 表示 ちれて いる 状態で、 移動 
せす' じ 使用して いる 場合で も 通話 巧 切れる 場合 巧あります ので、 ご 3 承 
くだち し、。 

• 公共の 場所、 人の 多い 場所 や 静かな 場所な どでは、 まわりの 方の ご迷惑に 
な 5 ない よ ラ ご 使用く だち し、。 

•  FOMA 端末は 電波を 利用して いる 関係 上、 第兰者 I ごより 通話を 傍受 ちれ 
る クース もない とはいえ ません。 しなし、 W-CDMA.GSM/GPRS 方式で 
は 秘話 機能を すべての 通話 じついて 自動的に サポートし ますので、 第兰 
者 巧 受信機で 傍受 したと しても、 た だの 雑音と しな 聞き とれません。 

•  FOMA 端末は 音声を デジタル 信号に 変換して 無線 じよる 通信を 巧って い 
る ことな 5、 電波 状態の 悪い とこ 5 へ 移動す るな ど 送信 ちれて きた デジ' 
タル 信号を 正確に 復元で きない 場合 じは、 実際の 音声と 異なって 聞こえ 
る 場合 巧あります。 

• お客様 ご 自身で FOMA 端末 じ 登録 ちれた 情報 内容 (電話帳、 スクジ 'ユー 
ル、 ベ 亡、 伝言べ 亡、 音声 など) は、 別に を 取るな どして 保管して 
くだち るよ ラ お願いします。 FOMA 端末の 故障 や 修理、 機種 変更 やそ ①他 
① 取り扱いな どじ よって、 万 巧 一、 登録 ちれた 情報 内容 巧 消失して しま ラ 
こと 巧 あっても、 当社と しては 責任を 負いな ねます ① であ 5 なじめ ご 3 
承く だち し、。 


• 大切な デー タは m に 「oSD 力ードに 保を する ことを あすす めします。 また、 
パソコンを お持ちの 場合は、 ドコ t クー タイ da ね link を 利用して 電話帳 や 
^ ー ル、 スク ジュール などの 情報を パソコン じ 転送 •保管で きます。 

• お客様は SSL/TLS を ご 自身の 判断と 責任 じあいて ご 利用す る ことを 承 
諾 する ものと します。 お客様 じよる SSL/TLS ①ご 利用 じあたり、 ド〕 t 
あよび 別掲① 認証 会社は お客様に 巧し SSL/TLS ① 安全性な どじ 関し 何 
5 保証を 巧 ラち のでは なく、 万 巧 一 何 5 なの 損害 巧 発生した としてち 一 
切 責任を 負いません ので、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

認証 会社 ： 日本 ベリ サイ ン 株式会社、 サイバー トラスト 株式会社、 

GMO ブ □ー バル サイ ン 株式会社、 RSAtz キュ リ テイ 株式会社、 
t コム トラスト システム ブ 株式会社、 

株式会社 コ t ドジ 'わ パン、 Entrust,  Inc.、 Go  Daddy,  Inc. 

• この FOMA 端末は、 FOMA プラス エリ ア あよび FOMA ハイス ピー ド エリ 
アじ 対応して おります。 

• この FOMA 端末は、 ド〕 亡の 提供す る FOMA ネット ワーク あよ ひ' ド〕 t 
① □ー ミン ブ サービス エリアが 外では ご 使用に なれません。 
i.he  FOMA  terminal  can  be  used  only  via  the  FOMA  network  provided 
by  DOCOMO  and  DOCOMO'S  roaming  area. 


本書の ご 使用に あたつ1 


本 FOMA 端末は、 きせな え、 ソール （優 P.1 14) じ 対応して おります。 きせな え 
、ソールを 利用して ター マルべ ニュー 画像を 変更した 場合、 ベ ニューの 操作 
履歴 じがって 夕ーマルべ ニューの 項目 巧 変わる もの 巧あります。 また、 機能 
番号を 入力しても 項目を 選択で きない もの 巧あります。 

本書 じついて 、最新の 情報は、 ドコ t ① ホームページよ リグ ウン □ー  ドで 
ぎます。 

• 「取扱説明書 (PDF ファイル)」 ダウン □ー  ド 

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manua  ン download/ 
index.html 

X  URL および 掲載 内容 じついて は、 将来 予告な しじ 変更す る こと 巧 あり 
ます。 


本書の 見 かた/引 きかたに ついて 


本書では、 FOMA 端末を 正しく お使いい ただく ためじ、 操作の しなた を 
イラスト や マー クを 交えて 説明して います。 

• デ イス プしイ じ 表示 ちれる アイコン や 画面は、 本体を じ 合わせて 初期 設 
定 されて います （きせな え ツール 屈 =P.1 14)。 本体 色 ごとの お買い上げ 時 
① 設定 内容は、 P.492r^ ニユ ー- 覧」 を 参照して ください。 本書では、 主に 
きせな え、 ソールの 設定 巧 本体 色 r 团 ack」 ① 場合で 説明して います。 

• 本書に 記載して いる 画面 や イラストは イ^ージ' です。 実際の 製品とは 異 
なる 場合 巧あります。 


圓 本書の 引き かたに ついて 

巧の よ ラな 方 ミ 去で、 説明 ページを 探す こと 巧で きます。 

索引な 5( 像 P.566) 

機能 名 •サービス 名で 探します。 

なんたん 検索な 5 
你  P.4) 

よ く 使 ラ 機能 や 知 っ ている と 便利な 機能 
を わなり やすい 言葉で 探します。 

表紙 インデックスな 5 
(像 表紙） 

表紙の インデックスを 使用して、 本書を 
めくりな 巧 5 探します。 

(詳しくは 巧 ページ') 


感 P. 目 


保 P.S 


保  P.492 


• このに H-0 1 C 取扱説明書 詳細 版 J ①本 文中 じあし ^ は、 に H-0 1 C」 を 「FOMA 
端末」 と 表記 させて いただい てあります。 あ 5 なじめ ご了承く ださし、。 

•  FOMA 力ード (緑色 •白色） を ご 利用 ①あ客 様は、 本書 内に 記載して いる 
「ド〕 tUlM 力ード」 は 「FOMA 力ード」 と 読み替えて くださし、。 

• 本書では microSD 力ードを 使用した 機能の 説明を しています 巧、 その 機 
能の ご 利用 じあ たって は、 別途 microSD 力ード か 必要と なります。 
microSD 力ー ド じついて は 煩 P.36 日 


目次な 5 
主な 機能な 5 
^ニュ ー- K な 5 


• 本書では microSD 力ー ドを、 「microSD 力ー ド」 または 「microSD」 と 記載し 
ています。 

• 本書では 「 I  C カード 機能に 対応した お サイフ クー タイ 対応 i アプリ」 

を、 r あ サイフ クー タイ 対応 i アプリ」 と 記載して います。 

• 本書の 内容の 一部 または 全部を 無断転載 する ことは 禁止 ちれて います。 
• 本書の 内容 じ 関して、 将来 予告な しじ 変更す る こと 巧あります。 


[ボタン 表記と 操作 手順 


• 本書では ボタ ン① 表記を 簡略 した デザイン で 表記 して おります。 


実際の ボタン 

本書での 表記 

〇 

の （p.3or 各部の 名称と 機能」 を 参照 してく だち い） 

• 操作 手順の 表記と 意 日 未は 巧のと おりです。 


表記 

意 巧 

夕ー マルべ ニ ユーで [本体 設 
定] ► [画面 •デイ スプ しイ] 

夕ー マル^ ニューで© で [本体 設定] じ 
カーソルを 合わせて® を 押す^® で [画 
面 •デイ スプ しイ] じ カーソルを 合わせ 
て® を 押す 

- 本書では、 項目を 選択/入力して® を 押す 操作 じついて は、 最後に® 

を 押す 操作を 皆 略して 記載して います。 

• 本書では、 ボタンで ち タッチ パ 斗 ルで も 操作で きる 場合は ボタン 操作を 
優先して 記載して います。 タッチ パオ 、ルの 主な 操作 方を じついて は、 P.46 
「タッチ パネルの 操作」 を 参照して くだち い。 


• お買い上げ 時の 設定 じついて は 屈 =P.492 

デイ スプ しイ① 表示 じついて 

• 本書では、 お買い上げ 時の 状態を ちと じ 説明して います。 お買い上げ 後 
① 設定 変更な どじ よっては、 実際に 表示 ちれる 内容 巧 本書と 異なる 場 
合 巧あります。 

• 円 ash 画像 やア ニべー シ ヨン 効果を 持つ アイコン など 巧 表示 ちれて い 
る 場合 じは、 デイ スプ しイ① 表示 巧 本書の 表記とは 異なる 場合 巧 あり 
ます。 
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索 弓し なんたん 検索、 表紙 インデックスな 5 ①弓 I きな たは、 アラーム 機能を 例に 説明し ます。 
• 本文 中の ページ' とは 内容 巧 異なります。 


索引な 5 屈で. 566 


デ イス プしイ じ 表示 ちれて いる 機能の 名称 や、 あ 5 な 
じめ 機能の 名称 や サービスの 名称 巧 わなって いる 場合 
はこ こな 5 探します。 


アク tz ス ポイント 亡ード 設定 

. 486 

ア ク t スポイ ント 亡ー ド 利用 手順 

. 485 

新しい タブで 開く  . 186 

アップ □-ド . 198 

アドし 3 •迷惑 式ール 設定 …… 171 

アニソ . 245 

アニ^-シヨ ン 作成 . 408 

々■— ツ—ピ 座 

rp ラーム 

解除/再 設定 
ソフト 起動 中 
、 利 巧 . 


位置 情報 . 

位置 情報が 加 . 

位置 情報 利用 

各 機能 . 

ソフト 起動 中 . 

位置 提供す 否 設定 . 

位置 提巧 許可 期間 設定 時の 動作 


位置 提供を 要求され ると. 

位置 履歴 . 

一括 解除 . 

移動 


ル . 

イマ ドコ なんたん サーチ. 


.308 

.328 


.115 


. 164 

.331 


なんたん 検索な 5 屈 =P.4 


よく 使 ラ 機能 や 知ってい ると 便利な 機能を わなり やすい 言葉で 探します。 

卓上 時計と して 使いたい . （卓上 設定） 1 10 

電池の 消費を 抑えたい . Cecot- ド） 113 

ムービーを 再生したい …… （インター ネ ツトムービープし一わ一) 208 
QR コード や パー コー ドを 読み取りたい …… （バ ーコー ドリー グ ー)241 

音楽を 聴きたい . （=ユー ジ ツクプ し一わ一) 272 

化國 -GPS 機能を 使いたい . （地國 -GPS 機能)  324 

microSD 力ードを 使いたい . （mic の SD 力ード） 36 日 

ホ 外撼 で幢報 を わり トリしたい . （ホ 外 結 補 信)  382 

目覚まし として 使いたい . （アラー ム )412  ) 

單串 とし C 巧し、 巧し、 . (:單 阜バ此 

海外で 携帯電話を 使いたい . (海外 利 巧) 4 日 8 

表紙 インデックスな 5 屈 = 表紙 

P.412 

「アラーム」 

① 説明 ページ' へ 


「表紙」^「章扉 (章の 最初の ページ') 」^「説 
明 ページ'」 ① 順に 知りたい 機能の 説明 ペー 
ジ 'を 探します。 章 扉には 詳しい 目 巧を 記載 
しています。 


お サイフ ケー タイ/トルカ I 
地図 iGPS 機能 I 
データ 管理 I 


( 便利な 機能 I 


文字 入力 I 
ネッ トワークサービス I 
海外 利 巧 I 


► 


ウェルネ ス . 402 

ま書き>：たを作成する . <  手書き  >40 己 

パソコンでの プ しだ ジを アシスト する . くプし ゼン アシスト  >409 

7 ルチア ク t ス . く マルチ アク t ス  >410 

マルチ アシスタント （マルチ タスク） 

. く マルチ アシスタント （マルチ タスク） >411 

自動的に 電源を ON/OFF じする . く 自動 電源 0N/0FF>41 1 

一定の 時間が 経過す ると アラームで 知 5 せる 

. く あ ミ だ タイマー >412 

指ました 時刻に アラー ムで 知己 だる . く アラー ム  >412 

ジュ ー ごち 〇 . <  ^  D.  —  Z  > 

待受 タッチ ランチ わじ 機能を 登録す る . く アイコン 登録  >421 

t しクト ベニ ューを 登録す る . Ct しクト ベニ ュー 登録  >421 
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機能 名称 

索 弓 I じは、 この 名称を 
記載して います。 


各 機能の 概要 や 補足 事 
項な どを 記載して いま 
す。 


操作を 順番に 説明して 
います。 


操作に 関する 補足 事項、 
ミ 主意 事項 や アドバイス 
を 記載して います。 
選択す る 項目 じよって 
操作 巧 異なる ときは、 
「♦」 で 分けて 各 操作を 
説明して います。 


インデックスな 5 章 ご 
とじ 検索で きます。 


各 機能を 利用す る 場合 
じ 必要な 内容、 ミ 主意 事項 
や 参考と なる 内容を 記 
載して います。 


I アラー ム 機能」 アラームース ク ジュー ルー 視聴 テ 約 


<〔' 可） 


ぶた 時刻 に アラー 厶で 知らせる 

指定した 時刻 •曜 曰に、 アラーム 音 や ラン ブ、 バ イブし ー タでお 知 5 せ 
したり、 ワン t ブを 起動す る こと ヴ できます。 

• お 5 なじめ、 巧の 操作を 巧^って  <  ださい。 

■ 日付 時刻 設定 (屈* * P.61) 

■ チわン タル 設定 (犀 ^.2 日 の 

■ はじめて フン t ブを 利用 するとき じ 表示 きれる 免責 事項の 確認 
(保  P.248) 

• アラー ムは 9 件まで 登録で きます。 

I - •]  ノー マルタ ニ ューで [便利 ツー ル] ►[アラー ム] 

含 • 待受 画面の 待受 時計を タッチしても 起動で きます。 

2 登録す る 番号を 選ぶ 
_ I  3 各 I 員 目を 設定 ►画 

• 項目の 切替： @ 

• ワン t ブ 設定で ワン t ブ 利用 欄を [する] じ 設定して いる 場合、 連絡 
先 設定は でき ませ Ay。 

• 連絡 巧 設定で 連絡 巧 欄を 成り] じ 設定して し 巧 堤 含、 ワン t ブ 設定 
はでき ません。 

• イツ t ージ はを 角 30 文享 (半 再 目 0 文す) まで 入力で きます。 


■アラーム 設定 内容 画面の 見 かた 


■アラー ム設 定時 刻になる と 


] 


設 おした 内宮で アラー 厶ヴ 動作し ます。 フン t ブ利 巧を [する] じ設 をして 
いる 攝 合は、 フン t ブ巧 起動し ます。 

•  FOMA 端末を 閉じて いると きは、 サブ デ イス プしイ じ [アラーム 鳴動 中] 
と 表示 ちれます。 

• 登録され ている 連絡 究じ 電話を なける： 曰 ►[はい] ►電話を なける 
- 連絡先 じは 電話番号 または 各 前 (電話帳 I ご 登録され ている とき） 巧 表示 
ちれます 。名前な 表示 ちれて いると きは、 [はい] を 選択す ると 電話帳 巧 
客 表示 画面 (屈* P.9 日) 巧 表示され ます。 

• 1 分 巧 経過す ると、 アラー ム好 止まります。 ススー ブを設 をして いると ス 
ヌーブ 巧 動作し ます。 

アラーム 鳴動 中の ボタン 操作 


アラー ム 停止 (ス ヌーブ 解除） 


の〜 風、 画、 面、 S 


•  FOMA 端末を 閉じて いると きまた は ビュー ア ポジションの ときは、 ◎を 
巧す と アラー ムガ 停止し ます （スヌ ーブは 動作)。 

•  t- シ ョン サイし ジト （屈" P.10 日） で アラームを 止める ことち できます 
(ス スー ゴは 動作)。 

• 次の 揚 含は、 設定 時刻に なって ち アラー 厶ヴ 動作し ませ 心。 通信 •揉 作 
を 終 3 した あとじ アラームけ 動作し ます。 

■ 電話の 発着 信 中、 呼 化 中、 切断 中  ■ 目 4K デ ー タ 通信の 発着 信 中 

■ データ 転送 モード 中  ■ ホ 外線 リモコン 使用 中 


画面 表示 じついて、 説明 
を 記載して います。 お 使 
し、 ① FOMA 端末と 照 5 
し 合わせて ご覧く だち 
し U 数値 や 設定、 任意に 
入力す る 文字な どは す 

ベて 一例です)。 

V 


►CO 


• 本文 中の ページとは 内容 巧 異なります。 
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かんたん 検索 

知りたい 機能を わなり やすい 言葉な 5 調べたい とき じご 活用く ださ 

し、。 


通話に 便利な 機能を 知りたい 


電話番号を 知らせたい/知 5 れ たくない . (発信 者 番号 通知） 62 

通話を 保留したい . (通話 保留)  67 

音声 電話 通話 中に テし ビ 電話に 切り替えたい 

. (テし ビ 電話 切替/音声 電話 切替) 68 

相手の 声の 音量を 変えたい . (受話 音量 調節)  79 

電話 じ 化ないで 保留したい . (応答 保留) 80 

通話を 控える 必要 巧 ある ことを 伝えたい 

. (公共 t— ド （ドライブ t— ド)） 81 

. (公共 t— ド （電源 OFF)  )82 

用件を 録音/録画したい . （伝言^ 亡/テし ビ 電話 伝言^ t)82 


なんたん 検索/目次/ま 意 事 頃 
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^ □デイ や イル^ネーションを 変えたい 


力^ラを 使いこなしたい 


撮影す るサ イブを 変えたい.. 
m に roSD カードに 保を したい. 
撮影した 画像を 表示したい.. 


. (サ イブ 選択) 228 

. (保を 先 選択)  234 

(イ ベー ジビ ユーア )343 


ワン t グを 使いこな したし、 


ワン t ブを 見たい . 

ワン t ブを 録画したい . 

ワン tz ブ① 視聴 や 録画を テ 約 したい 
映像 や 音声の 設定を 変えたい . 


.... (ワン t ブ 視聴) 2 己 2 
.... (ワン t ブ 録画) 2 己 7 
(予約/予約 リスト） 2 日 8 
. (ュー ザ 設定) 263 


まム して 電話を 使いたい 


電話帳の 内容を 知 5 れ たくない . （シークし、 ソ ト 属性 設定) 99 

紛失した ときな ど、 離れた とこ 5 な 5F0MA 端末を □ック したい 

. (おまかせ □、ソ ク）※ 1 126 

電話帳に 登録 ちれて いない 人な 5 ① 電話を 受けたくない 

. (ベ 亡リ 登録 外 着信 拒否） 131 

番号 非 通知の 電話を 受けたくない . （着信 拒否 設定） 132 

万 巧 一の データ 消失に 備え 電話帳な どを バックアップして あきたい 


(クー タイ データ お 預か リサ ー ビス）※ 2 1 32 


•乂 • 1  ち 尖过サ ーH、 つで せ 

X2 お申し込み 巧 必要な 有料 サービスです。 
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本書の 見なた/引きな たじついて . 1 

なんたん 検索 . 4 

SH-01C の 主な 機能 . 8 

安全 上の ごま 意 (必す お守りく ださい） . 10 

取り あい 上の ごま 意 . 17 

防水/防塵 性能 . 22 

本 イネ 付属品 および 主な オプション 品 . 28 


ご 使用 前の 確認 
P.29 

各部の 名妳と 機能、 基本の 操作、 デイ スプ しイ、 
ベニ ュー 、タッチ/巧 ル、 音声 クイック 起動、 使 
いなた ガイド、 ドコ t UIM カード、 電池/ \° ック、 

電源 ON/OFF、 初期設定、 日付 時刻 設定、 発信 者 
番号 通知、 プ □フイ ー ル など 

電話/ 

テし ビ 電話 

P.63 

な けなた、 電話/テし ビ 電話の 切替、 ハン ブフ 
リ ー、 リ ダイ わ ル/着信 履歴、 着 も じ、 WORLD 
CALL、 受けな た、 受話 音量 調節、 応答 保留、 公共 
t ー  ド、 伝言^ 亡、 キ わラ電 、テし ビ 電話 動作 設 
定 など 

電話帳 

P.89 

登録、 ブルー プ 設定、 検索、 編集、 シーク し、 ソト属 
性 設定、 クイック グイ わ ル/クイックべー ル、 ク 
イッ ク 電話帳 検索 など 

音/画面/ 

照明 設定 

P.101 

着信 音 設定、 各種 音 設定、 パイ ブ しータ 設定、 ベ 
□デイ コール、 マナー t ー  ド、 待受 画面 設定、 待 
受アク t サリ 設定、 eco 亡ード、 きせな え、 ソー ル、 

マ チキ わ ラ、 ベーシック^ ニ ユー① デザイン 変 
更 、イルミ^ ー  シヨ ン 設定、 表示 画質 設定、 文字 
① 設定、 Select  language、 ベー ルビユー など 

目次 
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あん しん 設定 

P.121 

暗証番号、 手書き 認証、 UIM カード （FOMA カー 
ド) 設定、 PIN □、ソ ク 解除、 才ール □、ソ ク 、あまな 
せ □、ソ ク、 t ルフ t- ド、 自動 キー □ック 、パー 
ソ ナル デー タ □ック 、グイ わ ル 発信 制限、 プライ 
バシー 設定、 □ック tz し クシ ョン、 シーク し、 ソト 
t ー  ド、 着信 許可/拒否 設定、 クー タイ データ お 
預か り サービス、 各種 設定 リ tz 、 ソト、 データ ー括 
削除、 遠隔 初期化、 遠隔 カスタ マ イブ など 

ル 

P.139 

作成 •送信、 デコべー ル®、 デコ ベア ニ乂® 、なんた 
ん デコべ、^- ル チェンジ'、 添付 ファイル、 保を、 
冒頭 文 入力、 受信、^ ー  ル/ベ、 ソ t ージ '問合せ、 
返信/転送、 添付 ファイルの 取得/確認、 ベール 
BOX、 ベール 設定、 ベ、 ソ tz  - ジ 'R/F、 緊急 速報 
「エリア^-ル 丄 SMS など 

i ト ド/ 

フル ブラウザ 
P.177 

i  Menu、 i  t ー  ド パ スワード、 パソコン 向け 
ホームページ' ① 表示、 サイ ト① 見なた と 操作、 □ 
ブイ ン 情報、 インターネット 接続、 サイト 閲覧 履 
歴、 Bookmark、 画面べ 亡、 RSSiJ  — グ ー、 グ ウン 
□— ド、 アップ □- ド、 i  t- ド/フル ブラウザ 
設定、 SSL/TLS 証明書 など 

i  t ー シヨ ン- 
ムービー/ 
i チ わ ネル/ 
i D ン シェル 

P.205 

i  t  — シ ヨン •ムービー、 i チ わ 斗 ル、 i コン 
シェル、 あ 預かり t ン ター など 

わ乂ラ 

P.215 

静止画 撮影、 動画 撮影、 設定の 変更、 ^ ー  ル/ ブ 
□ブ 機能、 エフェクト カべ ラ、 プリ ティアし ンジ 
力べ ラ、 連 写 力^ラ、 ショ、 ソト^ 亡、 ラク ラク 瞬 
漢 / 瞬英 ルーペ、 バーコー ドリー グー、 名刺 リー 
グー、 情報 リーグ ー、〕 ラ ムリー グー 、ショット 
デコ、 t- シ ョン デコ、 ゴルフ スイング ビデオ カ 
ベラ、 ハンド ミラー など 

フン t ブ 

P.247 

チ わン^ ル 設定、 ワン t ブ 視聴、 番組 表、 ワン t 
ブ 録画、 テ 約/テ 約 リスト、 データ 放送の 利用、 

テし ビ リンク、 ューザ 設定 など 

Music 

P.265 

Music&Video チ わ 斗 ル、 ミ ュージ ックプ し一 
わ 一、 データ 管理  など 

i アプリ/ 
i ウィジェット 
P.283 

グ ウン □ー  ド、 i アプリ 起動、 自動 起動、 i アプ 
リコール、 i アプリ 待受 設定、 i アプリ 管理、 
i ウイ ジェット など 

お サイフ クー タ 
イ /トルカ 

P.311 

i  C あ 弓 1 つ こし サービス、 あ サイフ クー タイの 
利用、 1  C オーナー、 1  C 力ード □ック 、トルカ 
取得、 トルカ ビュー ア 、トルカ 設定 など 

化國 機能 
P.323 

地図、 ナビ、 現在 i 也 確認、 対応 i アプリ、 位置 提供 
可否 設定、 現在地 通知、 位置 履歴、 オート GPS、 位 
置 情報の 利用 など 

データ 管理 

P.337 

イ ベー ジビ ューア 、画像 編集、 i  t ー シヨ ンプ 
し 一 わ 一、 映像 編集、 ビデオ プし一 わ 一、 キわラ 
電プし 一 わ 一、 マ チキ わ ラ、 ベ □デ イプし 一 
た一、 m に 「oSD 力ード、 各種 デー タ 管理、 赤外線 
通信、 i  C 通信、 ボイスし コーグ ー、 PDF 対応 
ビ ューア、 ドキュ ベン トビ ューア、 マン ガ •ブッ 
クリーグ ー、 HDMI 接続 など 

便利な 機能 

P.401 

ウ ェル 斗ス 、手書き、 プし ゼン アシスト、 マルチ 
アク t ス 、マルチ アシスタント （マルチ タスク）、 
自動 電源 ON/OFF、 あ 知 5 せ タイマー、 アラー 
ム、  スク ジュール、  クイック 検索、  プ □フイール 
登録、 音声^  t  / 動画べ 亡、 通話 時間 • 料金、 電 
卓、 式 も 方位 計、 スイッチ 付イわ ホン マイク、 

目 luetooth® 機能、 フェムト t ル など 

文す 入力 

P.441 

なな 入力、 タッチ パ 寺 ルでの 文字 入力、 定型 文 登 
録 、文字 コピー、 ュー ザ S 辛 書、 ダウン □ー  ド 辞書、 

2 タッチ 入力、 音声 入力 など 

ネット フー ク 
サービス 

P.453 

留守番電話、 電源 OFF  • 圏外 時 着信 お 知 5 せサー 
ビス、 キわッ チ ホン、 転送 でんわ、 迷惑 電話 ス 
トッス 番号 通知 あ 願し 、デュアルみ ソト ワー 
ク、 英語 ガイダンス、  ドコ t への お 問合せ、 通話 
中の 着信 動作、 遠隔操作 設定、 マルチ ナンバー、 

2in1、0F 円 CEED、 追加 サー ビス など 

海外 利用 

P.467 

国際 □ー ミン ブ (WORLD  WING)、 電話を なけ 
る、 電話を 受ける、 3G/GSM 切曽、 和ソ トワー ク 
サーチ 設定、 優先 斗、 ソト ワーク 設定、 オペし ータ 
名 表示 設定、 □ー ミン ブガ イ グン ス など 

パソコン 接続 

P.477 

データ 通信、 データ 転送 (OBEX™ 通信) 準備、 

デー タ 通信 準備、 AT コマンド、 CD-ROM、 ド〕 t 
クー タイ datalink など 

Wi-Fi 

P.483 

Wi-Fi、 アク tz ス ポイント 亡 ー ド、 クライアント 
t- ド、 DLNA など 

付録/ 

困った とぎには 
P.491 

ベニ ュ ーー 覧、 文字の 割り 当 て 一覧表、 マル チア 
ク tz ス① 組み合わせ、 オプション’ 関連 機器、 古 女 
障な な？ と 思った 5、 こんな 表示 巧 化た 5、 保証 
とア フター サー ビス、 ソフトウェア 更新、 スキ わ 
ン 機能、 主な 仕渝 知的財産 権 など 

索引 

P.565 
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SH-01C の 主な 機能 


i 〕 ン シェル  屈で. 211 


待受 画面 上の キわラ クタ （マ チキ わ ラ） 巧 役立つ 情報 （イン フォ^ー シヨ 
ン） を 教えて くれる サービスです。 FOMA 端末で: やスク ジュールを 
作ったり、 トルカを 取得したり、 サイトな 5  i スク ジュールを ダウン □一 
ドす る ことじより 便利 じご 利用いた だける サービスです。 

FOMA 端末 じ 保を された^ 亡 やスク ジュー ル、 ToDo じ 巧して、 関連す る 
情報を お伝えしたり、 スク ジュール や トルカを 自動で 最新の 情報に 更新 
した り、 電話帳 にお 店 や 会社の 住所 情報な どを 自動で 追加 したり でき ま 
す。 


使いな た ガイド  屈 =P.51 


使いたい 機能の 操作 方を を FOMA 端末で 確認で きる 便利な 機能です。 ま 
元 じ 取扱説明書 巧なくても 、すく' じ 調べ 5 れ ます。 キーワードを 入力した 
り、 機能 一覧な 5 検索す る ことじより 、機能の 説明 や 操作 方を を 確認す る 
こと 巧で き、 ち 51 こその 機能を 起動す る こと もで きます。 


才ート GPS  風 P.333 


オート GPS 機能 じより、 お客様の 居場所 付近の 天気 情報 やお 店な どの 周 
辺 情報、 観光 情報な どを お 知 5 せす る 便利な サービスを ご 利用いた だけ 
ます。 

また、 お客様の 居場所 や 移動した 距離な どを 利用す る ヴーム も ご 利用い 
ただけ ます。 


なんたん 検索/目次/ま 意 事 頃 
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音声 クイック 起動 


像  P.50 


利用したい 機能を 話しな ける だけで、 機能を 起動ち せる こと 巧で きます。 
使いたい 機能 巧べ ニューの どこに あるの なわな 5 ない とき や、 すく' じ 起 
動ち せたいと きじ 便利です。 


国際 ング  煩 P.468 


日本国内 で お使いの FOMA 端末- 電話番号 •  ^ ー  ル アドし ス 巧 海外で も そ 
① まま 使えます (3G  •  GSM エリアに 対応)。 

また、 海外で も 3G  •  GPRS エリア じいる ときは GPS 機能 を 利用して 現在地 
を 確認したり、 対応 i アプリを 利用す る こと 巧で きます。 


Wi-Fi  保  P.484 


ご 家庭 ①ア ク tz ス ポイント や 公衆 無線 LAN サービスな どじ 接続 したり、 
FOMA 端末を アク t ス ポイント 翩 機） じして Wi-F 閒応 機器を 接続した 
りで きます。 


DLNA  像  P.488 


パソコン や テし ビ などの DLNA 対応 機器と FOMA 端末を 家庭内で Wi- 円 接 
続して、 保を ちれて いる 画像 や 動画、 音楽 データを 共有で きます。 


高機能 力^ラ  屈 =P.216 


有効 画素 数 約 1 4 1 0 万 画素 (記録 画素 数: 約 1 400 万 画素) ① 高機能 力^ラ 
を 搭載して います。 

人物 や 犬、 猫の 顔 を検 化で きる 顔 認識 フォーカス じ 対応して います。 

オス ス^フ ォト やべ スト t しク トフ ォトな ど、 連 写 力べ ラを 利用して あ 
巧みの 写真を 選んで 保を する こと 巧で きます。 

また、 エフェクト カ: > (ラを 利用す ると、 ちま ざまな 効果を 付けて 撮影す る 
こと 巧で きます。 


■ 防水/防塵 性能 煩 =P.22 

外部 接続 端子 カバー、 HDMI 端子 カバー をし つなり と 閉じ、 リア カバーを 取 
り 付けて □、ソ ク した 状態で IPX 日 （旧 JS 保護 等級 日）、 IPX7( 旧 JS 保護 等級 
7 ) ① 防水 性能 あよび IP5X(JIS 保護 等級 日） ①防圍 を 能を 有して います。 
雨の 中 や 風呂場、 プール サイドな どで 通話 や ワン t ブ 視聴 巧で きます。 ま 
た、 FOMA 端末に 付着した 汚れを、 水道 水で 洗い流す こと 巧で きます。 

■  3.4 型 FWVGA 液晶 & タッチ パネル 煩 =P.46 

タッチ パネル （デイ スプ しイ） を 直接 指で 强リ 、操作を 巧う こと 巧で きます。 
タッチ 操作 じよる ベ ニュー 選択 や 文字 入力、 スライド 操作 じよる 音量 調節 
や 画面 スク □ー ルな ど 巧 利用で きます。 


■ ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルー ぺ 煩で. 240 

力^ラを 使って 漢字 や 英単語を 読み取り、 読みな たや 意味を デ ィス プしイ 
じ 表示し ます。 読み取った 文字を 辞書で 検索す る ことち できます。 

■ ゴルフ スイング ビデオカメラ 豚 P.246 

撮影 した 映像を 2 画面 で 同時 再生 して、 ゴルフ スイングの チェック 巧で き 
ます。 

■  HDMI 接続 煩で. 398 

FOMA 端末と HDM 喘 子 付 き テし ビを 接続す ると、 撮影し た 静止画 や 動画な 
どを テし ビじ 表示す る こと 巧で きます。 

■手書き メモ 惕=ド.405 

タッチ パネルで 、手書きの 絵 や 文字 巧 入った; や GIF ア ニべー シ ヨンを 作成 
できます。 また、 道路 や 線路の ペンを 選んで i 也图を 作成す る ことち できます。 


■テレビ電話 煩 =P.64 

■  i モー ド/デコ メ ーJ レ®/ デコ メ給 文字®/ かんたん デコ メ 
傾 ^.143、 P.147、 P.178、 P.446 

■  i アプリ/メガ i アプリ/直感 ゲーム 煩 =P.284、P.290 
■ 高速 通信 対応 @*P.478 

■着うた フル®/ うた •ホーダイ /Music&Video チャ ネル 
煩 =P.266、P.272、P.279 

• 「着 ラた フル」 は 株式会社 ソ ニー •ミ ュージ 、ソク エン タテ イン ベントの 
登録商標です。 

■ ミュ ージッ クプレー ヤー惕 =P.272 

■  GPS  機能 煩 ■P.324 

■ お サイ つなータイ/ トルカ 惕=ド.312、 P.316 
■ きせ かえ ツール @*P.114 
■各種 ネッ トワークサービス 惕=ド.454 
■ あんしん 設定 @=P.122 


巧ん たん 検索/目次/を 意 事項 
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安を 上の ご注意 (必ず お守りく ださい） 

• ご 使用 ① 前に、 この r 安全 上の ご ミ 主意」 を よく お読みの 上、 正し く お使いく 
だち し、。 

また、 お読みに なった 後は 大切に 保管して くだち し、。 

• ここ じ 示した ミ 主意 事項は、 お使い じなる 人 や、 他の 人への 危害、 財産への 
損害を 未然に防く 'ための 内容を 記載して いますので、 むす お守りく だち 
い。 

夕① 表示の 区分は、 表示 内容を 守 5 す、 誤った 使用を した 場合に 
生じる 危害 や 損害の 程度を 説明して います。 


A 危険 

この 表示は、 取 U あいを 誤った 場 含、 「死 こま 
たは 重傷を 負 ラ 危険が 切迫して 生じる ことが 
想定され る」 内容です。 

A 警告 

この 表示は、 取 U 扱いを 誤った 場 含、 「死 こま 
たは 重傷を 負 ラ 可能性が 想定され る」 内容で 
す。 

A ま 意 

この 表示は、 取り扱いを 誤った 場 含、 「軽傷を 
負う 可能性が 想定され る 場 含、 および、 物の 損 
害の 発生が 想定され る」 内容です。 

なんたん 検索/目次/ま 意 事 頃 
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次の 絵 表示の 区分は、 お守りい ただく 内容を 説明して います。 


0 

禁止 

禁止 （しては いけない こと） を 示します。 

分解して はいけ ない ことを 示す 記号です。 

分解 禁止 

濡れた まで 扱って はいけ ない ことを 示す 記号です。 

濡れ手 禁止 

織 

水 巧な なる 場所で 使用した り、 水に 濡 5 したりして はいけ 

水 濡れ 禁止 

ない ことを 示す 記号です。 

f 

指示に 基づく 斤 為の 強制 〇必す 実行して いただく こと） を 
汀^し ます。 

電源 プラグを コン tz ントな 5 抜いて いただく ことを 示す 

電源 プラグを 

記号です。 

抜く 

「まを 上の ごま 意」 は、 下記の 6 項目に 分けて 説明して います。 

•  FOMA 端末 •電池 パック •ア グプタ •卓上 ホル グ •ド〕 t UIM 力ードの 取り 


扱い じついて （共通） . P.11 

•  FOMA 端末の 取り扱い じついて . P.12 

• 電池 パックの 取り扱い じついて . P.13 

• ァ グプタ •卓上 ホル グ① 取り扱い じついて . P.14 

• ド〕 亡 UIM 力ードの 取り扱い じついて . P.1 己 

• 医用 電気機器 近くでの 取り扱い じついて . P.16 


FOMA 端末 • 電池 パッ ク •ア ダプ 
夕 •卓上 ホルダ • ド コモ UIM 力一 
ドの 取り扱い について  (共通） 


A 危険 


^ 高温 じなる 場所 (义の そば、 暖房 
^ 器具の そば、 こたつの 中、 直射 曰 
禁と 光の 当たる 場所、 炎天下の 車内 
など) で 使用、 保营、 放置し ない 
でく ださい。 

义災 、やけど、 け 巧の 原因と なり ます。 

/C\  電子し ン ジ などの 加熱 調理 機器 
じソ や 高圧 客 器に 入れないで くださ 

禁止ぃ。 

义災、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と な ります。 

^  分解、 改造を しないで ください。 

分解 禁止 

义災、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と な ります。 

®  水 や 飲料水、 ぺッ トの 尿な どで 

濡 5 さないで ください。 

か 濡れ 禁止 

义災、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と な ります。 

防水 性能 じついて は 下記を ご 参照 くだち い。 

傾 p.22r 防水/防塵 性能」 

〇  FOMA 端末に 使用 する 雲 ミ 也パッ 
_  ク および アダプタは、 NTT ドコ 

指 W  t が 指定した ちのを 使用して く 

ださい。 

义災、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と な ります。 


A 警告 


Q 強い 力 や 衝撃を ちえたり、 おげ 
付けたり しないで ください。 

禁止 

义災、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と なります。 


Q 充電 端子 や 外部 接続 端子に 暮雲 
性 異物 (金属片、 鉛筆の 芯な ど） 
禁と を 接 離さ だないで ください。 ま 
た、 内部に 入れないで ください。 

义災、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と なります。 

ベ、 使用 中 や 充電 中に、 巧団 などで 
。ソ 覆ったり、 包んだり しないで く 
禁止 ださし、。 

义災 、やけどの 原因と なります。 


©ガソ リン スタンド など 引 义性ガ 
スが 発生す る 場所に 立ち入る 場 
t 胃 W  合は 必す 事前に FOMA 端末の 電 

源を 切り、 充電を している 場合 
は 中止して ください。 

ガスに 弓 I 义 する 恐れ 巧あります。 

ガソリ ン スタンド 構内な どで あ サイ フクー タイ 
を ご 使用 じなる 際は 必 す' 事前に 電源 を 切った 状 
態で 使用して くだち い （I  C カード □ック を 設定 
ちれて いる 場合 じは □ック を 解除した 上で 電源 
を お切りく ださし、)。 


A  使用 中、 充電 中、 保管 時に、 異臭、 
発熱、 変を、 変形な ど、 いままで 
おの  と 異なる ときは、 直ちに 次の 作 

業を 巧って くださし、。 

• 電源 プラグを コン tz ントや 
シガー ライター ソク ットな 

5 抜く。 

•  FOMA 端末の 電源を切る。 

• 電池 パックを FOMA 端末な 5 
取り外す。 

义义、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と な ります。 


A 注意 


Q  <5 ついた 台の 上 や 傾いた 場所 
など、 不安定な 場所には 置な な 
-と  いでく ださし、。 

落下して、 け 巧の 原因と なります。 


/<r\  湿気 や ほこり のる い 場所 や 高温 

じなる 場 巧には、 保管し ないで 
禁止  ください。 

义災、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 

A  子供が 使用す る 場合は、 保護者 
巧が 取り あいの 施を 教え てくだ 
}旨^  さい。 また、 使用 中に おいてち、 

指示 どおりに 使用して いるな を 
ご 確認く ださい。 

け 巧な どの 原因と なります。 


巧ん たん 検索/目次/を 意 事 頃 
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指示 


乳幼児の ずの 届なない 場所 じ 保 
管して ください。 


FOMA 端末の 取り扱い について 


A 警告 


Q 

禁止 


赤外線 ポートを 目に 向けて 送信 
しないで ください。 


目に 悪影響を 及ぼす 原因と なります。 

0 ホ 外線 通信 使用 時 じ、 ホ 外線 

ポート を 赤外線 装置の ついた 家 
禁と 雲 製品な どじ 向けて 操作し ない 
でく ださし、。 

赤外線 装置の 誤動作 じより、 事故の 原因と なり ま 
す。 


Q 

禁止 


誤つ て 飲み込んだり、 け 巧な どの 原因と な つたり 
します。 

A  FOMA 端末 を アダプタ じ 接続し 
V たが 態で 長時間 連続 使用され る 
}献  場 含には 特に ご ミ 主意く ださい。 

充電し な 巧 5  i アプリ や テし ビ 電話、 ワン tz ブ視 
聴な どを 長時間 斤 ラと FOMA 端末 や 電池 パック- 
アダプタの 温度 巧 高くなる こと 巧あります。 
温度の 高い 部分に 直接 長時間 独れ ると お客様の 
体質 や 体調 じよって は 肌に ホみ やな ゆみ、 なぷれ 
など 巧 生じたり、 低温 やけどの 原因と なる 恐れ 巧 
あります。 


ピ クチ わ ー ライ トの 発光 部を 人 
① 目に 近づけて 点む 発光 さ だな 
いでく ださし、。 

視力 障害の 原因と なります。 また、 目 巧く  5 んだ 
り 驚いたり してけ 巧な どの 事故の 原因と なり ま 
す。 

ミ 主意 事項： 

当 製品に 使用され ている ピ クチ わー ライ ト 光源 
LED は、 指定 ちれて いない 調整な どの 操作を 意図 
的に 巧った 場合、 眼の 安全性を 超える 光量を 放 化 
する 可能性 巧 あり ますので 分解 しないで くだち 
い。 


A1:2002&A2:2001 


CAUTION-CLASS  2 
LED  RADIATION  WHEN 
OPEN  DO  NOT  STARE 
INTO  THE  BEAM 


ピ クチ わ ー ライト 


ベ、 FOMA 端末 内の ドコ t  UIM 力一 
ツ  ド や microSD 力ード 挿入 □じ 水 

禁と  などの 液体 や 金属片、 燃え やす 

いちのな どの 異物を 入れないで 
ください。 

义災、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と なります。 


Q 

禁止 


自動車な どの 運転者に 向けて ラ 
イトを 点む しないで ください。 


A  航空機 内 や 病院な ど、 使用を 禁 

V 止された 区域では、 FOMA 端末 
① 電源を切って ください。 

電子 機器 や 医用 電気機器 じ 悪影響を 及ぼす 原因 
となります。 また、 自動的 じ 電源 巧 入る 機能を 設 
定 している 場合は、 設定を 解除して な 5 電源を 
切って くだち い。 

医療機関 内に おける 使用 じついて は 各 医療機関 
① 指示に がって くだち い。 

また、 航空機 内での 使用 などの 禁止 行為 をした 場 
合、 ミ 去 令 じよ り 罰せ 台れ ます。 

A  ハン ブ フリーに 設定して 通話す 

ける 際 や、 着信 音が 鳴 ってい ると 
指 ホ  きな どは、 必す FOMA 端末を 目 

な 5 離して ください。 

また、 イわ ホン 7 イクな どを 
FOMA 端末に 装着し、 グー ムや 
音楽 再生な どを する 場合は、 適 
度な ボ リューム じ 調節 してく だ 
さい。 

音量 巧 大きす ぎる と 難聴の 原因と なります。 

また、 周囲の 音 巧 聞こえ じくい と、 事故の 原因と 
なります。 

ヒ arphone  Signal  Level 

The  maximum  output  voltage  for  the  music 
player  function,  measured  in  accordance  with 
EN  己 0332-2, に 28.0  mV. 

A  ム 臓の 弱い 方は、 着信 パイブ 

ザ し- 夕 （振動) や 着信 音量の 設定 
} 旨 ホ  じ ま 意して くださし、。 

/ ら 臓に 悪影響を 及ぼす 原因と なります。 


巧ん たん 検索/目次/を 意 事項 
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運転の 巧げ となり、 事故の 原因と なります。 


A  医用 電気機器 などを 装着して い 

V る場卽 、關 電気機器^-力 
} 旨 ホ  ちしく は 販売 業者に、 電波 じよ 

る 影響 じついて ご 確認の 上 ご 使 
用く ださい。 

医用 電気機器な どじ 悪影響を 及ぼす 原因と なり 
ます。 

A  高精度な 制御 や 微弱な 信号を 取 

V り あう 電子 機器の 近くでは、 

}旨の  FOMA 端末の 電源 を 切って くだ 

さし、。 

電子 機器 巧 誤動作す る などの 悪影響 を 及ぼす 原 
因と なります。 

ご ミ 主意いた だきたい 電子 機器の 例 

補聴器、 植込み 型 瓜 臓 ペース^ 一  力 およ ひ' 植込み 
型 除 細 動 器、 その他の 医用 電気機器、 义災 報知 器、 
自動 ドア、 その他の 自動制御 機器な ど。 植込み 型 
瓜 臓 ペース^ 一力 およ ひ' 植込み 型 除 細 動 器、 その 
他の 医用 電気機器を ご 使用 ちれる 方は、 当該の 各 
医用 電気機器^ 一力 もしくは 販売 業者に 電波 じ 
よる 影響 じついて ご 確認く だち し、。 

A  万が一、 デ イス プしイ 部 や 力^ 

V ラの し ンブを 破損した 際には、 
t 胃 W  割れた ガラス や 露出した FOMA 

端末の 内部 じご ミ 主意く ださい。 

デ イス プしイ 部 や 力べ ラの し ンブ① 表面 じは、 プ 
ラス チック/  \° ネルを 使用し ガラス 巧 飛散り じく 
し、 構造と なって おります 巧、 誤って 割れた 破損 部 
や 露 化 部に 强れ ますと、 け 巧の 原因と なります。 


A 注意 


ベ、 アンテナ、 ストラップ などを 
じソ 持って FOMA 端末を 振り回さな 
禁と  いでく ださい。 

本人 や 他の 人に 当たり、 け 巧な どの 事故の 原因と 
なります。 

ベ、 FOMA 端末が 破損した まま 使用 
しないで ください。 

禁止 

义災、 やけど、 け 巧、 感電の 原因と なります。 

ベ、 t- シ ヨン トラッキング や t- 
シ ヨン tz ンヴ ーの ご 使用 じあ 
禁と  たって は、 必す 周囲の 安全を 確 

認 し、 FOMA 端末を しっかりと 
握り、 必要!^: >1 上に 振り 回さない 
でく ださい。 

け 巧な どの 事故の 原因と なります。 


Q  誤って デ イス プしイ を 破損し、 

液晶な ど 内部の 物質が 漏れた 場 
禁と  合には、 顔 やず などの 皮膚 じつ 

けないで ください。 

失明 や 皮膚に 傷害を 起こす 原因と なります。 
液晶な ど 内部の 物質 巧 目 や □じ 入った 場合 じは、 
すく' じきれ いな 水で 洗い流し 、直ちに 医師の 診断 
を 受けて くだち し、。 

また、 皮膚 や 衣類に 付着した 場合は、 すく' じ アル 
コールな ど で 拭き取り、 石 験で 水洗し ^ してく だち 
し、。 


A  自動車 内で 使用す る 場合、 自動 
V 車ソ- 力ち しくは 販売 業者に、 
指示  電波 じよる 影響 じついて ご 確認 

の 上 ご 使用く ださい。 

車種 じよって は、 まれに 車 載 電子 機器に 悪影響を 
及ぼす 原因と なります ので、 その 場合は 直ちに 使 
用を 中止して くださし、。 

A  お客様の 体質 や 体調 じよって 
けは、 な ゅみ、 か ぷれ、 湿疹な どが 
} 旨 ホ  生じる ことがあ ります。 異状が 

生 じた 場 含は、 直ちに 使用 を や 
め、 医師の 診療を 受けて くださ 
い。 

各 箇所の 材質 じついて 屈 =p.i6r 材質 一覧」 


〇  FOMA 端末を 開閉す る 際は、 指 
_  や ストラツ プ などを 挟まない よ 

} 旨 ホ  ラ ごま 意く ださし、。 

け 巧な どの 事故の 原因と なります。 

デ イス プしイ を 見る 際は、 十分 
V 明るい 場所で、 画面な 5 ある 程 
} 旨 ホ  度の 距離を と つて ご 使用く ださ 

い。 

視力 低下の 原因と なります。 


[電池 パックの 取り扱い について 


電ミ也 パックの ラベル じ 記載 ちれて いる 表示 じよ 
り、 電池の 種類を ご 確認く だち し、。 


表 示 

電池の 種類 

Li-ionOO 

リチウム イオン 電池 

なんたん 検索/目次/を 意 事項 
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A  電ミ也 パック が 漏 液したり、 異臭 
が がする ときは、 直 ちじ 使用を や 
}旨^  めて 义 気な 5 遠ざけて くださ 

い。 

漏 液し た 液体に 弓 I 义 し、 発义、 破裂の 原因と なり 
ます。 

〇  ペット が 電池 パックに 陋 みつな 
ない よ ラ ごま 意く ださい。 

指示 

電池 パック ① 発义、 破裂、 発熱、 漏 液の 原因と なり 
ます。 


A 注意 


一般 ①コ と 一緒に 捨てないで 
くださぃ。 

禁止 

発义、 環境破壊の 原因と な ります。 不要と なった 
電池 パックは、 端子に テ ー プ などを おり、 絶縁し 
てな 5 ドコ t ショップ など 窓 □じ お持ちい ただ 
くな、 回収を 斤って いる 巿町 材① 指示 じがって く 
だち い。 


Q 

禁止 


濡れた 電池 パック を 使用 したり 
充電したり しないで ください。 


f 


電池 パック ① 発义、 破裂、 発熱、 漏 液の 原因と なり 
ます。 

電ミ也 パック 内部の 液体な どが 漏 
れた 場合は、 顔 やず などの 皮膚 
じつけ ないで くださし、。 

失明 や 皮膚に 傷害を 起こす 原因と なります。 
液体な ど 巧 目 や □じ 入った 場合 や、 皮膚 やを 類に 
付着し た 場合は、 す <1 こきれ いな 水で 洗い流して 
くだち し、。 

また、 目 や □じ 入った 場合は、 洗淨後 直ち じ 医師 
① 診断を 受けて くだち し、。 


アダプタ • 卓上 ホルダの 取り扱 
いについて 


A 警告 


0 

禁止 


アダプタの コードが 傷んだ 5 使 
用し ないで くださし、。 


义災、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 

AC アダプタ や 卓上 ホルダは、 風 
呂場 などの 湿気の るい 場所では 
使用し ないで ください。 

义义、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 


Q 

禁止 


A 危険 


端子 じが 金な どの 金属 類を 接 離 
さ だないで ください。 また、 金属 
製 ネックし ス などと 一緒に 持ち 
運んだり、 保管したり しないで 
ください。 

電池 パック ① 発义、 破裂、 発熱、 漏 ミ 夜の 原因と なり 
ます。 

電池 パック を FOMA 端末に 取り 
付ける ときは、 電池 パックの 向 
き を 確な め、 ラ まく 取り 付けで 
きない 場合は、 無理に 取り付け 
ないで ください。 

電池 パック ① 発义、 破裂、 発熱、 漏 液の 原因と なり 
ます。 


Q 

禁止 


Q 

禁止 


0 

禁止 


义の 中に 投下し ないで くださ 
い。 


Q 

禁止 


電ミ也 パック ① 発义、 破裂、 発熱、 漏 液の 原因と なり 
ます。 

おを 刺したり、 ハンマーで 日口い 
たり、 踏みつけたり しないで く 
ださし、。 

電池 パック ① 発义、 破裂、 発熱、 漏 ミ 夜の 原因と なり 
ます。 

A  電ミ也 パック 内部の 液体な どが 目 
の 中 じ 入った ときは、 こすが、 
すく' じきれ いな 水で 洗った 後、 
直ちに 医師の 診療を 受けて くだ 
さい。 

失明の 原因と なります。 


A 警告 


常ち み 

謂 使 と 

が じ 因 

化 巧 原 

なを の 

傷 J 。 液 

やは い 漏 

形 合さ 熱 

変 場 だ 発 

巧 列み 

よれて 破 

じ 5 い^ 

下見な^ 

落げ し縣 


0 社 
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0 

禁止 


Q 

禁止 


DC アダプタは マイナス アース 
車 専用です。 プラス アース 車に 
は 使用し ないで ください。 

义災、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 

雷が 鳴 り 出した 5、 アダプタ じ 
は 離れないで ください。 


感電の 原因と なります。 


コン tz ントや シガー ライター ソ 
クット じつな がれた が 態で 充電 
端子を ショート さ だないで くだ 
さい。 また、 充電 端子 じず や 指な 
ど、 身体の一部を 離れさ だない 
でく ださい。 

义災、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 

アダプタの コードの 上に 重い ち 
のをの だないで くださし、。 


0 

禁止 


0 

禁止 


义災、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 

グ"、 コン t ントじ AC アダプタを 抜 
v：y  き 差し するとき は、 金属製 スト 
禁と  ラッ プ などの 金属 類を 接 離さ だ 

ないで ください。 

义災、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 

濡れたず で アダプタの コード、 

/  卓上 ホルダ、 コン t ント じ 離れ 
ミ 需れ手 禁止 ないで くださし、。 

义災、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 


A  指定の 電源、 電圧で 使用 してく 
V ださぃ。 

} 旨 ホ  また、 海外で 充電す る 場合は、 海 

外で 使用可能な AC アダプタで 
充電して ください。 

誤った 電圧 で 使用す ると 义災、 やけど、 感電の 原 
因と なります。 

AC アダプタ： AC100V 

DC ア グプタ： DC12V’24V (マイナス アー ス車専 
用） 

海外で 使用可能な AC ア グプタ ： AC100V 〜 240V 
(家庭 用 交流 コン tz ント① みに 接続す る こと） 

DC アダプタの ヒュー ブが 万が 
_  一切れた 場合は、 必す 指定の 

} 旨 ホ  ヒュ ーブを 使用して ください。 

义災、 やけど、 感電の 原因 となります。 指定 ヒュー 
ブ じ 関しては、 個別の 取扱説明書で ご 確認く だち 


〇 


い。 

〇 

指示 

電源 プラグ じついた ほこりは、 
拭き取って ください。 

义义 、やけど、 感電の 原因と なります。 

〇 

指示 

AC アダプタを コン t ントじ 差 
し 化む ときは、 確実に 差し 化ん 
でく ださし、。 

义义 、やけど、 感電の 原因と なります。 

〇 

指示 

アダプタを コン t ントや シガー 
ライター ソク ットな 5 抜く 場合 
は、 アダプタの コードを 無理に 
引っ張 5 す、 電源 プラグを 持っ 
て 抜いて くださし、。 

义災、 やけど、 感電の 原因と な ります。 


C  長時間 使用 しなし^ 場合は、 電源 
_  プラグを コン tz ントや シガー 

電源 安ブ を ライター ソク ットな 5 抜いて 
扱、  ください 

义义、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 

®  万が一、 かな どの 液体が 入った 
_  場合は、 直ちに コン tz ン トやシ 
電源 2 /ブを ガ- ライタ- ソク ットな 5 雲 
源 プラグを 抜いて ください。 

义災、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 

C  おず 入れの 際は、 電源 プラグを 
_  コンわントやシガーライター 
電源 ミ^ブを ソク ットな 5 抜いて 行って く 
抜、  ださし、 

义义、 やけど、 感電の 原因と なり ます。 


ド コモ 川 M 力ードの 取り扱いに 
ついて 


A 注意 


需 


ドコ tUlM 力ードを 取り外す 際 
は 切断面に ごま 意く ださい。 


け 巧の 原因と なります。 
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I 医用 電気機器 近くでの 取り扱い 
について 

本 記載の 内容は 「医用 電気機器への 電波の 影響を 
防止す るた めの 携帯電話 端末 等の 使用に 関する 
指 重 十」 (電波 環境 協議会) じ 準す る。 


A 警告 


〇 医療機関の 屋内では 次の ことを 
守って 使用して ください。 

指示 

• 手術室、 集中 ミ 台療室 0CU)、 冠状動脈 疾患 監視 
病室に CU) じは FOMA 端末を 持ち込まないで 
くだち い。 

• 病棟 内では、 FOMA 端末の 電源を切って くだ 
さし、。 

•  □ビーな どで あっても 付近に 医用 電気機器 巧 
ある 場合は、 FOMA 端末の 電源を切って くだ 
ちし、。 

• 医療機関 巧 個々 じ 使用禁止、 持ち込み 禁止な 
どの 場所を 定めて いる 場合は、 その 医療機関 
① 指示に がって くだち い。 

• 自動的に 電源 巧 入る 機能 巧 設定 ちれて いる 場 
合は、 設定を 解除して なら、 電源を切って くだ 
さし、。 


A  満員 電車の 中な ど 混雑した 場所 
V では、 付近に 植 化み 型ム臓 ペー 
}胃^  ス^ 一力 および 植 化み 型 除 細 動 

器を 装着して いる 方が いる 巧 能 
性が あり ますので、 FOMA 端末 
の 電源を切って ください。 

電波 じより 植込み 型 瓜臓ぺ ー ス^ーカ および 植 
込み 型 除 細 動 器の 作動に 悪影響を 及ぼす 原因と 
なります。 

A  植 化み 型ム臓 ペース^ 一力 およ 
V び瞧 み型關 動 器な ど ①關 
} 旨 ホ  電気機器を 装着され ている 場合 

は、 装着 部な 5  FOMA 端末は 
22cml^：>l 上 離して 携行 および 使 
用して ください。 

電波 じより 医用 電気機器の 作動に 悪影響を 及ぼ 
す 原因と なります。 

〇  自宅 療養な どじより 医療機関の 
_  外で、 植 化み 型ム臓 ペース^ 一 

} 旨 ホ  カ および 植 化み 型 除 細 動 器!^ 乂外 

の 医用 電気機器を 使用され る 場 
合には、 電波 じよる 影響 じつい 
て 個別に 医用 電気機器^ 一力な 
どじ ご 確認く ださい。 

電波 じより 医用 電気機器の 作動に 悪影響 を 及ぼ 
す 原因と なります。 


[巧 質 一覧 


使用 箇所 

な 質/表面 処理 

デ イス プしイ 面 
① 側面、 左側、 ち 
側、 ボタン 面の 
周囲、 ヒンジ' 部 
表側 

ガラス 入り ポリ 
アミ ド 樹脂/ UV 
塗装 

FOMA 端末 
① 表面 

デイ ス プしイ 
面、 デイ スプし 
イ面① 裏側 

アクリル 樹脂/ 
A- ド コート 

ボタン 面 

UV 硬化 樹脂 

ヒンジ' 部、 ヒン 
ジ '部 裏側 

ABS 樹脂/ UV 塗 
装 

ヒンジ' 部斗ジ 

SWCH/ ニック 
ルッ;、 ソキ 

力べ ラ パ 斗 ル (飾りを 含む） 

アクリル 樹脂/ 
A- ド コ-卜 

力^ラ 窓 

アクリル 樹脂/ 
A- ド コート 

リア カバ- 

ガラス 入り ポリ 
アミ ド 樹脂/ UV 
塗装 

し バー 

POM 潮 旨 

リア カバー 

パ、 ソ キン 

EPDM/ シ リコ 
ン 皮膜 姐® 

無線 対策 シール 

IFU2(磁性粉  + 
ウし タン 樹 
脂)/ PET 

ピ クチ わ ー ライト 

PC 樹脂 

当たりね 

バー 

デ イス プしイ 
面、 ボタン 面 

ポ リウし タン 

操作 ボタン (飾りを 含む） 

UV 硬化 樹脂 

操作 ボタ ン ベース シート 

UV 硬化 樹脂 

なんたん 検索/目次/を 意 事項 
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使用 箇所 

材質/表面 処理 

サイ ドボ タン 

アルミニウム/ 
アル 7 ィ h 

フン tz ブア 
ン テナ 

フン t ブ アン テ 
ナ 

SUS/ 焼付け 塗 
装 

金属 部分 

SUS/ こ、 ソ クル 
ソキ、 3 価ク 
□ムッ;、 ソキ 

外部 接続 端 
子 

外部 接続 端子 

SUS/ こ、 ソ クル 
乂 ソキ 

カバー 

PC 樹脂/ UV 塗 
装 

パ、 ソ キン 

EPDM/ シリ〕 

ン 皮膜 姐® 

HDMI 端子 

HDMI 端子 

SUS/ ニック ル 
ベッキ 

カバー 

PC 樹脂/ UV 塗 
装 

パ、 ソ キン 

EPDM/ シリ〕 

ン 皮膜 姐® 

ホ 外線 ポート 

ABS 潮 旨 

充電 端子 

SUS/ 金乂 ソキ 

microSD 力 ー ドス □ット 内部 

SUS/ こ、 ソ クル 
火 ソキ 

ドつ tUlM カー Kh しイ 

POM 潮 旨 

電池 収納 面 

PET 

ガラス エポキシ 
基板 

電池 収納 部 

電池 収納 部 周囲 

ガラス 入り ポリ 
アミ ド 樹脂 

斗ジ 

SUS/ パシ ぺ一 
卜迴巧 

使用 箇所 

巧 質/表面 処理 

電池 端子 

電池 端子 コ斗ク 
夕 本体 

LCP 

電池 端子 

銅 台 金/ 金 、 ソ 
キ 

電池 パック 

電池 パック 本体 

PC 樹脂/放電 加 
王 

端子 部 

銅 合金/全面 
ニック ル 下 i 也 
ベ、 ソキ、 金: 、ソ 
キ 

取り扱い 上の ご注意 


I 共通の お願い 


I  SH-01C は 防水/防塵 性能を 有して おり ま 
すが、 FOMA 端末 内部に 水 や 粉塵を 侵入 さ 
だた U 、 付属品、 オプ シヨ ン 品に 水 や 粉塵 
を 付着 さ だたり しないで くださし、。 

電池 パック、 ア グプタ、 ドコ tUlM カードは 防 
水/防塵 性能 を 有して あり ません。 風呂場な 
ど、 湿気の 多い 場所での ご 使用 や、 雨な ど 巧な 
なることは あやめく だち い。 また 身に 付けて 
いる 場合、 汗に よる 湿気 じより 内部 巧 腐食し 
故障の 原因と なります。 調査の 結果、 これ 5 ① 
水 濡れ じよる 故障と 判明し た 場合、 保証 対象 
外と なり 修 S できない こと 巧あります ので、 
あ 5 な じめ ご 3 承 願し ^ ます。 なお、 保証 対象外 
です ①で修 巧を 実施で きる 場合で ち 有料 修理 
となります。 

I お ま 入れは 乾いた 柔 5 巧い 巧 (めがね 拭き 
など） で 拭いて くださし、。 

- 乾いた 布な どで 強く 擦る と、 デ イス プしイ 
じ 傷 巧つ く 場合 巧あります。 

- デ イス プしイ じ 水滴 や 汚れな ど 巧 付着した 
まま 放置す ると、 シミ じなる こと 巧 ありま 
す。 

- アルコール、 シンナー、 ベンジン、 洗剤な ど 
で 拭く と、 EP 刷 巧 消えた り、 色 巧 あせたり す 
る こと 巧あります。 
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• 端子は 時々 乾いた 綿棒な どで 清掃して く 
ださし、。 

端子 巧 汚れ ている と 接强巧 悪くな り、 電源 巧 
切れたり 充電 不十分の 原因と なった りします 
ので、 端子を 乾いた 綿棒な どで 拭いて くださ 
い。 

また、 清掃す る 際に は 端子の 破損に 十分 ごを 
意く だち い。 

• エアコンの 吹き 化し □① 近くに 置なない 
でく ださし、。 

急激な 温度の 変化 じより 結露し、 内部 巧 腐食 
し 故障の 原因と なります。 

•  FOMA 端末 や 電池 パックな どじ 無理な 力 
が 巧な 5 ない よ ラに 使用して くださし、。 
るく ①も① 巧 詰まった 荷物の 中に 入れたり、 
巧 類の ポク、 ソトじ 入れて 座ったり すると デイ 
スプ しイ、 内部 基板、 電池 パック などの 破損、 
巧 障の 原因と なります。 

また、 外部 接続 機器を 外部 接続 端子 (イわ ホン 
マイク 端子) じ 差し た 状態の 場合、 コ斗 クタ 破 
損、 故障の 原因と なります。 

• デ イス プしイ は 金属な どで 擦ったり 引っ 
巧いた U しないで くださし、。 

傷つく こと 巧 あり 故障、 破損の 原因と なり ま 
す。 

• 電ミ也 パック、 アダプタ じ 添付され ている 個 
別の 取扱説明書を よく お読みく ださし、。 


|>OMA 端末に ついての お願い 

• タッチ パネルの 表面を 強く 押したり、 m や 
ボールペン、 ピンな ど 巧の 尖ったち ので 操 
作したり しないで ください。 

タッチ パネル 巧 破損す る 原因と なります。 

• 極端な 高温、 低温は 避けて ください。 
温度は 日で〜 40 で （ただし、 36 でが 上は 風呂 
場な どでの 一時的な 使用に 限る)、 湿度は 
4 己％〜 8 日％ ① 範囲で ご 使用 くだち い。 

• 一般の 電話機 や テし ビ •ラジオな どを お 使 
し、 I こなって いる 近くで 使用す ると、 悪影響 
をた ぼす 原因と なります ので、 なるべく 離 
れた 場所で ご 使用く ださし、。 

• お客様 ご 白身で FOMA 端末に 登録され た 
情報 内容は、 別に 亡を 取るな どして 保管 
してく ださる よ ラ お願いします。 

万 巧 一 登録 ちれた 情報 内容 巧 消失 してし ま ラ 
こと 巧 あっても、 当社と しては 責任を 負いな 
ねます ① であ 5 なじめ ご 3 承く だち し、。 

•  FOMA 端末を 落としたり 、衝撃を ちえたり 
しないで くださし、。 

巧 障、 破損の 原因と な ります。 

• 外部 接続 端子 (イわ ホン 7 イク 端子) じ 外 
部 接続 機器を 接続す る 際に 斜めに 差した 
り、 差した が 態で 引っ張ったり しないで く 
ださし、。 

巧 障、 破損の 原因と な ります。 

• ストラップ などを 挟んだ まま、 FOMA 端末 
を 閉じないで ください。 

古 如 章、 破損の 原因と な ります。 

• 使用 中、 充電 中、 FOMA 端末は 温 なくなり 
ますが、 異常では ありま だん。 そのまま ご 
使用く ださし、。 


• 力 ラを 直射日光の 当たる 場所に 放置し 
ないで くださし、。 

素子の 退色 • 焼 付 きを 起こす 場合 巧あります。 

• 通常は 外部 接続 端子 カバー、 HDM 喘 子 力 
パーを はめた 状態で ご 使用く ださし、。 
ほこり、 水な ど 巧 入り 故障の 原因と なります。 
• リア カバーを 外した まま 使用し ないで く 
ださい。 

電池 パック 巧 外れたり、 巧 障、 破損の 原因と 
なったり します。 

• デ ィス プしイ や ボタンの ある 面に、 極端に 
厚みの ある シールな どを 目ち 5 ないで くだ 
さし、。 

古 如 章、 破損、 誤動作の 原因と な ります。 

•  microSD 力ードの 使用 中は、 microSD 力一 
ドを  取り外したり、  FOMA 端末の 電源を 
切った U しないで くださし、。 

データ ① 消失、 故障の 原因と なります。 

• 磁気 力ードな どを FOMA 端末に 近づけた 
U、 挟んだり しないで くださし、。 

キ わ、 ソシユ カード、 クしジ '、ソ ト カード、 テし ホ 
ン カード、 フ □、ソ ピー ディスク などの 磁気 
データ 巧 消えて しま ラ こと 巧あります。 

•  FOMA 端末に 磁気を 帯びたち のを 近づけ 
ないで くださし、。 

強い 磁気を 近づける と 誤動作の 原因と なり ま 
す。 
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I" 電池 パックに ついての お願い 

• 電池 パックは 消耗品です。 

使用 状態な どじよ っ て 異な ります 巧、 十分に 
充電して も 使用 時間 巧 極端 じ 短く なった とき 
は 電池 パック ① 交換 時期です 。指定の 新しい 
電池 パック を お買い求めく ださし、。 

• 充電は、 適正な 周囲 温度 （5 で〜 35 で) ①場 
所で 巧って ください。 

• 電池 パックの 使用 時間は、 使用 環境 や 電池 
パックの 劣化 度 じより 異な U ます。 

• 電池 パックの 使用 条件 じより、 寿命が 近づ 
くじ つれて 電池 パックが 膨れる 場 含が あ 
ります が 問題 ありま だん。 

• 電池 パックを 保管され る 場 含は、 巧の 点じ 
ご ミ 主意く ださい。 

■ 満 充電 状態 (充電 完 3 後す  <  ① 状態） での 
保管 

■ 電池 残 量な しの 状態 (本体の 電源 巧 入 5 な 
し 、程 消費 している 状態） での 保管 
電池 パックの 性能 や 寿命を 低下ち せる 原因と 
なります。 

保管 じ 適した 電ミ也 残 量は、 目安と して 電池 ア 
イコン 表示 巧 2 本、 または 残 量 巧 40/  \° — t ン 
卜 程度の 状態を お勧め します。 


1" アダプタ についての お願い 

• 充電は、 適正な 周囲 温度 （5 で〜 35 で) の 場 
所で 巧って ください。 

• 巧の よ ラな 場所では、 充電し ないで くださ 
い。 

■ 湿気、 ほこり、 振動の 多い 場所 
■ 一般の 電話機 や テし ビ •ラジオな どの 近く 


• 充電 中、 アダプタが 温なくなる ことがあり 
ますが、 異常では ありま だん。 そのまま ご 
使用く ださい。 

•  DC アダプタを 使用して 充電す る 場 含は、 
自動車の エンジンを 切った まま 使用し な 
いでく ださし、。 

自動車の バッテリーを 消耗ち せる 原因と なり 
ます。 

• 抜け 防止 機構の ある コン t ントを ご 使用 
①場 含、 その コン t ント ① 取扱説明書 じ 
がって くださし、。 

• 強い 衝撃を ちえないで ください。 また、 充 
電 端子を 変形 させないで くださし、。 

巧 障の 原因と なります。 


I ド コモ UIM カー ドに ついての お 
願い 

• ドコ tUlM カードの 取り付け/ 取り外し 
じは、 必要 じ 1上1 こ 力を入れないで くださ 
い。 

• 他の I  C 力ードリーダー/ ライターなど 
じ ドコ亡 UIM 力ードを 挿入して 使用した 
結果と して 故障した 場 含は、 お客様の 責任 
となります ので、 ご注意く ださし、。 

•  I  C 部分は いつち きれいな が 態で ご 使用 
くださし、。 

• お ま 入れは、 乾いた 柔 5 巧い 巧 (めがね 拭 
きな ど） で 拭いて くださし、。 


• お客様 ご 自身で、 ドコ亡 UIM カー ドに 登録 
された 情報 内容は、 別に^ 亡を 取るな どし 
て 保管して くださる よ ラ お願いします。 

万 巧 一 登録 ちれた 情報 内容 巧 消失 してし ま ラ 
こと 巧 あっても、 当社と しては 責任を 負いな 
むます ① であ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

• 環境 保全の ため、 不要 I こなった ドコ亡 UIM 
力ードは ドコ亡 ショップな ど 窓 □じ お 持 
ちく ださい。 

•  I  C を 傷つけたり 、不用意に 独れ たり、 
ショート させたり しないで くださし、。 
データ ① 消失、 故障の 原因と なります。 

• ドコ tUlM 力ードを 落としたり 、衝撃を ち 
えた U しないで ください。 

故障の 原因と なります。 

• ドコ亡 UIM 力ードを 曲げたり、 重い ちのを 
のせたり しないで くださし、。 

故障の 原因と なります。 

• ドコ亡 UIM カードに ラベル や シールな ど 
を 貼った 状態で、 FOMA 端末に 取り付けな 
いでく ださし、。 

古 如 章の 原因と なります。 


■  Bluetooth 機能を 使用す る 場合 
の お願い 

•  FOMA 端末は、 Bluetooth 機能を 使用した 
通信 時の tz キユ リ テイと して、 Bluetooth 
標準 規格に 準拠した t キ ユリ テイ 機能に 
巧応 して おります が、 設定 内容な どじよ っ 
て t キ ユリ テイ が 十分で ない 場 含が あ U 
ます。 Bluetooth 機能を 使用 した 通信を 巧 
ラ 際には ご ミ 主意く ださし、。 
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I  Bluetooth 機能を 使用した 通信 時に デー タ 
や 情報の 漏 没が 発生し ましてち、 責任を 負 
いなね ますので、 あ 5 なじめ ご 3 承く ださ 
い。 

I 周波数 帯 じついて 

FOMA 端末の Bluetooth 機能が 使用 する 周 
波 数 帯は 巧のと おりです。 

_ ①—② ⑤ 


2.4FH1 


④ 

①  2.4:2.4GHz 帯を 使用す る 無線 設備を 表し 
ます。 

②  FH: 変調 方式 巧 FH-SS 方式で ある ことを 示 
します。 

⑤] : 想定 ちれる 与 干渉 距離 巧 lOmU 下で あ 
る ことを 示します。 

④  2400MHz 〜 2483 .己 MHz ①全帯 

域を 使用し、 なつ 移動体 識別 装置の 帯域を 
回避 不可で ある ことを 意 日 未し ます。 


•  Bluetooth 機器 使用 上の ミ 主意 事項 
本 製品の 使用 周波数 帯では、 電子し ンジ 
などの 家電 製品 や 産業 •科 掌 •医療用 機器 
① ほな、 工場の 製造 ラインな どで 使用 さ 
れる 免許を 要する 移動体 識別 用 構内 無線 
局、 免許を 要しない 特定 小 電力 無線局、 ア 
7 チ ユア 無線局な ど (が 下 r 他の 無線局」 
と 略します） が 運用され ています。 

1.  本 製品を 使用す る 前に、 近くで r 他の 
無線局」 が 運用され ていない ことを 確 
認 してく ださい。 

2.  万が一、 本 製品と r 他の 無線局」 との 間 
じ 電波 干渉が 発生した 場 含には、 速 や 
なじ 使用 場所を 変えるな、 r 電源を切 
る」 など 電波 干渉を 避けて くださし、。 

3.  その他、 ご 不明な 点じつ きまして は、 
取扱説明書 裏面の r 総 含 お問い 含 わ だ 
先」 まで お問い 台ね だく ださし、。 


無線 LAN  (WLAN) についての お 
願い 


• 無線 LANI こついて 

電気製品 •  AV  •  0  A 機器な どの 磁気 を 帯びて い 
ると こ 5 や 電磁波 巧 発生して いると こ 5 で 使 
用し ないで くだち い。 

- 磁気 や 電気 雑音の 影響を 受ける と 雑音 巧大 
きく なったり、 通信 巧で きなくなる こと 巧 
あります (特に 電子し ン ジ '使用 時 じ は 影響 
を 受ける こと 巧あります)。 

- テし ビ 、ラジオな どじ 近いと 受信 障害の 原 
因と なったり、 テし ビ 画面 巧き しれる こと 巧 
あります。 


- 近くに 複数の 無線 LAN アク t ス ポイント 巧 
を 在し、 同じ チ ゎンみ レを 使用して いると、 
正しく 検索で きない 場合 巧あります。 

I 周波数 帯 じついて 

WLAN 搭載 機器が 使用す る 周波数 帯は、 端 
末 本体の 電池 パック 挿入 部に 記載され てし、 
ます。 ラベルの 見なた はこ 欠のと おりです。 


①②  ⑤④ 

ド •4DS/OF4 


⑤ 

①  2.4:2400MHz 帯を 使用す る 無線 設備を 表 
します。 

②  DS: 変調 方式 巧 DS-SS 方式で ある ことを 示 
します。 

⑤ OF: 変調 方式 巧 OFDM 方式で ある ことを 示 
します。 

④  4: 想定 ちれる 与 干渉 距離 巧 40m が 下で あ 
る ことを 示します。 

⑤  2400MHz- 

2483 .日 MHz ①全 帯域を 使用し、 なつ 移動体 
識別 装置の 帯域を 回避 可能で ある ことを 
息 0 未し ます。 

利用 巧 能な チゎン ネルは 国 じより 異なり ま 
す。 

航空機 内の 使用は、 事前に 各 航空会社へ ご 確 
認 くだち し、。 

フ ランスな ど、 一部の 国/地域では、 Wi- 円の 
使用 巧 制限 ちれます。 海外で 利用 するとき は、 
その 国 /i 也 域のを 規制な ど 条件を ご 確認く だ 
ちし、。 
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•  2.4GHz 機器 使用 上の ミ 主意 事項 
WLAN 搭載 機器の 使用 周波数 帯では、 電 
子し ン ジな どの 家電 製品 や 産業 •科学 •医 
療用 機器の ほな 工場の 製造 ラインな どで 
使用され ている 移動体 識別 用の 構内 無線 
局 (免許を 要する 無線局) および 特定 小電 
力 無線局 (免許を 要 しない 無線局) な 5 び 
じア 7 チ ユア 無線局 (免許を 要する 無線 
局) が 運用され ています。 

1.  この 機器を 使用す る 前に、 近くで 移動 
体 識別 用の 構内 無線局 および 特定 ル 
電力 無線局な 5 びじ ア 7 チ ユア 無線 
局が 運用され ていない ことを 確認し 
てくだ さし、。 

2.  万が一、 この 機器な 5 移動体 識別 用の 
構内 無線局に 巧して 有害な 電波 モ涉 
の 事例が 発生 した 場 含には、 速 やなに 
使用 周波数を 変更す る 巧 ご 利用を 中 
断して いただいた 上で、 取扱説明書 裏 
面の r 総 含 お問い 含 わ だ 先」 まで お 問 
し、 含 わだいた だき、 混信 回避の ための 
処置な ど (例えば、 パー テ イシ ヨンの 
設置な ど) じついて ご 相談く ださし、。 

3.  その ほな、 この 機器な 5 移動体 識別 用 
① 特定 小 電力 無線局 あるいは ア 7 

チ ユア 無線局に 巧して 電波 干渉の 事 
例が 発生 した 場 含な ど 何な お 困 りの 
ことが 起きた ときは、 取扱説明書 裏面 
① r 総 含 お問いち わ だ 先」 まで お問い 
含 わ だく ださし V 


IFeNCa リ ー ダー/ ライター につ 
いて 

•  FOMA 端末の Fel に a リーグ ー/ ライター 
機能は、 無線局の 免許を 要しない 微弱 電波 
を 使用して います。 

• 使用 周波数は 13.56 MHz 帯です。 周囲に 他 
① リーグ ー/ライターを ご 使用の 場 含、 十 
分に 離して お使いく ださい。 また、 他の 同 
一 周波数 帯を 使用の 無線局が 近く じない 
ことを 確認して お使いく ださし、。 


I  i 主 局、 

• 改造され た FOMA 端末は 絕础こ 使用し な 
いでく ださい。 改造した 機器を 使用した 場 
含は 電波を じ お離します。 

FOMA 端末は、 電波 就 こ 基づく 特定 無線 設備 
① 技術 基準 適合 証明な どを 受けて おり、 その 
証と して r 技 適 マーク @ 」 巧 FOMA 端末 ①銘 
版 シールに 表示 ちれて おります。 

FOMA 端末 ①才 、ジ 'を 外して 内部の 改造を 斤っ 
た 場合、 技術 基準 適合 証明な ど 巧 無効と なり 
ます。 

技術 基準 適合 証明な ど 巧 無効と なった 状態で 
使用す ると、 電波を じ 抵强 します ので、 絶対に 
使用 ちれない よ ラ じあ 願いいた します。 

• 白 動 車な どを 運転 中の 使用には ごま 意く 
ださし、。 

運 乾 中の 携帯電話を 手で 保持して ① 使用 は 罰 
則の 対象と なります。 

ただし、 傷病 者の 救護 または 公共の 安全の 維 
持な ど、 やわを 得ない 場合は 対象外と なり ま 
す。 


•  Bluetooth 機能は 日本国内で 使用して くだ 
ぎし、。 

FOMA 端末 ①团 uetooth 機能は 曰 本国 内 での 
無線 規格に 準拠し 認定 を 取得して います。 
海外で ご 使用 じなる と 罰せ 5 れる こと 巧 あり 
ます。 

•  Fel に a リー ダー/ ライター機能は 曰 本国 
内で 使用して ください。 

FOMA 端末の Fel に a リーブー/ ライター機能 
は 日本国内 での 無線 規格 じ 準拠して います。 
海外で ご 使用 じなる と 罰せ 5 れる こと 巧 あり 
ます。 
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防水/防塵 性能 

SH-01 C は、 外部 接続 端子 カ パー、 HDMI 端子 カバ'- をし つなり と 閉じ、 リ 

アカバ'- を 取り付けて □ック した 状態で IPX5( 旧 JS 保護 等級 5 )  1 、 

IPX7  ( 旧 JS 保護 等級 7)-^-2 ① 防水 性能、 IP5X  (J に 保護 等級 5  VX  3 の 防 

塵 性能を 有して います。 

XI IPX 日とは、 内径 6.3mm ①ミ主 水 タブ ルを 使用し、 約 3  m ① 距離な 5 に. 己 
リ 、ソ トル/分の 水を 最低 3 分 間 ミ 主 水す る 条件で あ 5 ゆる 方向な 5 噴流 
を 当てても、 電話機と しての 機能を 有する ことを 意 日 未し ます。 

X  2  IPX7 とは、 常温で 水道 水、 なつ 静水① 水深] m ① とこ 5 じ SH-01C を静 
なじ 沈め、 約 30 分 間 放置 後に 取り 化した ときに 電話機と しての 機能を 
有する ことを 意 日 未し ます。 

X  3  IP 日 X とは、 保護 度合いを 指し、 直径 7 日い m が 下の 塵埃 （じんあい） 巧 
入った 装置に 電話機を 8 時間 入れて なく はんち せ、 取り出した ときに 
電話機の 機能を 有し、 なつ ま 全を 維持す る ことを 意 日 未し ます。 


|~SH-01C が 有する 防水/防塵 性能で できる こと 

• 雨の 中で 傘を ちちす じ 通話、 ワン tz ブ 視聴 巧で きます （ 1 時間の 雨量 巧 
20mm 程度)。 

• 汚れを 洗い流す こと 巧で きます。 洗 ラと きは、 やや 弱めの 水流 （6 リット 
J レ/分 U 下、 常温 （日 で〜 3 日で） ① 水道 水) で 帳 □やシ わ ワーな 5 約 1 0cm 
離して 洗います。 リア カバーを 取り付けて □ック した 状態で、 外部 接続 端 
子 カバー、 HDM 喘 子 カバー巧 開なない ようじ 押さえた まま、 ブラシ やス 
ポンジ などは 使用せ す 手で 洗って くだち い。 洗った あとは、 水 抜きを して 
な 5 使用して ください （傾 P.26)。 

• プール サイ ドで 使用で きます。 ただし、 プールの 水を なけたり 、プールの 
水に 浸けないで くだち し、。 

• 風呂場で 使用で きます。 ただし、 湯船には 浸けないで くだち い。 
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■ご 利用に あたって 

防水/防塵 性能を 維持す るた めじ、 むす 巧の 点を 確認して くだち い。 

• 外部 接続 端子 カバー、 HDMI 端子 力/ \ '一、 リア カバーを しっかり と 閉じて 
ください。 開閉 するとき は、 ゴム パ、 ソ キンに 無理な 力を 加えない よ ラに ミ 主 
意して くだち い。 

• 外部 接続 端子 カバー や HDM 喘 子 カバー、 リア カバー 巧 浮いて いないよう 
じ 完全に 閉じた ことを 確認して くだち い。 

• リア カバーの し バー 巧 LOCK 位置 じある ことを 確認して な 5 使用して く 
だち い。 

• 防水/防 圍を 能を 維持す るた め、 外部 接続 端子 カバー、 HDM 喘 子 カバー、 
リア カバーは しっかり 閉じる 構造と なって あります。 無 SI こ 開けよ ラと 
するとの や 指な どを 傷つける 可能性 巧あります ので、 ご ミ 主意く だち い。 

■ 外部 接続 端子 カバー、 HDMI 端子 カバーの 開き かた 

ミゾじ 指を なけて、 開けて くだち し、。 


ミゾ 


ミゾ 


■ 外部 接続 端子 カバー、 HDMI 端子 カバーの 閑 じかた 

FOMA 端末と 外部 接続 端子 カバー、 HDM 喘 子 カバーじすき 間 巧 生じない よ 
ラに、 矢 EP ① 方向に しっかりと 押して 閉じて くだち い。 


■ リア カバーの 取り付け かた 

1 リア カバーの 先の ツメを FOMA 端末の ミゾに 差し込み 
(n) 、 矢印の 方向 （曰） に 取り 付け、 両手で しっかりと 押す 

旧） 

• リア カバーの 裏側に も、 6 箇所に 取り付け 用の、 ソ^ 巧 付いています。 
FOMA 端末と リア カバー じすき 間 巧 生じない よ ラに、、 ソべ① 位置を 
上な 5 両手で しっかりと 押して 取り付け てくだち い。 


ツ^の 位置を 上な 5 西 
まで しっかりと 押す 


リ アカバ ーの レバーを 矢印の 方向 （凸） に スライ ド させて 
ロックす る 
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■ リア カバーの 取り かしかた 

1 リア カバーの レバーを 矢印の 方向 （田） に スライ ド させて 
ロックを 外し、 リア カバーを 取り外す （曰） 

•  FOMA 端末 じは、 リア カバー 取り外し 用の ミゾ巧 付いています。 リア 
カバーに 無理な 力を 加えない よ ラ、 國①よ ラに FOMA 端末を しっか 
りと 持ち、 ミゾ じの などを なけて 上方 向 じ 取り外し てくだち い。 


• 防水/防塵 性能を 維持す るた め、 異常の 有無 じな なわ 5 す 化す 2 年に 
1 回、 部品の 交換げ 必要と なります 。部品の 交換は FOMA 端末を お預 
なりして 有料 じて 承ります。 ドコ t 指定の 巧 障 取扱 窓 □じ お持ちく だ 
ちし、。 
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[注意事項 


• 手 巧 濡れて いると き や FOMA 端末に 水滴 巧つ いている とき じは、 リア カ 
パーの 取り付け/ 取り外し、 外部 接続 端子 カバー、 HDM 喘 子 カバーの 開 
閉 はしないで くだち し、。 

• リア カバーは 確実に □ック し、 外部 接続 端子 カバー、 HDMI 端子 カバーは 
しっな りと 閉じて くだち い。 接 独 面に 微細な ゴミ (髪の毛] 本、 砂粒] つ、 
微細な 繊維な ど) 巧 挟まる と、 水 や 粉塵 巧 浸入す る 原因と なります。 

• 外部 接続 端子 カバーまたは HDM 端子 カバー、 リア カバー巧 開いて いる 状 
態で 水な どの 液体 巧な なっ た 場合、 内部 じ 液体 巧 入り、 感電 や 故障の 原因 
となります 。そのまま 使用せ すじ 電源を切り、 電池 パックを 外した 状態で 
ドコ t 指定の 故障 取扱 窓 □へ ご連絡く だち い。 

• 外部 接続 端子 カバー、 HDM 喘 子 カバー、 リア カバーの ゴム パ、 ソ キンは 防 
水/防 圍を 能を 維持す る 上で 重要な 役割を 担って います。 は 巧したり 傷 
つけたり しないで くだち い。 また、 ゴミ巧 付着 しないよ ラ じして くだち 
い。 

外部 接続 端子 カバー、 HDM 端子 カバー、 リア カバーの ゴム パ、 ソキ ン巧傷 
ついたり、 変形した りし た 場合は、 ドコ t 指定の 古 如 章 取扱 窓 □じて お取り 
营又 くださし、。 

• 外部 接続 端子 カバー や HDM 喘 子 カバー、 リア カバーの すき 間に、 先の 
尖った ものを 差し込まないで ください 。ゴム パ、 ソキ ン巧 傷つき、 水 や 粉塵 
巧 浸入す る 原因と なります。 

• リア カバー 巧 破損した 場合は、 リア カバーを 交換して くだち い。 破損 箇所 
ねら 内部 じ 水 巧 入り、 感電 や電ミ 也の 腐食な どの 故障の 原因と なります。 

• 水中で FOMA 端末を 使用 爛閉 、ボタン 操作を 含む） しないで ください。 古 女 
障の 原因と なります。 

• 規定 (煩 P.22) が 上の 強い 水流 （6 リ 、ソ トル/分を 超える） を 直接 当てない 
でく ださい。 SH-01C は IPX 日の 防水 性能を 有して あります 巧、 故障の 原因 
となります。 

• 常温 （日で〜 3 日で) ① 水が 外の 液体を なけたり、 浸けたり しないで くださ 
い。 

• 洗濯機な どで 洗わないで くだち い。 

• 結露 防止の ため、 寒い 場所な 5 風呂場な どへは FOMA 端末 巧 常温 じな っ 
てな 5 持ち込んで くだち し、。 


• 風呂場な ど 湿気の るい 場所 じは、 長時間 放置し ないで くだち い。 また、 風 
呂 場で 長時間 使用 しないで くだち い。 

• 温泉 やせっ けん、 洗剤、 入 ミ 谷 剤の 入った 水に は 絶 巧に 浸けない でく だち 
い。 

• 熱湯に 浸けたり、 サウナで 使用したり、 温 風 （ドライ わ 一な ど） を 当てたり 
しないで くだち い。 

• 海水には 浸けないで くだち し、。 

• 砂/ミ 尼の 上に 直接 置なないで くだち い。 

• 濡れた まま 放置し ないで くだち い。 寒冷 i 也で 凍結す るな ど、 巧 障の 原因と 
なります。 

•  FOMA 端末は 水に 浮きません。 

• 落下ち せないで くだち い。 傷の 発生な どじより 防水/防塵 性能の 劣化を 
招く こと 巧あります。 

• 送話 □、受 話 □、ス ピーカ じ 水滴を 残さないで くだち い。 通話 不良と なる 
あそれ 巧あります。 


付属品、 オプション 品は 防水/防 團を 能を 有して ありません 。付属の 卓上 
ホル グじ FOMA 端末を 差し込んだ 状態の 場合、 AC ア グプタを 接続して し、 
ない 状態で も、 風呂場、 シゎワ ー室、 台所、 洗面所な どの 水 周り では 使用し 
ないで くだち い。 

顯園慶 


せっけん/洗剤/入浴 剤 


海水 


プール 


f - X 

- 

1 グ猶 J 

し 

温泉 


砂/ミ 尼 


実際の 使用 じあ たって、 すべて ① 状況 での 動作 を 保証す るち ① では あ 
りません。 また、 調査の 結果、 お客様の 取り 扱いの 不備に よる 故障と 判 
明し た 場合、 保証の 対象外と な ります。 


なんたん 検索/目次/を 意 事項 


25 


I 水に 濡れた ときの 水 抜きに ついて 

FOMA 端末を 水に 濡 5 した 場合、 拭き取れ ななった 水 巧 あとな 5 漏れて く 
る 場合 巧 あ ります ので、 下記の 手順で 水 抜きを 巧って くだち い。 

1 FOMA 端末 表面の 水分を 乾いた 清潔な 巧な どで よく おき 
取る 

• ストラツ プを 付けて いる 場 合ん ストラツ プも 十分 乾な してく だち 
い。 
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2  FOMA 端末の ヒ ンジ 部を しっかり と 持ち、 20 回 程度 水滴が 
飛ばなくなる まで 振る 


スピーカの 水 抜きの ためじ 
スピーカを 上 じして 振る 


3 送話 口、 受話 口、 スピーカ、 ボタン、 ヒンジ 部な どのす き 間 
に 溜まった 水は、 乾いた 清潔な 巧な どに FOMA 端末を 軽く 
押し当てて 拭き取る 

• 各部の 巧に 水 巧 溜まって いる こと 巧あります ので、 開 □部に 布を 当 
て、 軽く たたいて 水を 化して くだち し、。 


4  FOMA 端末から 出て きた 水分を 乾いた 清潔な 巧な どで 十 
分に 拭き取る 

• 水を 拭き取った あとじ 本体 内部 じ 水滴 巧 残って いる 場合は、 水巧染 
み 化る こと 巧あります。 


I 充電のと きには 

付属品、 オプション 品は 防水/防塵 性能を 有して いません。 充電 時、 および 
充電 後には、 むす 巧の 点を 確認 してく だち い。 

•  FOMA 端末 巧 濡れて いないな 確認して くだち い。 濡れて いる 場合 や 水に 
濡れた あとは、 よく 水 抜きを して 乾いた 清潔な 布な どで 拭き取って な 5、 
卓上 ホル グじ 差し込んだり、 外部 接続 端子 カバーを 開いたり してく だち 
い。 

• 外部 接続 端子 カバーを 開いて 充電した 場合 じは、 充電 後は しっかりと 力 
バーを 閉じて くだち い。 外部 接続 端子な 5 ①水や 粉塵の 浸入を 防く' ため、 
卓上 ホル グを 使用して 充電す る ことを おすすめ します。 

•  FOMA 端末 巧 濡れて いる 状態では 絶対に 充電し ないで くだち い。 

• 濡れた まで AC アダプタ、 卓上 ホル グじ 独れ ないで ください 。感電の 原因 
となります。 

•  AC アダプタ、 卓上 ホルダは 、水の なな 5 ない 状態で 使用して くだち い。 
風呂場、 シゎワ ー室、 台所、 洗面所な どの 水 周り で 使用 しないで くだち 
し、 义災や 感電の 原因 となります。 
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本体 付属品 および 主な オプ ション 品 


本体 付属品 


SH-01C 本体 

(保証書 •リア カバ- SH44 含む） 


電池 パック SH23 


取扱説明書 


卓上 ホル グ SH34 


SH-01C 用  CD-ROM 


•  PDF 版 r パソコン 接続 
マニュアル 丄 「区点 
コード ー覧」 を 収録し 
ています。 
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■ 主な オプション 品 


その他の オプション 品 じついて は 
嫁 P. 己 24 


ご 使用 前の 確認 


各部の 名称と 機能 . 30 

基本の 操作 . 34 

デイ スプ しイ① 見なた . 3 己 

ベニ ユー① 設定と 選択 . 42 

タッチ パ 斗 ルの 操作 . <  タッチ パ 斗 ル  >46 

音声 クイック 起動を 利用す る . <  音声 クイック 起動  >  己 0 

使いな た ガイ ドを 利用す る . < 使いな た ガイ ド > 己 1 

ドコ tUlM 力ードを 使 ラ . 己 2 

電池 パックの 取り付けな た/取り外し なた . 己 4 

充電す る . 55 

電池 残 量の 確認の しなた . < 電池 残 量 > 己 8 

電源を入れる/切る . <  電源 ON/OFF>60 

初期設定を 巧 ラ . <  初期設定  >  日 0 

日付 •時刻を 合わせる . <  日付 時刻 設定 > 日] 

相 まじ 自分の 電話番号を 通知す る . <  発 信者 番号 通知  >62 

自分の 電話番号を 確認す る . <プ □フイール >62 
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各部の 名称と 機能 


30 


イ わ ホンの ご 利用 について 

別売り ① 外部 接続 端子 対応 ①イ わ ホンを 接続 
してく だち し、。 

なお、 外部 接続 端子に 非対応 ①イ わ ホンを ご 利 
用 じなる 場合 じは、 別売り ① 変換 ア グプタを 接 
続して ご 利用く だち し、。 

外部 接続 端子 用 ステし オイ わ ホン 7 イク 
01 (別売) 接続 例 

AC アダプタ （充電) および ステし オイ わ ホン マ 
イク 0U イわ ホン マイク 端子) ① 差込 □巧 共通 
じな つてあります。 


AC アダプタ 


n 受 言き □ 

•  ° 相手の 声 巧 ここな 5 聞こえます。 

• 伝言 や 音声 ① 再生 内容 巧 ここな 5 聞こえます。 

且^ イン デ イス プしイ / タッチ パネル （嫁 P.35、P.46) 

曰 明るさ tz ンヴ ー( 屈 =P.112) 

•周りの 明るさを 検 知して、 デ イス プしイ ① 照明の 明る さや ボタ ン①照 
明を 自動的に 点な ちせ るな ど ラな を 調整し ます。 

•  tz ンサ ー部分を 手で 覆ったり、 シールな どを 目ち 5 ないで くだち い。 明 
るち を検 知で きない こと 巧あります。 

凸 MENU/ 操作 ガイ グン ス用 ボタン 

•  ^ ニューを 利用 するとき じ 押します （屈 =P.42)。 

• 操作 ガイダンスの 機能を 実 斤し ます （咳 P.34)。 

曰 画：^- ル/操作 ガイ グン ス用 ボタン 

•  ル 機能を 利用 するとき じ 押します （咳 P.140)。 

• 操作 ガイダンスの 機能を 実 斤し ます （像 P.34)。 

因囚： 開始//  \ ンブ フリー ボタン 

• 音声 電話を なける/受け ると きじ 押します。 

• ハン ブ フリーを 利用で きます （屈 =P.68)。 

H の〜 画、 画、 画、 画： ダイ わ ル/文す 人カ ボタン 
• 電話番号 や 文字を 入力し ます。 

• 項目 番号 (の、 回、 国な ど） じ 対応す る グイ わ ルボ タンを 押す と 機能を 
選択す る こと 巧で きます。 

回 ◎: MULTI/ ベー ルビユーボタン 

• マルチ アシスタントを 利用で きます （煩 P.411)。 

• ベール ビューを 設定/解除 できます （屈 =P.120)。 

回 サブ カ^ラ 

• 自分を 撮影 するとき じ 使用し ます。 

•テし ビ 電話で 自分 側の 映像を 送信す ると き じ 使用 します。 

の]®®: マルチ ガイド ボタン 

• 力ーソルを 移動 させて 項目を 選んで、 実 巧/決定 します （煩 P.34)。 
m 歷]: 力^ラ/ TV/ 操作 ガイ グン ス用 ボタン 

• 力^ラ/ワン t ブを 起動し ます （屈 =P.224、P.2 日 2)。 

• 操作 ガイ グン ス① 機能を 実行し ます （煩 P.34)。 

旧 面 （味）： i モード/操作 ガイ グン ス用 ボタン 

•  i  t- ドを 利用 するとき じ 押します （屈 =P.178)。 

• 操作 ガイ グン ス① 機能を 実行し ます （煩 P.34)。 

旧 画 （ch):  i チ わ ネル/クリア ボタン 

• チ わ ネル ー覧を 表示し ます （屈 =P.210)。 


•  i アプリ 待受 画® 設定 中は i アプリを 実行し ます （屈 =P.304)。 

• ] つ 前の 画面に 戻します。 

• 入力した 文字 や 電話番号を 削除し ます。 

旧 日: 電源/終 3 ボタン 

• 電源 を 入れる/切 ると きじ 2 秒が 上 押 します （屈 = P.60) 。 

• 起動 中の 機能を 終 3 して 待受 画面に 戻します。 

旧 回: MAP/GPS ボタン 

•  GPS 対応 i アプリを 起動し ます （保 P.32 の。 

• 自分の 現在地を 確認で きます （屈 =P.326)。 

旧 送話 □/マイク 

• 自分の 声を ここな 5 伝えます。 

旧 充電 端子 (屈 =P.56) 

• 付属の 卓上 ホル グで 充電す るた めの 端子です。 

旧  HDMI 端子 (type  D) (嫁 P.398) 

• 巿販① HDMI クー ブル 接続 時に 使用す る 端子です。 

旧 ストラップ 取り付け □ 

函 FOMA アンテナ 

•  FOMA アンテナ 巧 内蔵 ちれて います。 よりよ い 条件で 通話す るた め 
じ、 アンテナ 部を 手で 覆わない よ ラ じして あ 使いく だち い。 

团 サブ デ イス プしイ （屈 =P.35) 

困 着信/充電 ランプ 

• 着信 時な どじ 点滅し ます （屈 =P.1 18)。 

• 充電 中に 点な します （屈 =P .日日)。 

• 機能 じよって 点滅す る 位置は 異なります。 

困 外部 接続 端子 

• 充電 時 あよび イわ ホン マイク 接続 時な どじ 使用す る 統合 端子です。 

•  FOMA  AC ア グプタ 01/02( 別売)、 FOMA  DC アダプタ 01/02( 別 
売)、 FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02( 別売)、 ステし オイ わ ホ 
ン マイク 01 などを 接続し ます （屈 =P .日 7、P.37 己)。 

囲 D): サイド ボタン 

• 静止画 や 動画を 撮影す ると きじ 使用し ます （煩 P.224、 P.22 己)。 

•  FOMA 端末を 閉じた 状態で 押す と、 サブ デ イス プしイ じ 時計を 表示し 
ます。 

•  FOMA 端末を 閉じた 状態で] 秒が 上 押す と、 ピ クチ わー ライ ト巧点 
な/消な します。 

函 microSD 力- ドス □ット （咳 P.366) 

函 ワン tz グ アンテナ （嫁 P.250) 

• ワン t ブを 受信 するとき じ 使用し ます。 


ご 使用 前の 確認 
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の スピー カ 

• 着信 音 や 音楽な ど 巧 ここな 5 聞こえます。 

• ハン ブ フリー 通話 中は 相手の 声 巧 ここな 5 聞こえます。 

國 撮影 ランプ 

• 力^ラ 起動 中 じ 点な します （屈 =P.216)。 

• 動画 撮影 時 じ 点滅し ます （吸 P.22 己)。 

函 义 イツ わ 义ラ 

• 静止画 や 動画を 撮影す ると きじ 使用し ます （屈 = P.2 1 6) 。 

•テし ビ 電話 時 じ 力 ^ ラ 映像を 相手に 送信す ると き じ 使用 します 
(像  P.64)。 

函 赤外線 ポート 

• 赤外線 通信、 IrSS™ 通信を 利用 するとき じ 使用し ます （像 P.382) 。 
•赤外線 リ t コンを 利用 するとき じ 使用 します （像 P.386) 。 

团 撮影 用 アウト マイク 
困ピ クチ わーライト 

• 力: ラ 起動 中/撮影 中に 点な します （煩 P.22 日、 P.22 の。 

困；!) マー ク 

•  I  C カード 巧 搭載 ちれて います 用 又り 外しは できません)。。 マーク 
を 読み取り機 じな ざして あ サイフ クー タイと して 使用し ます 

(煩  P.314)。 

•  i  C 通信で デー タ① 送受信 時に 使用し ます （保 P.386)。 

困 リア カバー (屈 =P.23、P.54) 

• リア カバーの 裏側 じ、 無線 対策の ための シール 巧 目ち 5 れ ています。 こ 
① シールを は 巧ち ないで くださし、。 

囲 リア カバーのし バ ー( 像 P.23、P.54) 


■ 待受 画面の ボタン 操作 

待受 画面で 各 ボタンを 操作す る と 巧の 動作 じなります。 


ボタン 

動作 

1  1 秒が 上 押した ときの 動作 

[menu] 

^ ニ ユーを 表示 （煩 P.42) 

圆 

力べ ラを 起動 （煩 P.224) 

ワン t ブを 起動 （像 P.2 己 2) 

画 

ベー ルべ ニューを 表示 
(煩  P.140) 

^ ー  ル/^、 ソ tz  — ジ '問合せ 
(傾 P.1 己 3) 

函 

i  Menu を 表示 (屈 =P.178) 

i アプリの フォルグ ー覧 画面を 表 
示 （煩 P.28 己） 

フォーカス t ー ドを 起動 
(煩 P.4 己） 

□ック tz し クシ ヨン 画面を 表示 
(煩  P.130) 
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ボタン 

動作 

1 秒が 上 押した ときの 動作 

の 

i ウ イジ' エツ ト 画面を 表示 
(咳  P.309) 

受話 音量 調節 画面を 表示 
(保 P.103) 

⑩ 

電話帳を 表示 (煩 P.94) 

電話帳 登録 画面 を 表示 (屈 = P.90) 

© 

着信 履歴 一覧 画面を 表示 
(煩  P.69) 

赤外線 受信を 起動 (o^P.385) 

リグ イわル ー覧 画面を 表示 
(嫁  P.69) 

1 C 力ード □ック を 起動 
(像 P.31 日） 

の 

電話番号 入力 画面を 表示 
(像 P.6 己） 

音声 クイック 起動を 起動 （屈 = P .己 0) 

曰 

待受 画面の 切替 (屈 =P.44) 

電源を切る X’（@=P.60) 

画 

チ わ ネル ー覧を 表示 (屈 =p.210) 

圧！ 

「1」 を 入力 

割り当て 5 れた 機能を 実行 
(嫁  P.421) 

国 

「2」 を 入力 

国 

「3」 を 入力 

面 

「4」 を 入力 

クイ、 ソ ク 検索を 起動 （屈 =P.422) 

面 

r 日」 を 入力 

eco 亡 ー ドの 設定/解除 (屈 =P.1 13) 

面 

「6」 を 入力 

Bluetooth 電源の ON/OFF 切り 替え 
(煩  P.436) 

m 

「7」 を 入力 

伝言べ t/ 音声: 画面を 表示 
(煩  P.84、P.42 己） 

面 

「8」 を 入力 

文字 サイ ブ① 一括 設定 (屈 = P. 1 1 9) 

画 

「9」 を 入力 

きせな え、 ソール 設定の iJtz、 ソト 
(煩 P.11 己） 

フォント 選択の リ tz 、 ソト （屈 = P. 1 1 9) 

困 

「X」 を 入力 

公共 亡 ー ド （ドライ ブ t ー  ド） ①設 
定 / 解除 （保 P.81) 

面 

「0」 を 入力 

r+」 を 入力 

画 

「#」 を 入力 

マナー 亡 ー ドの 設定/解除 
(煩 P.10 日） 

图 

新規 起動^ ニューを 表示 
(煩 P.411) 

ベール ビューの 設定/解除 
(保  P.120) 

ボタン 

動作 

1 秒]^: >1 上 押した ときの 動作 

ImapI 

GPS 対応 i アプリを 起動 
(頓  P.32。 

自 分の 現在 i 也 を 確認 (煩 P.326) 

D 

- 

ハンド ミラーを 起動 （像 P.246) 

义 2 秒が 上 押してく だち い。 


[ビ ューア ポジション について 

FOMA 端末を 利用 するとき は、 FOMA 端末を 開くな (通常 ポジション)、 

ビ ューア ポジション じします。 

• 待受 画面 表示 中に はじめて ビュー ア ポジション じした ときは、 自動的に 
待受時 回転 連動 設定 画面 巧 表示 ちれます。 通常 ポジ' シ ョンで 待受 画面を 
表示 中に ビュー ア ポジション じした 場合に 起動す る 機能を 設定し ます 
(煩  P.110)。 

- タッチ パネルの 操作 方を じついて は 吸 P.46 
• 通常 ポジ' シ ョンで 機能を 利用 中に ビュー アポ ジシ ョン じした 場合、 弓 I き 
続き タッチ パ 斗 ルで 操作を 継続で きます。 

- 機能 じよって は ビュー ア ポジションで 利用で きない 場合 巧あります。 
• 携帯 するとき は、 操作] ①國① よ ラに FOMA 端末を 閉じて おく ことを お 
すすめし ます。 


両手で 持って 軽く 開く。 


4 


5 


デ イス プしイ をち 回りに 
180 度 回転ち せる。 


デ イス プしイ を 手前に 倒す。 


FOMA 端末の デ イス プしイ を 回転ち せる ときは、 巧の 点じ ご ミ 主意く だち 
い。 

■ デ イス プしイ 側を ボタン 面な どじ 当てない よ ラ じして くだち い。 ボ 
タ ン 面を 傷つけた り 破損す る 場合 巧 あ ります （國 r デ イス プしイ 回転 
時の ご ミ 主意」)。 

■ 左回りに 回転ち せたり 180 度が 上回 転ち せないで くだち い。 
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基本の 操作 


ここでは 基本的な 操作 じついて 詳しく 説明して います。 

• 本書の 操作 手順の 記載 方を じついて は 屈 = P. 1 

■ 項目の 選択 

©で 項目に カーソルを 合わせて® を 押す と 選択で き 
ます。 カーソルを 合わせて いる 項目 じは 枠 巧 表示 ちれ 
たり、 色 巧 変わったり します。 


山 きせ かえ ツール 設定 
圓 待受 画面 設定 
团 カラー テーマ 設定 
曲 ま 示 画質 設を 
回 ベー ルビュー 設定 
固 各種 画面 設定 
田 ヴブ ディスプレイ 設定 
囲 マチ キャラ 設定 
四 乂 ニュー 設定 

[きせ かえ ツー化 巧を] 

函面や 時 巧の デヴィン などを 一巧 
じ まとめて 巧を しまず 


■ マルチ ガイ ドボ タンと 操作 ガイダンス 用 ボタンに ついて 

操作 ガイ グン スじ 表示 ちれて いる^ ニューの 選択/実 斤な どじ 使用し ま 
す。 操作 ガイ グン スじ 表示 ちれて いるべ ニューを 選択/実 巧す るた めじ 割 
り 当て 5 れた ボタンは 巧のと ありです。 


M  (5) 


サフ‘、 む- 
曰 作成 


回送 履歴 

巧ヒ "電語 


す 


操作 ガイ グン ス_>^ ニュー じついて 

操作 ガイ グン スじ は、 利用して し ^ る 機能 や 状況 じ 応じて^ ニュー 巧 表示ち 
れ ます。 

ここでは、 主に 表示され る 操作 ガイダンスべ ニュー 例を 記載し ます。 


決定 

選択した 項目を 決定 

サブべ ニュー 

サブ^ニューを 表示 

確認 

選択し た 画像 や 音楽な どを 確認 

戻る 

1 つ 前の 画面に 戻る 

_ ご 使用 前の 確認 
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再生/停止 

円 ash 画像な どを 再生/停止 

全 画面 

選択した 画像な どを デ イス プしイ いっぱい じ 表示 

全 表示 

フォルダ 分けした ファイル などを 一覧で 表示 

あ; 大 / 縮 ル 

選択し た 画像な どを 拡大/縮 ル で 表示 

ベール 

ー ル 作成 画面を 表示 

送信 

: —ルを 送信 

中止 

^ ー ル 受信な どの 動作を 中止 

全 選択/全 解除 

選択で きる 項目の すべてを 選択/解除 

▲ページ/ ▼ページ' 

ページ' 単位で スク □—ル 表示 

►ページ'/ ◄ページ' 

ページ 切替 

待受 目ち 付 

待受 タッチ ランチ わじ 登録 

閉じる 

サブ^ニュー 画面な どを 閉じる 

■ チェック ボックスを 利用す る 

チェック ボック ス巧 表示 ちれて いると きは、© で 項目 
じ カーソルを 合わせて® を 押す と 複数の 項目を 選択 
する こと 巧で きます。 

• 複数の 項目を 繰り返し 選択で きます。 

• 因は 選択、 □は 解除の 状態です。 

• 操作 ガイ グン スじ [全 選択]/ [全 解除] 巧 表示 ちれて いると きは、 該当す 
る 操作 ガイダンス 用 ボタンを 押す とすべ ての 項目を 選択/解除で きま 
す。 


■ 設定 欄が 表示され たと き 

設定 欄 巧 表示 ちれた ときは、 各 設定 欄 じ カーソルを 合 
わせて® を 押す と プル グ ウン: ニュー 巧 表示 ちれ ま 
す。 表示 ちれた 項目な 5 設定を 選択して くだち い。 
文字 入力 欄 巧 表示され たと きは、 文字 入力 欄に カー ソ 
ルを 合わせて® を 押し、 文字を 入力し ます。 


WEE 

、ウェアを 巧  1 

自動を 新 設定 

1 自助で 更新  B 

Bi 曰 

i 指を なし a 

時刻 

103 時 00 分 1 

■ 端末 暗証 香 号を 入力す る 

端末 暗証番号の 入力 画面 巧 表示 ちれた ときは、 4 〜 8 
巧の 端末 暗証番号 を 入力して® を 押してく だち し、。 

• 端末 暗証番号 じついて は 屈 =P.122 


r お ホ 暗証を 号  I 


■ 確認 画面が 表示され たと き 

登録 内容の 削除 や 設定な どの 操作 中に 確認 画面 巧 表示 ちれた ときは、 記載 
内容を 確認して [はい]/ [しん^え] を 選択して くだち し、。 

• [はい (が 後 非 表示)] を 選択す ると、 巧 回な 5 確認 画面は 表示 ちれません。 
• 機能 じよって は [はい]/ [いいえ] が 外の 項目 巧 表示 ちれる 場合 も ありま 
す。 


• アイコンは^ イン デ イス プしイ / サブ デイ スプ しイ① 順で 記載して いま 
す。 

: イン デ イス プしイ 上部 


n  B  B  QSraHSg  巧 


: イン デ イス プしイ 下部 


サブ デ イス プしイ 

画面は、 サブ デ イス プしイ 設定 ①待受 表示 設定 (屈 =P.1 12) で 時計 表示を [待 
受 時計 (ル)] じ、 小 時計 機能 表示を [歩数 •距離] じ 設定した 場合です。 


n 電池 残 量 表示 (屈=ド.58) 

B/ ■: 電ミ也 残 量の 表示 
• 充電 中は 電池 アイコン 巧 点滅し ます。 

• 電池 アイコンは 変更で きます （屈 =P .己 9、 P.1 16)。 

且 電波 状態 表示 

而1/ 耐: 電波の 状態を 表示 
•  ① 順に 電波は 弱くな ります。 

• [圍 外] 巧 表示 ちれて いると きは、 サービスエリア 外、 または 電波の 届な 
ない 場所 じいます。 アンテナ アイコンは 変更で きます （屈 =P.1 16)。 

曰 Wi- 円 表示 （保 P.484) 

盈 ： クライアント t- ドで Wi-Fi を 利用 中※ 1X2 

m  :アク tz ス ポイント t— ドで Wi-Fi を 利用 中 

X  ] 蓋^盏^覆^憲^^①順じ受信しべル巧低くなります。 

X2 クライアント t ー ドで フル ブラウザ じ 接続して いる 場合、 [困] 巧 
ルち い マークで 表示 ちれます。 


ご 使用 前の 確認 
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凸 ハン ブフリ ー/ 团 uetooth 表示 （保 P. 目 8、P.437) 

が ：/\ ンブ フリー 中 
哎 ： USB/\ ンブ フリー 中 
を ： Bluetooth ハン ブフ リ_ 中 
を : 团 uetooth へ、 ソ ド tz 、 ソト 通信 中 
益 ：团 uetooth キ ー ボ ー ド 通信 中 
日  GPS  表示 （保 P.32 日、 P.328、 P.333) 

点 (青色）： 位置 提供 可否 設定を [位置 提供 ON]  /  [電話帳 登録 外 拒否] じ設 
定 中で、 才ート GPS 機能 動作 中 

直 5  (青を）： 位置 提供 可否 設定を [位置 提供 ON]  /  [電話帳 登録 外 拒否] じ 
設定 中で、 才ート GPS 動作 設定を [OFF] じ 設定 中 
点 （ブし 一）： 位置 提供 可否 設定の 許可 期間を 設定 中で 位置 提供 拒否 期間 
中、 なつ 才ート GPS 機能 動作 中 

直 5  (ブし 一）： 位置 提供 可否 設定の 許可 期間を 設定 中 で 位置 提供 拒否 期間 
中、 なつ 才ート GPS 動作 設定を [OFF] じ 設定 中 
幽置 : 位置 提供 可否 設定を [位置 提供 OFF] じ 設定 中で、 オート GPS 機能 動 
作 中 

、を ： GPS 測 位 中 

因 i 亡ード^-ル/ SMS/ エリア^-ル/^ ッ tz- ジ R/F/ イン フォ^- 
シ  ヨン 受信 表示  （屈 =P.152、P.171、P.212) 

囚 呂鸟： i  t ー  ド: — ル/ SMS のち 信 状態、 ち 信 ベールを 保を する: 
リ① 状態を 表示 

扇/困： エリ ア^ールの 受信 状態を 表示 

曰 百：^、 ソ t ー ジ 'R/F ① 受信 状態、 ^ 、 ソ t ー ジ 'R/F を 保を する ^  t リ ① 
状態を 表示 

國 / 固： 新着 インフォ^  — シ ヨン あり 
Hi 亡 ー ド tz ン ター 保管が 態 表示 （屈 =P.152、P.171) 

臨 駐陪驢 願 囲： ー ル、 、ソ iz —  ジ 'R/F ① 保管 状態を 表示 
•  i  t ー ド tz ン ター 保管 中で ち 表示 ちれない こと 巧あります。 

回  SSL/TLS  表示 (像  P. 1 79、 P. 1 83) 

點 ： SSL/TLS ぺージ '表示 中 
%  : SSL/TLS ページ' フ しーム 拡大 表示 中 

頭： SSL/TLS ぺ ー ジフし ー ム 拡大 表示 中で、 別 フしー ムアク t ス中 
• マルチ アシスタント 動作 時に 表示 ちれて いると きは、 マルチ アシス タ 
ントを 利用して i t ー ド/フル ブラウザ / i アプリ/ソフトウェア 
更新を 実行中です。 

回 i アプリ 表示 (嫁 P.285) 
pr  :  i アプリ 起動 中 
圆 （才 しンジ '): i アプリ 待受 画面 起動 中 
圆 （ブし 一）： i アプリ 待受 画面 設定 中※ 1 
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か： i アプリ DX 起動 中 
圆 （才 しン ジ）： i アプリ DX 待受 画面 起動 中 
圆 （ブし 一）： i アプリ DX 待受 画面 設定 中※ 1 
►►な： i アプリ コール あり※ 2 

X  ]  i アプリ 巧待受 画面と して 表示 ちれます 巧 操作で きない 状態で 
す。 

X  2  i アプリ や i アプリ DX 巧 起動 中 または 待受 画面に 設定 中の 場合 
は、 ルち い マークで 表示 ちれます。 

•  i ウイ ジェット 画面では 表示 ちれません。 

阳 アラー ム / スクジ ュール 表示 (喊 P.258、 P.4 1 2、 P.4 1 6) 

Q  : アラーム 設定 中 

回 ： 視聴 予約/録画 予約/ スク ジュール アラーム 設定 中 
を ： アラーム、 視聴 予約/録画 予約/ スク ジュール アラーム 設定 中 

m  OFF に 圧 D エリ ア 表示 （嫁 P.466) 

11 :0F 円 CEED 王 リア 内 
旧 通話 料金表 示 

¥  : 積算 通話料 金の 上限を 超過す ると 表示 

旧 因 uetooth 表示 （嫁 P.431) 

因 清 勘 / 团： Bluetooth 登録 待機 中、 Bluetooth 接続 待機 中、 Bluetooth 接 
続 中 

因 （ブし  一）/ 画： 团 uetooth 省電力 中 （FOMA 端末な 5 —定 時間 データ 巧 
送信 ちれない ときに 表示） 

• 巨 luetooth 登録 待機 中、 Bluetooth 接続 待機 中は 点 幻 ■、 Bluetooth 接続 中 
は 点滅し ます。 

旧 赤外線 通信 表示 (o^P.382,  P.386) 

ミ : 赤外線 通信 機能で 他の 機器と データ 通信 中、 赤外線 リ t コ ン 送信 中 
旧 自動 キー □ック （屈 =P.128) 

白 ： 自動 キー □ック 中 
旧 サイ ドキー □ック （屈 =P. 130) 
a  :ヴ イド キー □ック 中 
旧 シーク しット 亡ード 表示 （屈 =P.131) 

S /田 ： シークし、 ソト t  - ド [ON] じ 設定 中 

• シークし、 ソト 属性を 設定した 電話帳、 スク ジュールを 選択 中に 点滅し 
ます。 

旧 i モード 表示 (屈 =P.179) 

i 1 : i  t ー ドの 状態を 表示 


旧 ド〕 亡 UIM 力ードエラー表示 

画/図： ドコ tUlM カード 巧 未 挿入、 または ドコ亡 UIM カードに 異常 巧 
あるとき じ 表示 


函 tz ルフ 亡ー ド 表示 (屈 =P.127) 

国/ 剛 セルフ ド 設定 中 
因! 夕ー ミナ ル リンク 表示 

励 □/ 回： ターミナル リンク 中 
困 デー タ お 送 亡ー ド 表示 (像 P 方 65、 P.386、 P.431) 

〇  : データ 転送 亡 ー ド 中 
困 i 亡ード^-ル 自動 送信 表示 （屈 =P.150、P.151) 

因 ： 送信 日時 予約/圏内 自動 送信^ ー ル あり 
S  : 送信 日時 予約/圏内 自動 送信 ベール 自動 送信 失敗 
团フ しー ム 表示 (屈 =P. 179、 P. 183) 

Q  :フ しーム 拡大 表示 中 

聲 ：フ しーム 拡大 表示 中で、 別 フしー ムアク t ス中 


困 Music&Video チ わ ネルき 組 テ 約 表示 (感 P.267) 

啞 ： Music&Video チ わ ネルの 番組 配信 12 時間 前 じなる と 表示 
函 電子〕 ミック 表示 (咳 P.394) 

團 ： 電子 コミックの コマ 表示 中に 表示 
圖 ： 電子 コミックの ページ 表示 中に 表示 
团パ クット 通信 中表 示 

占： USB 接続で パク、 ソト 発信 •接続 中 
邑 ： USB 接続で パク、 ソト 送受信 中 
%  : Bluetooth 機能で パク、 ソ ト 発信 •接続 中 

营： Bluetooth 機能で パク、 ソト 送受信 中 
國 時計 表示 (屈 =P.61) 


函 フル ブラウザ 表示 (屈 =P.182) 

國 ： PC しイ アウト ド 中 
園 ： クー タイ t ー ド 中 

函 eco 亡ー ド 表示 (屈 =P. 1 1 3) 

回 ： eco  t —  ド 設定 中 


田! フェムト tz ル 表示 (屈 =P.440) 

ぶ ： フェムト tz ル 利用 巧 能 


困 3G/GSM 表示 

%  (黄を） ：  3G 才 、ット ワーク （パク、 ソト 通信 巧） 

孔 (青を） ： 、 ソト ワーク （パク、 ソト 通信 巧/通話 巧） 
北 (ホ 色） ： 、 ソト ワーク （パク、 ソト 通信 不可） 

陡 演 色）： GSM/GPRS：^ 、ソ トワー ク （パク、 ソト 通信 巧) 


陡 清 色）： GSM/GPRS ネ 、ソ トワー ク （パク、 ソト 通信 巧/通話 巧） 

乱： GSM/GPRS^ 、ソ トワー ク （パク、 ソト 通信 不可） 

困 マルチ タスク 表示 （屈 =P.41 1) 

起動 中の 機能を 表示し ます。 

过 ： テし ビ 電話 
^  : 音声 電話 

部 ： テし ビ 電話/音声 電話 切替 中 
r  : テし ビ 電話/音声 電話 切断 中 
の こ電 記帳 

因 ：プ □フィー ル 表示 中 

P 幸： USB 接続/巨 luetooth 機能で パク、 ソト 通信 中 

み*  : ソフトウェア 更新 中 

m  : ソフトウェア 更新の 通知 あり 

卜^  :  GPS ① 現在地 確認 

卜 :  GPS ① 現在地 通知 

卜 A  :  GPS ① 位置 提供 

戰 : GPS 自動 測 位 起動 中 

曲 ： GPS ① 位置 履歴/オート GPS 履歴 

0  :  Bluetooth  機能 

口 r  :  i アプリ 

i  :  i  t ー ド、 i チ わ ネル、 インターネット ムービー プし一 わ 一 
趣 ： フル ブラウザ /RSSiJ  — グー 
國： i コン シェル 

里 ー ル/^、 ソ t ージ '問合せ、 SMS 問合せ、 ベー ル 受信 中、^、 ソ t ージ' 
R/F 受信 中 
m  :  SMS 受信 中 

囚 ー ル •デコべ アニ^ ⑥ ’SMS 作成 中 
回 ： 着信 履歴 表示 中 
回 ：リ グイ わ ル 表示 中 
因 ー ル 受信 履歴 表示 中 
因 ： ベール 送信 履歴 表示 中 
W  :プし ゼン アシスト 
义 ：ウ ェル 斗ス 
®  : 方位 計 起動 中 
巧 ： Wi- 円 起動 中 
逸 .手嘉 c 
固 ： 静止画 撮影 
!□ : 動画 撮影 

巧 ： プリ ティアし ンジ カ^ラ 
%  : コラム リーグ ー 
國 ： バーコード リーグ ー 
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回 ： ショットべ t 
曜 ： ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ 
回 ： 名刺 リーダー 
時 ： 情報 リーダー 
%  : t- シ ョン デ〕 

国 ： ショ、 ソト デコ 
み ： ボイスし コー ダー 
Q  : フン t ブ 

圆 ：スク ジュール/ スク ジュール アラーム、 

圖 ： 電卓 

团 ： マン ガ •ブック リーダー/舌 辛 書 
m  : クイック ランチ わ 
A  : クイック 検索 
を宜 ： 音声 入力 
み： トルカ 
m  : アラーム 
が 域 ：お知 5 せ タイマー 
因 : microSD 
ク : 各種 設定 

/( ブし 一）： 各種 設定 保留 中 
區 1 : 音声/伝言: 

#  :斗ッ トワークサービス 設定 中 
固 ： PDF 対応 ビュー ア 
国 ： ドキュ^ント ビ ューア 
想 ： クー タイ データ あ 預か リサー ビス 
d  : クー タイ データ お預かり サービス 通信 履歴 確認 中 
呂：イ  ージビ ューア 
日： i  t- シ ョン. ムービー 
a  :  MUSIC 

願 ： Music&Video チ わ 斗 ル 

み ： Music&Video チ わみ レ 番組 取得 中 

ぶ ソ □ディ 

回 ：キ わラ電 

画 ： きせな え、 ソール 

巧 ： データ 検索 

喫 ： 音量 設定 

网 ： エリア ベール 起動 中 

@  : 使いな た ガイド 

〇  : 外部 データ 連携 中 

因 ： プライバシー 設定の シークし、 ソト 反映 中 
@  : パターン データ 更新/バージ' ョン 表示 
E も ： Bluetooth 機能で 64K デー タ适信 中 
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Elk  :64K データ通信 中 
曲 ： ホーム 斗、 ソ トワー ク 起動 中 

困べールビュー表示 (屈 =P.120) 

画 ： ベール ビュー 設定 中 
囲 USB 接続 中表 示 (感 P.375) 

囚 ： 通信 t ー  ドで FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02( 別売) 接続 中 

函 伝言^ 亡 表示 (喊 P.83) 

困 ： 伝言^ 亡 設定 中 

• 音声 電話 伝言: と テし ビ 電話 伝言^ 亡 巧 合わせて 4 件 録音/録画 
ちれる と、 [蟲] 巧 表示 ちれます。 

团 ブイ わ ル 発信 制限 表示 (屈 =P.129) 

み ： グイ わ ル 発信 制限 中 
函 マナー亡ー ド 表示 (屈 =P.105) 

巧/図： マナー t — ド/オリ ジナル マナー ド 設定 中 
画 サイし ント / パイブしー タ 表示 (像 P.103、P.104) 

'も ： 電話 着信 音量を に ilent] じ 設定 中 
m  : 着信 バ イブし ータ 設定 中 

因 国 ： 電話 着信 音量を に ilent] じ 設定 中で、 着信 パイ ブ しー タ 設定 中 
四 公共 亡ード （ドライブ 亡ード) 表示 (像 P.8 1 ) 

図: 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド) 設定 中 
田  microSD 力- ド 表示 （感  P.%5、P.375) 

因/画： m に 「oSD 力ードを 挿入 中な つ 使用 巧で、 USBt- ドを 通信 亡ード 
じ 設定 中 

庭/因： microSD 力ードを 挿入 中な つ 使用 不可で、 USBt- ドを 通信 t- 
ドに 設定 中 

哺清 色)/ 画： m に 「oSD 力ードを 挿入 中な つ 使用 巧で、 USBt- ドを 
microSDt  — ドに 設定 中 

% 清を) / 因： microSD 力ー ドを 挿入 中な つ 使用 不可で、 U 沈 t - ドを 
microSD 亡ードに 設定 中 

哺 （ブ し一): microSD 力ード 巧 未 挿入で、 USBt- ドを m に 「oSD 亡ードに 
設定 中 

爾清 勘/画： microSD 力ードを 挿入 中な つ 使用 巧で、 USBt- ドを 
MTP 亡 ー ドに 設定 中 

熙 清 勘 / 因： m に roSD 力ー ドを 挿入 中な つ 使用 不可で、 USB t - ドを 
MTP 亡ー ドに 設定 中 

爾 （ブ し一）： m に 「oSD 力ー ド 巧 未 挿入で、 USB  t —  ドを MTP  t  — ド じ 設定 
中 

困 ソフト ウェ ア 更新//  \’ 夕ーン デー タ 更新 表示 (屈 =P.544、 P.549) 

か ： ソフトウェア 更新 書換え 予告 あり 


か ： ソフトウェア 更新 予約 中 
が ： ソフト ウてア 更新 必要 あり 
み ： パターン データ 受信 成な 
み ： パターン データ 受信 失敗 
困 I  C 力ード □ック 表示 （屈 =P.315) 

駐 /[I 己： I  C 力ード □ック 中 
• おまかせ □ック 中は 表示 ちれません。 

匹！ ドコ亡 UIM 力ード 読み込み 表示 （感 P.52) 

团 ：ドコ 亡 UIM カード 読み込み 中 
函 ワン tz グ 録画 テ 約 表示 (屈 =P.258) 

©  : ワン tz ブ 録画 予約 成功 
扁 ： ワン t ブ 録画 予約 失敗 
函 Music&Video チ わ ネル 表示 (保 P.26 日） 

願 ： Music&Video チ わみ レ 取得 成な） 

臟 ： Music&Video チ わみ レ 取得 失敗 
田 パー ソ ナル デー タ □ック 表示 (屈 =P.129) 

見 ： パーソナル データ □ック 中 
四 GPS 位置 提供 表示 (屈 =P.330) 

、遏 : GPS 位置 提供 成な 
嫂 ： GPS 位置 提供 失敗 
、遏 : GPS 位置 提供を 未 確認で 終 3 
四 i アプリ 自動 起動え 敗 表示 （感 P.302) 

巧 t  :  i アプリ 自動 起動に 失敗す ると 表示 
國 マ チキ わ ラ アッ フデー ト巧能 表示 (屈 =P.1 16) 

进 ：マ チキ わ ラ 巧 更新 巧 能な とき じ 表示 
团 ワン tz グ 録画 表示 （保 P.257) 

晶 ： 録画 準備中 
fy  :  FOMA 端末に 録画 中 
器 ： microSD カード じ 録画 中 
困 ネットワーク 再 検索 表示 (屈 =P.473) 

墙 ： ネットワーク 再 検索 巧 可能な ときに 表示 
困 遠隔 カスタ マ イブ 表示 (屈 =P.138) 

お T  : 遠隔 カスタ マ イブ 中 
困 フォー カス 亡ー ド 表示 

み ： フォーカス t ー  ド 中に 利用 可能な マルチ ガイ ドボ タンを 表示 

函 制限 表示 

固 ：才ー ル □ツク 中、 サイ ドキー □ツク 中、 パー ソ ナル デー タ □ツク 中 


函 操作 中表 示 

固 イン デ イス プしイ じ待受 画面が 外を 表示 中 

函 機能 表示 (@=P.112) 

•サブ デ イス プしイ 設定 ①待受 表示 設定で、 ル 時計 機能 表示に 設定した 
機能 巧 表示 ちれます。 

•  FOMA 端末 上では、 microSD 力ー ドは [m に roSD] または に D] と 表示され 
ます （煩 P.36 己)。 

• 本書で 記載して いる デイ スプ しイ① 表示は、一 部 変形 •省略して いる も 
のちあります。 

•  FOMA 端末の デ イス プしイ は、 非常に 高度な 技術を 駆使 して 作 5 れてあ 
ります 巧、 ごくまれ じ 点な しない ドット （点) や 常時 点な する ドット 
(点) 巧を 在す る 場合 巧あります。 故障では ありま せんので あ 5 なじめ 
ご 3 承く だち い。 

• サブ デイ スプ しイ① 表示 時間は 表示 時間 設定 じがいます。 

• サブ デイ スプ しイ① アイコンは 変更で きません。 


ストック アイコンから お知らせ 内容を 確認す る 


ななって きた 電話に 化 5 れ ななった とき や 新着 ベール 巧 あるときな どじ、 
待受 画面 じ ストック アイコンを 表示して あ 知 5 せし ます。 待受 画面で ス 
トツ ク アイコンを 選 ひ'、 お 知 5 せの 内容を 確認す る こと 巧で きます。 

-乂ソ tz— ジ 
■件数 

-ス h、 ソク アイコン 


r 

I 若 信 あり 01 件  m 

^ - : 


ストック アイコンの 種類 


アイコン 

ソ t  ジ 

ページ 

a 

着信 あり 〇 件 

P.82 

囚 

伝言 〇 件※] 

P.84 

{hi 

留守 録音 あり 〇 件 x’i 

P.454 
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アイコン 

^、ソたージ 

ぺージ 

図 

新着 ベール あり 〇 件※ 1 

P.152,P.175 

み 

新着 トルカ あり 〇 件 XI 

P.317 

げ 

新着し コー グー 動画 あり 〇 件 

P.3 己 7 

の 

圏内 自動 送信 結果 あり 

P.151 

►が 

i アプリ コール あり 

P.303 

MENU 

夕ー マルべ ニュー/ベー シックべ ニュー/ 
tz しク ト^ ニュー※ 2 

P.43 

X  ]  ^OMA 端末を 閉じて いると きは、 サブ デ イス プしイ じ 同様の 内容 巧 表 
术 ちれます。 

X2 ベ ニュー 画面 や ポジション じよって、 表示 ちれる: 、ソ t ージ巧 異なり 
ます。 

1 待受 画面に ストック アイコン 表示 ►み 

• フォーカス 亡ー ド じなります。 

• ストック アイコンを タッ チしても^、 ソ t ージ 'を 表示で きます。 ス 
卜 、ソク アイコンを も ラー 度夕 、ソチす ると 内容を 確認で きます。 

2 ストック アイコンを 選ぶ 

• ストック アイコンと ポップアップべ、 ソ t ージ① 両方 巧 表示 ちれて い 
ると きは、® で ストック アイコンと ポップアップ^、 ソ t ージ① 選択 
を 切り替える こと 巧で きます。 

• 内容を 確認す ると ストック アイコンと^、 ソ t ージは 消えます。 

• 待受 画面に 設定して いる i 亡 ー ショ ン① 再生 中 や、 i アプリ 待受 画面 
実行中は、 スト 、ソク アイコン 巧 表示 ちれません。 


f 待 受アク 七 サリの 表示と 操作 

待 受アク t サリは、 電卓 や 時計、 スライ ド シヨ ーな どの コンテンツ （アク t 
サリア イコン） を待受 画面に 表示し、 ちま ざまな 機能を 実行す る こと 巧で き 
ます。 あ 5 なじめ 用意 ちれて いる アク t サリア イコンを なきな 位置に 貼り 
付ける こと 巧で きます。 

• 待 受アク t サリの 操作 じついて は 屈 =P.108 
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n アク tz サリア イコン 貼り付け エリア 
曰 待 受アク tz サリ ① 表示/非 表示 切替 
曰 ごみ箱 

曰アク tz サリア イコ ン 表示 設定 

• 表示す る 機能を 設定/解除 します。 

且 表示 領域 ガイド 

•ライ ン上① [の] は 現在の 表示 領域を 示し ます。 アク t サリア イコン 貝ち 
り 付け エリアで 左ち じ スライ ドして、 表示 領域を 切り替える こと 巧で 
ぎます。 

因 MENU ボタン  _ 

•  ニューを 表示し ます。 

H アク tz サリア イコン 表示 ボタン 
回 発着 信 履歴/^ ー ル 送受信 履歴 ボタン 

• 発着 信 履歴と^ ー ル 送受信 履歴を 表示し、 ワン タ 、ソチで ベール 作成 画 
面 や 電話 発信 画面を 表示で きます。 また、 短縮 登録を 設定す る こと も 
できます。 

回 ヘルプ 

の] i チ わ ネル テ □ップ 


• 用意 ちれて いる アク t サリア イコンは 巧のと おりです。 


頃 目 

機能 

デジタル 時計 

デジタル 時計 と 日付、 曙 日を 表示し ます。 

アナ □ブ 時計 

アナ □ブ 時計を 表示し ます。 

力し ン ダー 

簡易 力し ン ダーを 表示し ます。 

スク ジュール 

当日 ①スク ジュールを 表示し ます。 当日 ①スク 
ジュ ー ル 登録 後、 待受ア ク tz サリを 表示した と 
きじ 表示 内容を 更新し ます。 

歩数計 

歩数計を 表示す る 機能の 簡易 版です。 ウェルネ 
ス① 歩数計 設定を [ON] じして いると きじ 表示 
を 更新し ます。 

テキスト: 表示 

: t を 表示す る 機能の 簡易 版 です。 待受 ベ 1 1 こ 
を 登録して いる 場合に、 内容を 表示し ます。 

手書 き t 表术 

待 受^  t  (手書き^  t) を 表示す る 機能の 簡易 版 
です。 待受: (手書き^ 亡） を 保を している 場 
合に、 内容を 表示し ます。 

夕 、ソチ ランチ わ 

待受夕 、ソチ ランチ わを 表示す る 機能の 簡易 版で 
す。 アイ コンの 登録、 移動、 削除な どの 操作は、 待 
受夕 、ソチ ランチ わの サブべ ニューな 5 巧し、 ま 
す。 

電卓 

電卓を 起動し ます。 

SH-Mode 

i  Menu 内の サイト に H-MODE] じ 接続し ます。 

ブック マークー 覧 

Bookmark— 覧 機能の 簡易 版です。 

フォ トフし ーム 

データ BOX ① マイ ピ クチ わの [力^ラ] フ ォル 
グ、 [ i  t  - ド] フォルグ、 [外部 取得 デー タ] フォ 
ル ダの ラち、 選択した フォルダ 内の 画像を スラ 
イド シヨ ーで 表示し ます。 

動画 撮影機 能 

動画 撮影 を 起動し ます。 

マナ- トド 

マナー t ー  ドを 設定/解除 します。 前回 設定し 
た マナー t ー  ド 巧 設定 ちれます。 

t ル フ亡ー ド 

t ルフ t ー ドを 設定/解除 します。 

公共 t ー  ド （ドライ 
ブト ド） 

公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド） を 設定/解除 しま 
す。 

頃 目 

機自居 

ピ クチ わ ー ライト 

ピ クチ わ ー ライトを ワンタッチで 点な/消 なし 
ます。 点な 時間は 約 30 秒です。 

おみくじ 

おみくじを 表示し ます。 

サィコロ 

サイコ □を 表示し ます。 

力^ラ ランチ わ 

静止画 撮影、 動画 撮影、 プリ ティアし ンジ '力べ 
ラ、 エフェクト カ: ラ、 オス スべフ オト、 シヨ、 ソ 
卜^ た、 ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ、 ゴルフ スイ 
ンブ ビデオカ^ラ 、ショット デコを 起動で きま 
す。 

i コン シェル 

i コン シェル 画面を 表示し ます。 

I ポップアップ メッ 七ー ジ から i コン シェルを 起動す る 

インフォ ッ; ーシ ヨンを 受信したり、 今日の 予定 通知 設 
定時 刻、 スク ジュール アラーム 設定 時刻 じなる と、 待 
受 画面 じポッ プア 、ソ プッ; 、ソ tz —  ジ 'を 表示して お 知 5 
せし ます。 ポップアップ^、 ソ t ージ カ、 5  i コン シェル 
を 起動して 、インフォ ベー シ ヨン や、 今日の 予定の 内 
客を 確認す る こと 巧で きます。 


r ひつじの しつじ くん®」 
©NTT  DOCOMO 

1 待受 画面に ポップアップ メッ 七 ージ 表示 

• フォーカス 亡ー ドになります。 

•ポ 、ソプ アップべ、 ソ t  — ジを夕 、ソチして も 起動 できます。 

2 ポップアップ メッ 七 ージを 選ぶ 

•  i コン シェルを 起動す ると ポップアップべ、 ソ t ージは 消えます。 
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イ ニューの 設定と 選択 


機能の 設定、 変更、 登録は、 •y ニユー 画面な 5 巧う ことができます。 

• ベニ ユーは 機能 ごとに 分類 ちれて います （煩 P.492)。 

• 利用で きる^ ニューは 巧のと おりです。 


スタート^ ニュー 

特徴 

ター 7 ル^ニ ュー 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いるき せな え、 ソール 
(屈 =P.1 14) を 選んで 設定す る こと 巧で きます。 きせ 
なえ ツールは、 それぞれ 異なった 機能 や デザインで 
構成 ちれて います。 サイ ト などな 5 きせな 又、 ソール 
をグ ウン □ー ドして 利用す る ことち できます。 

ベーシック: >< 
ニュー 

^ ニューに 表示 ちれる アイ コンを 選んで、 機能を 呼 
び 化す こと 巧で きます。 また、 設定べ ニュー じ 割り 
当て 5 れた 機能 番号を 入力して、 すばやく 目的の 機 
能を 呼 ひ' 化す ことち できます。 

tz し クト^ ニュー 

よ く 使 ラ 機能 や 人物 •グループを 登録して オリ ジナ 
ルべ ニューを 作成す る こと 巧で きます。 

• タッチ パみ レの 操作 じついて は 煩 P.49 


本書では、 夕ー マルべ ニューな 5 機能を 呼 ひ' 化す 方を を 基準に 説明して 
います。 


r 各 メニューを 表示す る 

待受 画面で 画^を 押す と、 夕ー マル^ ニュー 、ベー シック^ ニュー、 t しクト 
^ ニューを 表示で きます。 


_ ご 使用 前の 確認 
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■  ノー マルメ ニュー 画面の サブ メニ ュー 操作 


[き だかえ、 ソール] 

原  P.114 

[機能 上書き 登録] ►割り当てる 機能を 選ぶ 

[機能 入 替え] ► 入れ替え 先を 選ぶ 

[リ t ット] 

►  ニュー 操作 履歴 リ tz、 ソト] 

保  P.115 

► レニ ュ- 設定 才ー ルリ か ソト] 

保  P.115 

[表示べ ニュー 設定] 

吸  P.115 

[機能 説明文 表示 OF 鬥 /  [機能 説明文 表示 ON] 

[機能 上書き 登録]、 [機能 入 替え] について 

• 手動 カス タマ イブに 対応した きせな え ツールを 設定して いる 場合 じ 操 
作で きます。 

[機能 説明文 表示 OF 鬥、 [機能 説明文 表示 ON] について 

•文字 サイ ブ 設定 (像 P. 1 1 9) ① 全体 巧 [大] または 撮ガ じ 設定 ちれて し、 


る 場合に 設定で きます。 

■ ベーシック メ ニュー 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 夕ーマルべ ニュー 画面の サブ^ニュー 操作 
(屈 = P.43) を 参照 してく だち い。 

■ きせな え、 ソール  ■ 表示べ ニュー 設定 

■ 機能 説明文 表示 OFF  ■ 機能 説明文 表示 ON 

[アイコン 変更] 

原  P.117 

ニュー 設定 才ー ルリ tz、 ソト] 

感  P.118 

■ 七 レク トメ ニュー 画面の サブ メニ ュー 操作 

[追加 登録] 

喊  P.421 

[上書き 登録] 

原  P.421 

[入 替え] ►入れ替え 先を 選ぶ ► [はい] 

[アイコン 変更] ► アイコンを 選ぶ 

• 変更 前の アイコン じ 戻す： 圆 

レニ ュー グルー プ名 変更け ^ ニュー グルー プ 名を 編集 ►圆 


[表示べ ニュー 設定]  屈 =P.115 


1" 各 メニューから 機能を 呼び出す 

• 選択で きる 機能 じついて は 屈 =P.492 
• すべての^ ニューで© を 使用す る こと 巧で きます。 

• ベ ニューの 項目 番号 (正!、 回、 图 など) じ 対応す る グイ わ ルボ タンを 押し 
て も 機能を 選択す る こと 巧で きます。 ただし、 夕ー マル^ ニュー では、^ 
ニューの 項目 番号で 選択で きない こと 巧あります。 

• ター マル: ニュ ーI こ 設定した きせな え、 ソール じよって は、 機能の 選択 方 
ミ 去 巧 異なる 場合 巧あります。 

• 機能を 選 ひ' 直す ときに、 画を 押す と] つ 前の 画面に 戻ります 。日を 押す 
と待受 画面に 戻ります。 

待受 画面に ストック アイコン （屈 =P.39) 巧 表示 ちれて いると きは、 [MENU] 
を 選択す ると 各^ ニュー 巧 表示 ちれます。 


ここでは、 マルチ ガイ ドボ タンを 使って アラームを 起動す る 方 ミ 去を 例に 
説明し ます。 


ノー マルメ ニュー から 呼び出す 


I  まち 一 


ター マル^ ニュー  [便利、 ソール] を 表示  アラームを 起動 
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悄リ晩 


► [1 件 削除け [はし、] 


• [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


ご 使用 前の 確認 


I きせな え、 ソールを 利用して 夕ーマルべ ニュー 画面を 変更した ときは、 
操作 方を 巧 本書の 説明と 異なる 場合 巧あります 。そのと きは、 ベー シッ 
つ乂 ニュー じ 切り 替える （屈 =P.42) ね \ 义ニュ - 画面 リ tz 、 ソト 
(屈 =P.11 日） を 巧って くだち し、。 

ベーシック メ ニュー から 呼び出す 


ベーシック ベニ ユー 


[便利 ツール] を 表示 


アラームを 起動 


■ 七 レク トメ ニュー から 呼び出す 


t し クト^ ニュー  アラームを 起動 

あ 5 なじめべ ニュー ① 登録 巧 必要 です （屈 = P.42 1 ) 。 


が だ]- ィ 繞  >ヴ 心 マル 


ご 使用 前の 確認 


正 区 2 狂に 區圧お 应巧匯 巧 
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• 人物を 登録して 呼 ひ' 化すと、 電話帳に 登録 ちれて いる 情報を 使って 巧の 
操作 巧で きます。 

■ 音声 電話/テし ビ 電話 発信  ■ ^ ー ル 作成 •送信 

■  SMS 作成 •送信  ■  URL じ 接続  ■ 詳細情報 表示 


[待受 タッチ ランチャから 機能を 呼び出す 


待受 画面で 已を 押す と、 待受夕 、ソチ ランチ わ 巧 表示 ちれます。 アイコンを 
夕 、ソチす るな、® を 押し、© で アイコンを 選択す ると、 目的の 機能を すばや 
く 呼 ひ' 化す こと 巧で きます。 

• 待受 画面の 壁紙 (時計 や i チわ才 、ル テ □ツプ 巧 表示 ちれて いる 部分、 あよ 
ひ' ステータス バーを 除く） を 上下に すばやく スライ ドしても 操作で きま 
す。 

• 巨) を 押す、 または 上下に すばやく スライ ドす ると、 待受夕 、ソチ ランチ わ 
巧 非 表示 じなります。 

例： 使いな た ガイ ドを 表示す る 


待ち 画面 


特 索引 


おい リ— ヮ—ド 検索 
ブック マー ク 


困つ たと さには 
& その他の ごち 巧 


待受夕 、ソチ ランチ わ  [使いな た ガイド] 

を 表示 


■ 待受 タッチ ランチャ 画面の サブ メニ ュー 操作 


[アイコン 登録] 


保  P.421 


[アイコン 移動] ►移動 先を 選ぶ 

• アイコンの 位置を 入れ 营 えます。 


[タイトル 編集] ►タイトルを 編集 ►圆 
悄リ 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 

[リ tz、 ソト] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 

• 待受 タッチ ランチ わを お買い上げ 時の 状態に 戻します。 

[タイ トル 編氣 について 

• 全角 10 文字 (半角 20 文字） まで 入力で きます。 

■ 待受 タッチ ランチャの 表示に ついて 設定す る 
< 待受 タッチ ランチャ 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ► [画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [待受 タッチ ランチャ 設定] 

2 設定を 選ぶ 


[シンプル メ ニュー から 機能を 呼び出す 


• ター マル^ ニュー [シンプル] ① 内容 じついて は、: ニュ ー ー 覧を ご覧く 
だち い （屈 =p .日 1 の。 

例： アラームを 起動す る 


1  乂ール 

1  HE9BB 

1 8 モ—ド 

O® 

，i アラーム  ’ 

! ‘! 赤外線 /i 〔通信 
瞄スケ ジユー ル 

で カ ゾラ 

♦ 

% 便利 ツール 

应 1  乂モ 

3 使い かた ガイド 

設定 

画 ■Bad 

田© 06:55 
窗ス トス •  5 分 

回 — 

团 

团  — 

固 — 

mm  <  > 待 巧 巧 巧 


シンプル ベニ ユー 


[便利、 ソー ル] を 表示 


アラームを 起動 


I サブメニューから 機能を 選択す る 

操作 ガイ グン スじ [サブべ ニュー] 巧 表示 ちれて いる 
ときに 画) を 押す と、 その 画面で 使用で きる 機能 (サブ 
^ ニュー） 巧 表示 ちれます。® を 使って、 表示 ちれた サ 
ブ^ ニューを 選択して くだち い。 

サブべ ニューに 複数の ページ' 巧 ある 場合は、® を 使っ 
て ページを 切り 营 又ます。 

：>< ニューの 項目 番号 (の、 回、 图 など） じ 対応す る ダイ 
わ ルボ タンを 押しても 機能を 選択す る こと 巧で きま 
す。 ただし、 項目 番号 巧ない サブ^ニュー もあります。 


■ サブ メニ ュー から 機能を 操作した ときに 対象と なる データに 
ついて 

• 一覧 画面の サブ: > (ニューな 5 機能を 操作した とき、 選択して いる データ 
のみ 巧 対象 じなる 場合と、 一覧 画面の すべての データ 巧 対象 じなる 場合 
巧あります。 選択して いる データ のみ 巧 対象に なる 機能を 操作す る 場合 
は、 あ 5 なじめ 対象 じしたい データを 選択して な 5 操作して くだち い。 

■ 選択して いる データの み 巧 対象 じなる 機能 
例： タイト ル 編集、 フ アイ ル 名 編集、 1 件 削除な ど 
■ 一覧 画面の すべての データ 巧 対象 じなる 機能 

例: 全 件 削除、 フ オルダ 内 全件コ ピー、 フ オルダ 内 全 件 移動な ど 


フォーカス モー ドから 機能を 呼び出す 

< フォー カ スモード > 

待受 画面に ストック アイコン 巧 表示 ちれて いると き や 力し ン ダー/待 受力 
スタ マ イブを 設定して いると きな どは、 フォーカス ドを 利用して 対応 
する 情報を すばやく 表示で きます。 

• インフォ^ーション じついて は 屈 =P.21] 

• 力し ン ダー/待 受 カスタ マ イブ 巧 設定 ちれて いると きじ イン フォ^一 
シヨ ン巧 表示 ちれる と、 力し ン グー/待 受 カスタ マ イブに 力ー ソルを 移 
動で きません。 


ヴブ  ニュー 画面 


ご 使用 前の 確認 
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1 待受 画面で® ►ストック アイコン または エリアを 選ぶ 

• ストック アイコン または エリアを タッ チしても 起動で きます。 

• 解除 するとき： 画、 日 

• ストック アイコン じ カーソルを 合わせて 画を ] 秒 じし h 押す と、 ス 
トッ クア イコンは 一時的に 消えます。 新たに 情報 巧 蓄積 ちれたり 、情 
報を 閲覧して 件数 巧 変化したり すると 再び 表示 ちれます。 

• フォーカス t ー  ド 中は、 @ を 押しても ベ ニューを 表示で きません。 機能 
じよって は サブ^ニュー 巧 表示 ちれます。 


/ チ パネル 


タッチ パネルの 操作 

タッチ パネル （デイ スプ しイ） を 直接 指で 酷り、 操作を 巧う ことができ 
ます。 

• 本書では、 ボタンで ち夕 、ソチ パオ 、ルで ち 操作で きる 場合は ボタ ン 操作を 
優先して 記載して います。 ここでは 、タッ チパタ ルの 基本的な 操作を 説明 
します。 

• タッチ パネルで 操作で きる 範囲は 巧のと おりです (機能 じよって 操作 範 
囲は 異なります)。 


タッチ パ 斗 ルの 操作 範囲 


• デイ スプ しイ① 表示 巧 消えて いると きは、 いすれ なの ボタンを 押す と 画 
面 巧 表示 ちれ、 タッチ 操作を 巧 ラ こと 巧で きます。 

• デ イス プしイ じ 独れ ている 間は その他の 操作 巧で きません ので ご ミ 主意く 
だち い。 

• テし ビ 電話中、 64K デー タ 通信 中は タッチ パみ レを 操作で きません。 


ご 使用 前の 確認 
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• タッチ パネルを 利用で きないと きは、 操作 巧で きない 旨 ①乂ソ t ージガ 
表示され る 場合 巧あります。 


タッチ パネル 利用 時の ご ミ 主意 

• タッチ パ 寺 ルは 指で 軽く® れ るよ ラに 設計 ちれて います。 指で 強く 押 
したり、 先 巧 尖った もの (の/ボールペン/ピン など） を 押し付けない 
でく だち し、。 

• 巧の 場合は タッチ パ 斗 ルに 独れ てち 動作し ない こと 巧あります。 また、 
誤動作の 原因と なります ので ご ミ 主意く だち い。 

■ 手袋を した ままでの 操作 
■ のの 先での 操作 

■ 異物を 操作 面に 乗せた ままでの 操作 
■ 保護 シート や シールな どを 貼っての 操作 
■ タッチ パネル 巧 濡れた ままでの 操作 
■ 指 巧 汗 や 水な どで 濡れた 状態での 操作 
■ 水中での 操作 

I 通常 ポジション 時の タッチ パネルの 利用に ついて 設 
定す るく タッチ パネル ON/OFF>  _ 

1 ノー マルメ ニ ューで 味 体 設定] ►[その他 設定] ►[タッチ 
パネル ON/OFF] 

2 設定を 選ぶ 


I タツ チ パネルの 基本 操作 

タッチ パみ レの 操作の しなた と 主な 操作の 目的、 同じ 役割を する ボタン 操 
作例は 巧のと おりです。 


操作の しなた 

主な 操作の 目的 

ボタン 操作 例 

タッ チ 

選が •巧定 

• 画面 じ 表示 ちれる ボタン 
を タツ チし ます。 

• タッチ/巧 ルに 独れ て、 
指を 離します。 

□ング タッ チ 

• タッチ パみ レに 独れ た 
まま じします。 

連続 操作 

• 音量 調節 や 早 戻し/早 送 
りな ど、 画面に 表示 ちれ 
る ボタンを □ンブ タツ チ 
すると 連続した 操作に 変 
わります。 

の （1 秒が 
上)/ ⑩ （1 秒 
が 上) や、© (1 
秒が 上)/ @ 

(1 秒が 上) など 

頃 目の 選が 

• 画面 じ 表示 ちれる 項目を 
□ンブ タツ チし ます。 

な 

スライド 

画面 ①スク □ー ル 

• サイト 表示 中な ど、 上下 
左ち じ スライ ドし ます。 

な 

• タッチ パオ 、ルに 强れた 
まま、} 旨を 動な します。 

選が ① 中止 

• ベ ニュー や 項目に 間違つ 
て 独れ たと きは、: 

ニュー や 項目な 5 離れる 
よ ラ 1 ご スライド します。 

- 

操作の しなた 

主な 操作の 目的 

ボタン 操作 例 

すばやく スライド 

ページ 切替 

•  ニュー 画面な どで 左ち 

資^^ 

じ すばやく スライド しま 
す。 

前/巧の データを 表示 

• 画像 や^ ー ルな どを 表示 

• すばやく スライドし、 指 

中 じ 左ち じ すばやく スラ 

を 離します。 

イドし ます。 

2 本の 指の 間隔を 広げ 

扳:大 /縮小 

国/圧！ 

る/狭める 

• 画像 表示 中 じ 2 本の 指の 

•  2 本の 指で タッチ パネ 
ルに 独れ、 2 本の 指の 間 
を 広げる よ ラに スライ 
ド、 または 狭める よ ラ じ 
スライド します。 

間隔を 広げる/狭め ま 
す。 

rCLR」 を タッ チ 

中止/終 3 

• 「CLR」 を タツ チし ます 
(表术 されて し'^ る 場合 )  〇 

画/日 

• 利用 中の 機能 や 画面 じよって 操作は 異なります。 

• タッチ パ 斗 ルに 指 巧 独れ ると バ イブし ータ巧 動作し ます。 ただし、 力^ラ 
起動 中 や 音声 入力 中な ど、 バイ ブ しータ 巧 動作し ない 場合 巧 あ ります。 

- バ イブしー タ ① ON/OFF を 設定で きます （屈 =P.1 04)。 


ご 使用 前の 確認 
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I タツ チ 操作での 画面の 見 かた 

■ 縦/横 表示 

ビュー ア ポジションでは、 FOMA 端末の 向き じ 応じて 縦/横 表示 巧 自動的 

じ 切り 曽わ ります。 

•  FOMA 端末 巧 地面 じ 巧して 水平に 近い 状態で 向きを 変えて ち、 縦/横 表 
示は 切り替わりません。 

•利用 中 ① 機能 や 画面 じよって は 切り 营わ 5 ない 場合 巧 あ ります。 

• 音 や バ イブし ータ巧 動作して いると きは、 切り 营え巧 正しく 行われな し、 
場合 巧あります。 

• 画面 巧 点な した 直後 や 電源を入れた 直後は、 縦横 巧 正しく 表示 ちれない 
場合 巧あります。 

• 自動的に 切り替わ 5 ない よ ラに 設定す る こと もで きます （屈 =P.1 10)。 ま 
た、 縦横 切营 HOLD ボタン や サブ^ニューな 5 —時的 じ 切り替わ 5 ない 
よ ラ じする ことち できます。 

• 機能 じよって 表示で きる 画面 や ボタンは 異なります。 

• 通常 ポジ' シ ョンな 5 ビュー アポ ジシ ョン じし た 場合、 機能に よっては 全 
画面 表示 ちれる こと 巧あります。 

■ 画面の 見 かたと 操作 方法 

縦 表示  横 表示 

例： 受信 BOX  例： 受信 BOX 
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D 操作 ガイ ダンス （屈 =P.34) 

操作 ガイダンス^ ニューを 選択/実 巧 するとき じ タッチし ます。 

• 本書では、 操作 ガイダンスの 説明を ボタン 操作で 説明して います。 
タツ チ 操作の 操作 ガイダンス^ ニューは、 巧の ボタン で 操作す る 操作 
ガイ グン ス ベニ ユーに 対応して います。 


縦 表示  横 表示 


• 機能 じよって は、 マルチ ガイ ドボ タンに 対応した 操作 ガイ グン ス: 

ニュー 巧 表示 ちれる 場合 巧あります。 

• 縦 表示のと きじ 表示 ちれる 操作 ガイダンス^ ニュー 巧、 横 表示では コ 
ント □ー ルボ タン や サブ^ニュー として 表示 ちれる 場合 巧あります。 

且 MULTI ボタン 

マルチ アシスタントを 利用 するとき じ タツ チし ます。 □ンブ タッ チす る 
と、 ベール ビューを 設定/解除 する こと 巧で きます。 

曰 CLR ボタン 

1 つ 前の 画面に 戻 したり、 入力し た 数字 や 文字を 削除す ると きじ タッチ 
します。 起動 中の 機能を 終 3 して 待受 画面に 戻る ときには □ンブ タッチ 
します。 

• 画/日と 同様の 操作 巧で きます。 

凸 縦横 切替 HOLD ボタン 

FOMA 端末を 傾けても 一時的に 縦/横 表示 巧 切り替わ 5 ない よ ラ じする 
户ぎ |-^ 夕 、ソチし さす 

• 縦横 画面 自動 切营巧 [OF 円 じ 設定 ちれて いると きは、 縦横 切替 ボタン 
巧 表示 ちれます。 縦/横 表示を 切り 曽 える ときに タッチし ます。 

•機能 じよって は コント □ー ルボ タン （屈 = P.49) で 表示 される 場合 巧 あ 
ります。 


I" メニューの 設定と 選択 

■ 各メ ニュー から 機能を 呼び出す 

ボタン 操作と 同様に、 各^ ニューな 5 機能を 呼び 化します。 

• 待受夕 、ソチ ランチ わ や ター マル: ニューな どな 5^ ニュー 項目を 選択す 
ると きは、^ ニュー アイコンを タッ チして 選択し ます。 ベニ ューを スク 
□ー  ルす る 場合は、: ニュー 巧 表示 ちれて いる 部分を 上下に スライドし 
ます。 画面を タッチす ると スク □ー ルバ ー巧 表示 ちれる こと 巧あります。 
スク □- ルバー ① 部分を 上下に スライ ドして スク □— ルす る こと もで き 
ます。 


■ クイック 設定から 機能を 呼び出す 

待受 画面で 上段 ステータス バー または 下段 ステータス バーを タッチす る 
と、 クイック 設定 巧 表示され ます。 各 ボタンを タッチす ると、 対応す る 機能 
を 起動で きます。 

• 画/日を 押すな、 クイ、 ソ ク 設定な 外を タッチす ると、 クイ、 ソ ク 設定 巧 非 
表示 じなります。 

• 起動で きる 機能 じついて は 屈 =P .己 16 


■ サブ メニ ュー から 機能を 選択す る 

ボタン 操作と 同様に、 サブ^ニューな 5 操作 や 設定 変更な どを 斤い ます (画 
面 じよって は、 選択で きない^ ニュー 巧 ある 場合 や、^ ニュー 巧 異なる 場合 
巧あります)。 

• [胃] や 操作 ガイダンスの [サブ: ニュ -] を タッチす ると、 サブべ 
ニュー 巧 表示 ちれます。 

• ピ クチ わ テーブル 表示 中は 表示 ちれません。 


• サブ^ニューを スク □ー ルす る 場合は、 サブ^ニュー 巧 表示 ちれて いる 
部分を 上下に スライド します。 


1" 機能 利用 中の 操作 

■ コント ロールボ タンで 操作す る 

機能 利用 中は、 コント □ー ルボ タン 巧 表示 ちれます。 

• 機能 じよって は □ンブ タッチで 表示 ちれる 場合 巧あります。 

• 機能 や FOMA 端末の 向き じよって、 コント □ー  ルボ タン 巧 常 じ 表示 ちれ 
る 場合と、 表示/非 表示を 切り替え 5 れる 場合 巧あります。 コント □ー ル 
ボタン 巧 非 表示のと きは、 機能 利用 中 じ 画面を タッチ/ □ンブ タッチす 
ると コント □ー ルボ タン 巧 表示 ちれます。 


• コント □ー ルボ タンを 非 表示 じする 方 ミ 去は 巧のと おりです。 機能 じよっ 
ては どち 5 なの 方を でしな 操作で きない 場合 巧あります。 

■ コント □ー ルボ タンが 外を タッ チ 

■ コント □ー ルボ タン 巧 表示され ている 状態で 約 7 秒 間 何も 操作し ない 
• コント □- ルボ タンに 複数の ページ' 巧 ある 場合は [胃] 巧 表示 ちれ ま 
す。 ] を タッチす ると コント □ー  ル ボタ ン① 表示 巧 切り 替わり ま 
す。 

• コント □ー ルボ タンの 形 や 表示 ちれる 文字な どは、 縦/横 表示 や 操作な 
どじ よって 異なる 場合 巧あります。 

• コント □- ルボ タン 巧 表示 ちれる 位置は、 FOMA 端末の 向き や 操作、 機能 
じよって 異なります。 

• コント □—ル ボタ ン① 有無は FOMA 端末の 向き や 機能 じ よって 異なり ま 
す。 


例： フン t グ 


例： ミ ュージ ックプ し一 わ一 


ご 使用 前の 確認 
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■ タッチ 操作で 操作す る 

ヴブソ ニュー や コント □ー ルボ タンを 表示し なくても 、指の 操作で 簡単に 
操作で きます。 

• 機能 や 画面に よって 操作で きる タッ チ 操作は 異なります。 

• 画面に 表示され ている ボタンな どを タッチ しないよ ラに 操作して くだ 
ちい。 

• 電子 書籍 や Word、 Excel フ アイ ルな どを 表示 中は、 コント □- ルボ タン 
を 非 表示に してな 5 タッチ 操作を してく ださし、。 

•  ル テ □ップ 表示 中は、 サイ ト 表示 中 ①スク □ー  ルな ど タッチ 操作 

巧で きない 場合 巧あります。 テ □ップ じ (外を タッチして テ □ップ を 非 
表示 じして な 5 操作して くだち い。 

■  ロング タッチ メニ ューで 操作す る 

ビジュアルべ ニュー （屈 =P.341) で 画像 /  i  ショ ン① データー 覧 画面を 
表示して いる 場合、 □ンブ タッチ^ ニューを 利用す ると、 画像 や i 亡 ー ショ 
ン① 巧の 操作を 簡単に 利用で きます。 

■  ^ ー ル 添付  ■高速 ホ 外線 通信 (IrSS™ 機能） で 送信 (JPEG 画像） 

■ 削除  ■  FOMA 端末と microSD 力ードの 間で 移動/〕 ピー 

1 画像 / i モーションの データー 覧 画面で 画像 / i モー 
シ  ョ  ンを ロング タッチ 

•  □ンブ タッチべ ニュー 巧 表示 ちれます。 

2 データを 目的の 機能の 上に 重ねる ように スライド 

■ その他の 操作 

ページの 切 U 替え 

ベ ニュー 画面な どじ 複数の ページ' 巧 ある 場合は、 左ち じ すばやく スライド 
して ページを 切り替えます。 

• 画面 じ [▲]/[▼] などの ボタン 巧 表示 ちれて いる 場合は、 ボタンを タッ 
チして ページを 切り替える こと 巧で きます。 

音量 調節 

音量 バー 巧 表示され た 場合、 音量 バーを タッチした まま 上下に スライドす 
ると、 音量を 調節で きます。 


_ ご 使用 前の 確認 
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数ぎ 入力 

端末 暗証番号 や PIN コードな ど 数字 入力 巧 必要な とき、 数字 パ^ル 巧 表示ち 
れ ます。 なお、 曰 時の 設定な どの 場合、 入力 欄を タッチして カーソルを 合わ 
せ、 もう一度 タッチす ると 数値 設定 ドラム 巧 表示 ちれます 。数値 設定 ドラム 
を タツ チした まま 上下 じ スライ ドして 数値を 選 ひ'、 [決定] を タッチす ると 
数値を 入力で きます。 


数字 パ 斗 ル 


文す 入力 

• タッチ パネルで 文字を 入力す る 方 就 こついて は 屈 =P.446 


音声 クイック 起動 


音声 クイック 起動を 利用す る 


待受 画面 巧 5 音声で 機能を 呼び 化して 実行す る ことができます。 
利用したい 機能が： ニューの どこ じある のな わな 5 ない とき や、 利用 
したい 機能を すばやく 起動させる ことができます。 

• 巧の よ ラな 操作は 音声では できません。 

■ 機能 起動 後の 操作  ■ 特定の サイトの 表示 

■ ベール BOX や データ BOX などの 中 じある 特定の データの 表示/再生 


1 待受 画面で 囚（1 秒な 上） 

• はじめて 起動した ときは、 音声 クイック 起動 じついての 説明 や 発話 
例 巧 表示 ちれます。 記載 内容を お読み じなり [利用す る] を 選択す る 
な、 圆を 押してく ださい。 

• 表示 ちれる 文章の 音声 読み上げ 切替： 画） 

• 音声 読み上げの 音量を 調節: 音声 読み上げ 中に® 

• 音声 読み上げを 巧に 進める： 画] 

• 操作 ガイドの 表示: 面 

2  [それでは どうぞ ★★音声 受付 中 ★★] と 表示され たら、 
送話 口に 向かって 起動したい 機能を 話す 

• 約 10 秒が 内で 話して ください。 話し 終わるな、 約 10 秒 経過す る、 また 
は® を 押す と 音声 入力 巧 終 3 し、 該当する 機能を 起動し ます。 

• 音声 巧 認識 ちれな なった 場合は、® を 押す と 音声 入力で きます。 

• 機能を 起動す るた めじ 追加の 情報 巧 必要な ときは、 質問 巧 表示 ちれ 
ます。 必要な 情報 を 話して くだち い。 

• 起動す る 機能を 特定で きないと きは、 使いな た ガイ ドを 起動し ます。 
. 音声 クイック 起動の 終 3: 日 ►[はい] 

例： 利用 したい 機能の 機能 名を 話す 

■ 「電卓」 と 話す: 電卓 巧 起動 
■ 「ワン tz ブ」 と 話す： ワン t ブ巧 起動 
例： 利用したい 機能の キーフ ー ドを 話す 
■ 「計算」 と 話す: 電卓 巧 起動 
■ 「テし ビ」 と 話す： ワン t ブ巧 起動 

■「アドし ス 交換」 と 話す: 赤外線 通信で プ □フイ ー ルの 送受信 巧 起動 
例： 利用したい 機能 ①キ ーワー ドを 複数 話す 
■「写真 見る」 と 話す： マイ ピ クチ わ 巧 起動 
■ ー ル 問い合わせ」：^ ー ル/^、 ソ t ージ '問合せ 巧 起動 
■ 「スク ジユー ル  4 月 2 日日」： その 年の 4 月 2 日日 ①スク ジユー ルを 表 
示 

■ 「〇〇 ちんじ^  — ル」 X: 宛先に 00 ちんの^ ー ル アドし スを 入力した 
ベール 作成 画面を 表示 

X 電話帳に 登録して いる 名前を 発声して くだち い。 同じ 名前を 複数 登 
録 している 場合は 電話帳の 一覧 巧 表示 ちれます。 


• 巧の 場合は 正しく 認識で きない こと 巧あります。 
■ 声 巧 大きす ぎたり、 ルち すぎる 場合 
■ 周囲の 雑音 巧 大きい 場合 
■ 発声 巧 明瞭で ない 場合 
■ 発声 巧 不自然 だったり、 速度 巧 速す ぎる 場合 


使い かた ガイド 


使い かた ガイ ドを 利用す る 

FOMA 端末の 操作 方法が わな 5 ない ときに 利用 
してく ださい。 使い 巧た ガイ ドが 表示され、 それ 
ぞれ① 機能の 説明 や 操作 方を などを 確認す る こ 
とがで きます。 また、 使いな た ガイ ド 巧 5 機能を 
直接 起動す る ことち できます。 


1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [使い かた ガイド] 

2 項目を 選ぶ 

• フリー ワード 検索では、 単語 や 文章を 入力して 探す こと 巧で きます。 
•  BookmarkI こ 登録して、一 覧な 5 表示す る こと もで きます。 

■ 内容 表示 画面の サブメニュー 操作 
[ブーム] ►設定を 選ぶ 
[ブック 7 -ク 登録] 


おち や 目の か 5、 度 能 巧 要 
や误 作ち るを 巧す ことび でき 

しが 


索引 

^フ (J こ ワこ ド橫索 
ブック マー ク 


* み 困った とまには 
その 化の ごち 巧 
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ド コモ UIM 力ー ドを 使う 

ドコ tUlM 力ードは 、お客様の 電話番号 などの 情報が 記憶され ている 
I  C 力ー ドです。 ドコ亡 UIM 力ード じは、 電話帳の デー タや SMS を 保存 
できます。 ドコ亡 UIM 力ードを 差し 誓える ことじより 、用途に 含 わ だて 
複数の FOMA 端末を 使い分ける こ とちで きます。 

• ド〕 亡 UIM 力ードを 取り付けな いと、 FOMA 端末で 音声 電話 や テし ビ電 
話、 i  t ー  ド、 ベールの 送受信、 パク、 ソト 通信な どの 通信 機能を 利用で き 
ません。 

• 本 FOMA 端末では FOMA 力ー ド 清 勘は ご 使用に なれません。 FOMA 
カード (青色） を お持ちの 場合 じは、 ドコ t シヨ、 ソ プ窓 □じて お 取替え く 
だち し、。 


r 取り 付け かた/取 りか しかた 

• ド〕 tUlM カードの 取り付け/ 取り外しは、 電源を切って な 5 背面を 上 
向き じし、 電池 パックを 取り外し てな 5 斤って ください。 FOMA 端末は、 
閉 じた 状態で 両手で しっかり 持って くだち し、。 

■ 取り付け かた 

1 ツメに 指な どを かけて、 トレイを 引き出す （田） 

• 卜し イヴ 止まる とこ 5 まで、 まっす く' 弓 I き 化します。 

2 ド コモ UIM カードの I  C  (金色) 面を 下 
に 向けて、 トレイに 七 ッ ト する （且） 


切り 欠き 

翻 ■-  I  C 途 色) 
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3 トレイを 奥まで 差し込む （曰) 


欠き 方向を 合わせて くだち い。 

■ 取り外し かた 

1 ツメに 指な どを かけて、 トレイを 引き出し （凸） 、 ド コモ 
UIM 力ードを 取り外す （曰） 

• 取り外す 際は、 ドコ tUlM カードを 落とち ない よ ラ じご ミ 主意く だち 
い。 


• 無强こ 取り付けよ ラと したり、 取り外 そ ラと すると ドコ亡 UIM カード 巧 
破損したり、 卜しイ 巧 変形 したり する あそれ 巧 あり ますので、 ご ミ 主意く 
だち い。 

• ド〕 tUlM 力ードの 詳しい 取り扱し、 じつし、 ては、 ド〕 tUlM 力ードの 取 
扱 説明書を 参照して くだち し、。 

• 取り外した ド〕 亡 UIM カードは、 なくさな いよ ラ じご 注意く だち い。 

• 卜しイ 巧 外れた ときは、 卜しイ を ガイ ドし ー ルに 合わせて まつす く' じ 
押し込んで くだち い。 


■暗証 香 号 


ド〕 tUlM 力ード じは rPINI 〕ー ド丄 rPIN2〕ー ド」 という 2 つの 暗証番号 
巧あります。 

ご 契約 時は どち 5 も [0000] じ 設定され ています 巧、 4 〜 8 巧の 任意の 数字 
じ 変更で きます （咳 P.124)。 


I ド コモ UIM 力ードの 七 キュリ テイ 機能 

FOMA 端末 じは、 お客様の デ ー タやフ ァイ J レを 保護す るた めの 機能と して、 
ドコ t UIM カード t キユリ テイ 機能 （ドコ t UIM カー ド 動作 制限 機能) 巧搭 
載 ちれて います。 

•  FOMA 端末 じ ド〕 tUlM 力ードを 挿入した 状態で、 巧の いすれ なの 方を 
で データ や ファイルを 取得したり、 i アプリを 起動した りする と、 取得し 
た データ や ファイル じは ド〕 tUlM 力ー ド t キ ユリ テイ 機能 巧 自動的に 
設定 ちれます。 

■ サイ トや インター ネット ホームページ カ、 5 画像 や^ □デイ、 PDF、 
XMDF 形式/テキスト 形式の 電子 書籍な どの ファイルを グ ウン □一 
ドした とぎ 

■ サイ トや インター 斗、 ソト ホームページを 画面べ t 登録した とき 
■ ファイル 巧 添付 ちれて いる i  t ー ド^ールを 受信した とき 
■  i アプリを 起動した とき 

• ドコ tUlM 力ード tz キ ユリ テイ 機能 巧 設定 ちれた デー タや ファイル、 ソ 
フト は、 取得 時に 挿入して いた ドコ tUlM カード 巧 挿入 ちれて いると き 
のみ、 表示/再生 / i  t ー ド^ールへの 添付/ソフトの 起動/赤外線 通 
信 機能 や i  C 通信 機能 じよる デー タ① 送信、 microSD 力ードへの コピー 
などを 実行で きます。 別の ドコ亡 UIM カードに 差し 营え ると、 これ 5 ①操 
作 巧 実 斤で きな くな ります。 


ドコ亡 UIM カード t キ ユリ テイ 機能 巧 設定 ちれる データは 巧のと ありで 
す。 

■ 画像 （ア ニべ ーシ ヨン、 Flash 画像を 含む） 

■ 着 ラた® X •着 ラた フル® 

■ ベ、 ソ t  — ジ 'R/FI こ 添付 ちれて いる ファイル 
■ トルカ (詳細) ① 画像 
■ デ コ^ール® や 署名 じ 挿入 ちれて いる 画像 
■  i アプリ （ i アプリ 待受 画面を 含む） 

■ ダウン □ー ド フォント 
■ コンテンツ 移行 対応の データ 


■  ^ □ディ 
■ 画面^ 亡 
■ キ わラ電 
■ i t ーシ ヨン 

■  PDF デー タ 
■ きせな え、 ソール 
■ マ チキ わ ラ 
■ ダウン □—ド S 辛 書 

■  ソ tz —  ジ 'R/F 本文 中の 画像 

■  Music&Video チ わ ネルの 番組 

■ ドコ tUlM カード tz キ ュリ ティ 機能 巧 設定 ちれた データ 巧 含まれた 
デコ^  — ル® ① テン プ しー ト 
■ デコ ベア ニべ® テン プ しー ト 
■ 電子 書籍/電子 舌 辛 書/電子 コミック 
■ 下記な 外の i  t— ド: ><  — ルに 添付 ちれて いる ファイル 
- トルカ  - 電話帳  - スク ジュール 

•  Bookmark  • ドキユ ッ; ント 

■ テし ビ 電話 伝言^ 亡、 動画^ 亡 

X 「着 ラた」 は 株式会社 ソニー •ミュージック エン タテ イン ベントの 登 
録 商標です。 

ドコ tUlM カード じ 保を ちれる 設定は 巧のと おりです。 

■ 自局 電話番号  ■  UIM カード （FOMA カード) 設定 

■  Select  language (バイリンガル） ■  SSL/TLS 証明書 

■ 有効期限 設定  ■ 本文 入力 設定 

■  SMStz ン ター 設定  ■ 優先^、 ソト ワーク 設定 

じ (降、 データ や ファイルの 取得 時に 挿入して いた ドコ tUlM カードを 「お 
客 様の ドコ t  UIM カード 丄 それが 外の ドコ t  UIM カードを r 他の 人の ド コ 
tUlM 力ー ド」 として 説明して います。 
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ブ ウン □ー ドした 
データ や ベールに 添 
付 ちれて いる フ アイ 
ル、 一度 起動した i ア 
プリ じは、 お客様の ド 
コ tUlM カー ド t キュ 
リ テイ 機能 巧 設定ち 
れ 、データの 閲覧 や 再 
生 巧で きます。 


お客様の 

KDtUlM 


他の 人の 
KH  亡  UIM 
力ード 

ドコ tUlM 力ードの 
差し 替又 


他の 人 ①ドコ tUlM 
カードを 挿入して 
ち、 お客様の ドコ亡 
UIM カード t キ ユリ 
テイ 機能 巧 設定 ちれ 
た データの 閲覧 や 再 
生は できません。 


I 他の 人 ①ドコ tUlM 力ードに 差し替えた ときに、 ドコ tUlM 力ード t 
キ ユリ テイ 機能 巧 設定 ちれた データ や ファイルを 待受 画面 や 着信 音な 
どじ 設定で きません。 

I ドコ tUlM 力ードを 他の 人の ドコ亡 UIM 力ードに 差し替え ると、 ド〕 t 
UIM 力ード tz キ ユリ テイ 機能 巧は た 5 き、 サイ ト などな 5 ダウン □-ド 
した データ や ファイルを 待受 画面 や 着信 音な どじ 設定して いた 場合、 
お買い上げ 時の 設定で 動作し ます。 お客様 ①ドコ tUlM カードを 挿入し 
直す と、 設定し た 状態に 戻ります。 

例： ド コモ UIM 力ード 七 キュリ ティ 機能が 設定 さ れた [メロディ 
A] を 着信 音に 設定した とき 

お客様 ①ドコ t  UIM カードを 抜いたり 、他の 人の ドコ亡 UIM カードに 差 
し 替えたり すると、 着信 音は あ 買い上げ 時に 設定 ちれて いた 着信 音に 
なります 。お客様の ドコ亡 UIM カー ドを 挿入し 直す と、 [ベ □ディ A] ① 
着信 音に 戻ります。 

I 赤外線 通信 機能 や データ ① 送受信 機能を 使って 受信 した データ、 FOM/^ 
端末で 撮影し た 静止画 や 動画な どじ は、 ドコ t UIM カード t キ ユリ テイ 
機能 巧 設定 ちれません。 
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• 他の 人 ①ドコ tUlM カードを 挿入した 状態で ち、 ドコ tUlM カード t 
キ ユリ テイ 機能 巧 設定 ちれた デ ー タや ファイルを 移動したり 削除す る 
ことは できます。 

•  i  t ー ド ベールの^ ー ル 詳細 画面で 反転 表示 ちれて いる 文字な どを 選 
択 して、 i アプリを 起動す る 場合、 ド〕 tUlM 力ード tz キ ユリ テイ 機能 
巧 設定 ちれて いると、 起動 や 取得 巧 できません。 

•  i アプリ 待受 画面を 設定 後、 他の 人 ①ドコ tUlM カードに 差し 营 える 
と、 設定した i アプリを 待受で 起動で きないた め、 待受 画面 選択で 設定 
した 画像 巧 表示 ちれます。 


電池 パック の おり 付け かた/取 りか しか 
た 


電ミ也 パックは、 FOMA 端末 専用の 電ミ也 パック SH23 を ご 利用く ださい。 

•  FOMA 端末の 電源を切り、 閉 じた 状態で、 両手で 持つ て 巧つ てくだち い。 
• 電池 パック は 防水/防塵 性能を 有 して おりません。 

■ 取り付け かた 

1 リア カバーを 取り外す （屈で. 24) 

2 電池 パックを 取り付ける 

• 電池 パックの リサイクル マークの ある 面を 上に 向けて、 FOMA 端末 
と 電池 パック ①ツ ベを 合わせて 取り付け てくだち い。 


リア カバーを 取り付ける （屈で. 23) 


■ 取り外し かた 

1 リア カバー を 取り外す （囑 で. 24) 

2 電池 パックを 取り外す 

• 電池 パック じは 取り外し 用 ①ツ: 巧 付いています 。ツ^の 部分に 無 
巧な 力を 加えない よ ラ 指を なけて 上方 向に 取り外し てくだち い。 


• 無® じ 取 り 付けたり 、取り外し たりす ると、 FOMA 端末の 電池/  \° 、ソク と 
① 接続 端子 (充電 端子) 巧 破損す る こと 巧あります。 

• リア カバーは しっかりと 閉めて くだち い。 不十分 だと リア カバー 巧 外 
れ、 振動 で 電ミ也 パック 巧 外に 飛び 化す あそれ 巧 あ ります。 また、 防水/ 
防塵 性能 巧 損なわれ、 水 や 粉塵 巧 浸入す る 原因と なります。 


お買い上げ 時は、 電池 パックは 十分に 充電され てい まだん。 必す 専用 
① AC ア ダプタ （別売)、 DC アダプタ （別売) で 充電 して 巧 5 ご 使用く だ 
さし、。 

• 外部 接続 端子 カバーの 閉め 忘れ じよる 水 や 粉塵の 浸入を 防  < 'ため、 付属 
① 卓上 ホル グを 使用して 充電す る ことを おすすめ します （屈 =P .日 6)。 

•  AC アダプタ、 卓上 ホルダは 防水/防 圍を 能を 有して ありません。 FOMA 
端末 巧 濡れて いる 状態では 絶対 じ 充電し ないで くだち い。 充電 時の、 防 
水/防塵 性能に 関する ミ 主意 事項 じつい ては 屈 = P.27 


■ 充電 時の ご ミ 主意 

• 電源を入れた まま 長時間 充電し ないで くだち い。 充電 完 3 後、 FOMA 端末 
① 電源 巧 入って いると 電池 パック ① 充電 量 巧 減み します。 

このよ ラな 場合、 AC アダプタ や DC アダプタは 再ぴ 充電を 巧い ます。 ただ 
し、 AC アダプタ や DC アダプタな 5F0MA 端末を 取り外す 時期 じより、 電 
池 パック ① 充電 量 巧かない、 電池 アラー ム音巧 鳴る、 短時間し な 使えな 
し、、 などの 現象 巧 起こる こと 巧あります。 

• 電池 巧 切れた 状態で 充電 開始 時に、 充電 ランプ 巧す <1 こ 点な しない 場合 
巧あります 巧、 充電は 始まって います。 

• 電池 切れの 表示 巧 ちれ、 電池 アラーム 音 巧 鳴った あと、 電源 巧 入 5 ない 場 
合は、 しば 5 く 充電して くだち し、。 

• 電池 切れの 表示 巧 ちれ、 電池 アラーム 音 巧 鳴って な 560 秒が 内に 充電を 
始める と、 通常の 状態 じ 復帰 します。 

• 充電 中 じ 充電 ランプ 巧 ホ 色で 点な していて ち、 電源を入れる こと 巧で き 
ない 場合 巧あります 。このと きは、 しば 5 く 充電して な 5 電源を入れ てく 
だち い。 

• 電池 残 量 巧 十分 ある 状態で、 頻繁に 充電を 繰り返す と、 電池の 寿命 巧 短く 
なる 場合 巧 あ ります ので、 ある 程度 使用 してな 5  (電ミ 也 残 量 巧 減 つてな 5 
など) 充電す る ことを おすすめ します。 


■ 充電 時間の 目安と ランプ 表示に ついて 

FOMA 端末の 電源を切り、 電池 パックを 電池 残 量 のない 状態な 5 充電した 
ときの 充電 時間の 目 まは 巧のと おりです。 


FOMA  AC ア グプタ 01/02 

約 120 分 

FOMA  DC アダプタ 01/02 

約 120 分 

• 充電 中は 充電 ランプ 巧 ホ 色 で 点な し、 充電 巧完 3 すると 消えます。 

• 充電 ランプ 巧 赤色で 点滅した ときは、 電池 パック 巧 正しく 取り付け 5 れ 
ている な 確認 してく だち い。 また、 電池 パック 巧 寿命のと き も 赤色で 点滅 
します。 

•  FOMA 端末の 電源を入れて あいても 充電で きます (充電 中は 電池 アイコ 
ン巧 点滅し ます)。 
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• 電池 温度 巧 高く なった 場合、 充電 完 3 前で ち 自動的に 充電を 停止す る 場 
合 巧あります。 充電 巧で きる 温度 じなる と 自動的 じ 充電を 再開し ます。 充 
電停 止 中は、 充電 ランプは 消な します (電池 アイコンは 停止 中で も 点滅し 
ます)。 


■ 十分に 充電した ときの 利用 可能 時間 （目安) 


連続 通話 時間 

FOMA/3G 

音声 電話 時: 約 220 分 

テし ビ 電話 時: 約 110 分 

GSM 

音声 電話 時: 約 200 分 

連続 待受 時間 

FOMA/ 

3G 

3G/GSM  切营 :3G 

移動 時: 約 330 時間 

3G/GSM 切替： 自動 

移動 時: 約 31 別 寺 間 

静止 時: 約 460 時間 

GSM 

3G/GSM 切替： 自動 

静止 時: 約 2 日 0 時間 

ワン tz ブ 視聴 時間 

約 290 分 

• 連続 通話 時間は、 電波を 正常に 送受信で きる 状態で 使用で きる 時間の 目 
まで あり、 連続 待受 時間は、 FOMA 端末を 巧り たたんで、 電波を 正常に 受 
信で きる 状態で 移動した 場合の 目安です。 i  t ー  ド 通信を 斤 ラと、 通話 
(通信） •待受 時間は 短くな ります。 i チゎ才 、ルを ご 契約の 場合は、 情報を 
自動的に 受信して 更新し ますので、 通話 (通信） •待受 時間は 短くな り ま 
す。 また、 通話 や i 亡 ー ド 通信を 斤わなくて ち、 画像の 撮影 や 編集、 ワン tz 
ブ① 視聴、 i  ド^  — ルの 作成、 グ ウン □ー  ドした i アプリ や i アプリ 

待受 画面の 起動、 ミュージック プ し一 わ一、 i 亡ー シヨ ンプ し一 わ 一、 
Bluetooth 機能、 Wi- 円の 使用、 デー タ 通信、 Music&Video チ わ才、 ルの 番組 
① 取得 や 再生、 才ート GPS 機能の 利用な どじ よって、 通話 (通信） •待受 時 
間は、 短くな ります。 i アプリの ソフト じよって、 グ ウン □ー ドした あと 
も 通信を 巧 ラ 場合 巧あります。 あ 5 なじめ 設定す る ことじ よって、 接続を 
巧わない よ ラ じで きます。 

• 実際の ご 利用 時間は、 待受と 通話の 組み合わせ となり 通話 時間 巧 長くな 
る と待受 時間 巧 短くな ります。 

• ワン t ブ 視聴 時間とは、 電波を 正常に 受信で きる 状態で、 ステし オイ わ ホ 
ン マイク 01( 別売） を 使用して 視聴で きる 時間の 目まで す。 

• 電池 パックの 充電 状態、 機能 設定 状況、 気温な どの 使用 環境、 利用 場所の 
電波 状態 (電波 巧 届なない、 また は 弱い) など じより、 通話 (通信） • 待受時 
間 巧 半分 程度に なったり、 ワン t ブ 視聴 時間 巧 短くなる 場合 巧あります。 
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■ 電あ パックの 寿命 

• 電池 パックは 消耗品です。 充電を 繰り返す ごと じ 1 回で 使える 時間 巧、 巧 
第に 短く なって いきます。 

• 1 回で 使える 時間 巧 あ 買い上げ 時 じ 比べて 半分 程度 になった 5、 電池 
パックの 寿命 巧 近づいて いますので、 早めに 交換す る ことを あすす めし 
ます。 また、 電池 パック ① 使用 条件 じより、 寿命 巧 近づく じつれ て 電池 
パック 巧 膨れる 場合 巧 あ ります 巧 問題 あり ません。 

• 充電し な 巧 5  i アプリ や テし ビ 電話、 ワン tz ブ① 視聴な どを 長時間 巧 ラ 
と 電池 パックの 寿命 巧 短くなる こと 巧あります。 

• 環境 保全の ため、 不要 になった 電池 パック は NTT ドコ t 
また は 代® 店、 リサ イク J レ 協力 店な ど じ お持ちく だち い。 

Li-ionOO 

■ 充電に ついて 

• 詳しくは FOMA  AC アダプタ 01/02( 別売)、 FOMA 海外 兼用 AC アダプタ 
01 (別売)、 FOMA  DC ア グプタ 0 1 /02 (別売) ① 取扱説明書を ご覧く だち 
い。 

•  FOMA  AC アダプタ 01 は AC100V のみに 対応して います。 また、 FOMA 
AC ア グプタ 02/FOMA 海外 兼用 AC ア グプタ 0 1 は、 AC 1 00V な 5240V ま 
で 対応して います。 

•  AC アダプタ ①プラ ブ 形状は AC 1 00V 用 個 内 仕様) です。 AC 1 00V な 5 
240V 対応の AC ア グプタ を 海外で 使用 する 場合は、 渡航 先 じ 適合し た 変 
換プラ ブア グプタ 巧 必要です。 なお、 海外旅行 用の 変圧器を 使用 して ①充 
電は 巧わないで くだち い。 


f 卓上 ホルダを 使っ て 充電す る 

•  FOMA 端末を 開いた 状態 や ビュー ア ポジション でも 充電で きます。 

1 AC アダプタの コネクタの 矢印 面を 上に 向けて、 卓上 ホル 
ダの 接続 端子に 差し込む 

• コ斗 クタ 巧 卓上 ホル グじ 水平 じなる よ ラ じして、 r カ チ、 ソ」 と 音 巧す 
るまで しっかりと 差し込んで くだち い。 

2  AC アダプタの 電源 プラグを コン 七 ントに 差し込む 


3  FOMA 端末を 卓上 ホルダに 置く と、 充電 確認 音が 鳴り、 充 
電ラ ンプが 点な して、 充電が 開始す る 

• 卓上 ホルダに FOMA 端末の 左側 面部を 当て （〇)、 下方 向 旧） じ 「力 
チ、 ソ」 と 音 巧す るまで 押し込んで くだち い。 


4 充電 確認 音が 鳴り、 充電 ランプが おな すると、 充電が 完了 
する 

• 卓上 ホルダを 押ち えな 巧 5、 FOMA 端末を 持ち上げます。 


• 長時間 使用 しないと きは、 AC アダプタを コン t ントな 5 抜いて くださ 
い。 

• 充電 確認 音 巧 鳴 5 ない とき や 充電 ランプ 巧 点な しないと きは、 FOMA 端 
末 巧 卓上 ホルダに 正しく 置かれて いない こと 巧あります。 正しく 置き 
なおして ください (電源を切って いると き や マナー 亡 ー ド 中、 充電 確認 
音 巧に FF] ① 場合は 除く)。 

•  FOMA 端末を 卓上 ホル グじ 置く ときは、 ストラツ プ などを 挟まない よ ラ 
じご ミ 主意く だち し、。 


•  FOMA 端末を 卓上 ホルダ じ 装着した 状態で ビュー ア ポジション じする 
ときは、 卓上 ホル グな 5 外れない ようじ FOMA 端末を 押さえな 巧 5 操作 
してく だち い。 


rAC アダプタ /DC アダプタを 使って 充電す る 

[必す FOMA  AC ア グプタ 01/02( 別売)、 FOMA  DC アダプタ 01/02 
(別売) ① 取扱説明書を 参照して ください] 

•  FOMA 端末を 開いた 状態 や ビュー ア ポジション でも 充電で きます。 

1 外部 接続 端子 カバーを 開き、 AC アダプタ または DC アダプ 
夕を 外部 接続 端子に 水平に 差し込む (田） 


外部 接続 端子 


• コ斗 クタの 向き (裏表） をよ く 確な 
め、 FOMA 端末 じ 水平 I ごなる よ ラ じ 
して、 r カ チ、 ソ」 と 音 巧す るまで しつ 
なりと 差し込んで くだち い。 


2  AC アダプタの 電源 プラグを コン 七 ントに 差し込む、 また 
は DC アダプタの 電源 プラグを まの シガー ライター ソケツ 
卜 に 差 し 込む と、 充電 確認 音が 鳴り、 充電 ラ ンプが 点灯し 
て、 充電が 開始す る 
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AC アダプタの 場合 


シガー ライター 
ソク 、ソト 

DC アダプタの 場合 


充電 確認 音が 鳴り、 充電 ランプが 消' なする と、 充電が 完了 
する 

• コネクタを 取り外す ときは、 コネクタの 両側 じある リリー ス ボタン 
を 押した まま （n)、〕？、 クタを 水平 じ 抜いて くだち い 旧)。 


無 巧に 差 し 込んだり 抜いたり すると、 外部 接続 端子 や コ^クタ 巧 破損 
や 故障す る 場合 巧 あり ますので、 ご ミ 主意 ください。 

長時間 使用 しないと きは、 アダプタ を コン t ント または シガー ライ 
ター ソク 、ソト な 5 抜いて くだち い。 

外部 接続 端子 カバーは 無® じ 弓 I っ張 5 ないで くだち い。 破損す る こと 
巧あります。 
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• 充電 時 FOMA 端末の 周り じ 物な どを 置なないで ください。 FOMA 端末に 
傷を 付ける おそれ 巧あります。 ビュー ア ポジションで 充電す ると、 デイ 
ス プしイ などに 傷 巧 付く 場合 巧あります。 

DC アダプタ のとき 

•  DC アダプタは マイナス アー ス車 専用 です （DC 1 2  V  •  24  V 両用）。 


• 車の エンジンを 切った ままで 使用し ないで くだち い。 車の バッテリー 
を 消耗 ちせ る 場合 巧 あ ります。 

•  DC ア グプタの ヒュー ブ （2  A) は 消耗品で すので、 交換の 際は あ 近くの 
カー 用品 店な どで お買い求めく ださし、。 

• 詳しくは、 FOMA  DC ア グプタ 01/02 ① 取扱説明書を ご覧く だち い。 


電池 残 量 


電池 残 量の 確認の しかた 

電ミ也 残 量 を アイコン や パー t ント 表示で 確認で きます。 

• 電池 アイコン 設定で 電池 アイコンを 変更す ると、 [画]、 [国]〜 [圃 ]、 

[國] と 表示す る こと もで きます。 

• 表示 ちれる アイコン や パー t ント 表示は 目安です。 

• 使用 状況 じよって は、 電池 残 量 巧 大きく 変動す る こと 巧あります。 

• 充電 完 3 後でち、 FOMA 端末を 長時間 放置して いる 場合 や、 電源を入れた 
まま じして いる 場合は、 電池 残 量 巧 減 かしてし ^ る 場合 巧あります。 


今 

画 

81 〜 100% 

電池 残 量 巧 十分 残 ってい ます。 

画 

61 〜 80% 

電池 残 量 巧 残って います。 

团  ^  ^ 

a 麵 麵 

画 

41 〜 60% 

電ミ也 残 量 巧 かな く なって いま 
す。 

り 

21 〜 40% 

電ミ也 残 量 巧 残り わす' な じな っ 
ています。 

01/11  TUE  10:05  AM 

〇 

1 〜 20% 

電ミ也 残 量 巧 ほとんど ありませ 
ん。 充電して くだち し、。 

■ 電あ アイコ ンの デザイ ンを 変更す る  <  電池 アイコ ン 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ユーで [本体 設定け [電池] ► [電池 アイコン 
設定] 

2 設定を 選ぶ 

■ 電池 アイコンを一時 的に パー七 ント 表示に する 
< 電池 マー ク ％ —時 表示 > 

デイ スプ しイ① 表示 巧 消えた 状態な 5 再度 表示ち せる と、 電池 アイコン 巧 
約 3 秒 間 パー t ント 表示 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [本体 設定け [電池] ► [電池 マー ク ％ 
一時 表示] 

2 設定を 選ぶ 

I 電池 残 量を 音と 表示で 確認す る  <  電池 残 量 > 


1 ノ- マルメ こ ユ-で [本体 設財 ►[電池] ►[電池 残 量] 

• 電池 残 量 を パー t ント 表示と ブラ フィック で 表示 します。 また、 電池 
残 量に 応じて、 電池 残 量 確認 音の 鳴動 回数で も お 知 5 せし ます。 


ブラフ イツ ク 

電池 残 量 確認 音の 鳴動 回数 

i 

日 回 

看 

4 回 

= 

3 回 

2 回 

1 回 

• 約 3 秒 間 経過す ると 表示は 消えます。 


• 電池 残 量 確認 音は、 キー 確認 音の 設定 じがい、 電話 着信 音量で 設定し 
た 音量で 鳴 ります （惕 "P. 1 03) 。 ただし、 電話 着信 音量 巧 に teptone] ① 
ときは [Level 日] で 鳴ります。 

• マナー 亡 ー ドを 設定して いる 場合、 電池 残 量 確認 音は マナー 亡 ー ド 
① キー 確認 音、 電話 着信 音量の 設定 じがいます。 


t 電池が 切れたら 

電源 巧 切れ そ ラになる と、 [電池 巧ありません。 操作を 終 3 して 充電して く 
だち い] と 表示 ちれ、 電池 アラーム 音 巧 r ピピ ピ…」 と 鳴ります 。端末の 操作 
巧で き なくなり、 約 60 秒 後に 電源 巧 切れます。 

• 已を 押す と 電池 アラーム 音 巧 止まります。 

• 音声 電話 や テし ビ 電話の 通話 中 や 発信 中 も 同じべ 、ソ t ージ巧 表示 ちれ、 
電池 アラーム 音 巧受話 □な 5 聞こえます。 約 20 秒 後に 通話 巧 切れ、 約 60 
秒 後に 電源 巧 切れます。 

• マナ ーt ー  ド や 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド） を 設定して いると きは、 電 
池 アラーム 音は 鳴りません (通話 中を 除く)。 
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電源 ON/OFF 


電源を入れる/切る 

■ 電源を入れる 
1 巨) （2 秒な 上） 

• ウェイク アップ 画面 巧 表示 ちれます。 表示 ちれる まで 時間 巧な なる 
こと 巧あります。 

• はじめて 電源を入れた ときは、 初期設定 （保 P.60) ① 操作を 巧って く 
だち し、。 

• 初期設定 巧完 3 している ときは、 電源を入れる 
と待受 画面 巧 表示 ちれます。 

Welcomed  — ル じつし、 て 

• あ 買い上げ 時は、 「Welcome  E ★エブ リス タ丄 
rSH-0 1 C デビュー パ」 巧 保を ちれて います。 

•  Welcome:> (— ルの 確認: 待受 画面で®  ►ス 
トッ ク アイコン [囚] (新着 ベール あり） を 選/ ぷ 
- が 降の 操作 じついて は 屈 =P.1 巳 己 


• 初期設定 巧完 3 していない ときは、 電源を入れる たびじ 設定 画面 巧 表 
示 ちれます。 

• ドコ tUlM カード 巧 挿入 ちれて いないと きは、 [ドコ tUlM カード 
(FOMA カード） を 挿入/再 確認して くだち い] と 表示 ちれ、 ドコ tUlM 
カー ドエラ ー巧 表示 ちれます （屈 =P.3 の。 

•  [PIN1 コードを 入力して くだち い] と 表示 ちれた ときは、 PIN1 コード 
(屈 =P.124) を 入力し ます。 

• ドコ tUlM カードを 差し 营 えたと きは、 電源を入れた あと 4 〜 8 巧の 端 
末 暗証番号 を 入力す る 必要 巧あります。 正しく 入力 ちれる と待受 画面 
巧 表示 ちれます。 日 回 誤った 端末 暗証番号を 入力した 場合は、 電源 巧 切 
れ ます。 ただし 再度 電源を入れる ことは 巧 能です。 

• [圍 外] 巧 表示 ちれて いると きは、 サービスエリア 外、 または 電波の 届な 
ない 場所 じいます。 表示 巧 消える とこ 5 まで 移動して くだち し、。 
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■ 電源を切る 
1 因 （2 秒な 上） 

• 電源 巧 切れる ま で 時間 巧な なること 巧 あ ります (電源 巧 切れる まで 
デ イス プしイ じ 終 3 画面 巧 表示 ちれます)。 


はじめて FOMA 端末の 電源を入れ ると 白 動のに 初期設定 画面が 表示 さ 
れ ます。 各 設定 頃 目は ニューな 5 ち 設定で きます (袖 期 設定が 完 3 
している ときは、 待受 画面が 表示され ます)。 

• 端末 暗証番号 または 位置 提供 巧 否 巧 設定 ちれて いないと きは、 FOMA 端 
末の 電源を入れ るた ひ' じ、 設定 画面 巧 表示 ちれます。 

• ター マルべ ニューで [本体 設定] ► [その他 設定] ► [初期設定] でも 設定 
画面を 表示で きます。 

• 初期設定を 中止 するとき は、 日を 押します。 

1 [日付 時刻 設定け 日付 •時刻を 設定 (屈 "PiGI) 

2  [端末 暗証番号 設定] ►端末 暗証番号を 登録 (@*P.123) 

3  [キー 確認 音 設定] ►キー 確認 音を 設定 （恆 *P.103) 

4  [文字 サイズ 設定] ►文字 サイズを 一括 設定 o：^p.ii9) 

5  [位置 提供 可否 設定] ►  GPS 位置 提供 可否を 設定 
(屈で. 328) 

6 圆 

• 初期設定 巧完 3 すると ソフ トウて ア 更新 機能 確認 画面 巧 表示 ちれ ま 
す。 記載 内容を お読み じなり [確認] を 選択して くだち い ニューな 
5 初期設定を 巧った とき や、 ソフトウェア 更新を [自動で 更新] が 外 
じ 設定して いると きは 表示 ちれません)。 


日付 時刻 設定 


日付 •時刻を 合わせる 


FOMA 端末の 日付と 時刻を 設定し ます。 


1 ノー マルメ ニ ユーで [本体 設定] ►[時 
!+]► [日付 時刻 設定] 

• 通話料 金 自動 リわ、 ソト 設定 巧に N] じ 設定 ちれ 
ている 場合は、 端末 暗証番号 を 入力す る 必要 巧 
あります。 


曰が 時刻 設を 


自動 時刻 •時差 補正 をし B 
オフ セッ ト 時間 

因 

向 0 時 巧 00 分 I 


OFF 


2 各項 目を 設定 ►歷] 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 自動 時刻 • 時差 補正: 時刻 や 時差の 補正を 自動で 巧 ラな ど ラな を設 
がし 录 弓。 

- [ON] じ 設定した 場合は、 オフ tz、 ソト 時間を 設定で きます。 

に FF] じ 設定し た 場合は、 日付、 時刻、 タイム ゾーン 、サ マータイ 
ムを 設定で きます。 

■ オフ tz、 ソト 時間: 設定した 時刻な 5 時間を 進めたり、 遅 5 せる こと 
巧で きます。 

- [+] じ 設定す ると、 時間 巧 進み、 [-] じ 設定す ると、 時間 巧遅れ 
ます。 

■ 日付： 日付を 設定し ます。 

.  2000 年] 月] 日な 520 日 0 年 12 月 31 日まで 設定で きます。 

■ 時刻: 時刻を 設定し ます。 

■ タイム ゾーン： タイム ゾーンを 設定し ます。 

■ サマータイム： サマータイムを 利用す るな ど ラな を 設定し ます。 

• 設定した 日付 •時刻は、 電ミ也 パックを 交換す る 場合に も 保持 ちれます 
巧、 約 30 秒が 上 電池 パック を 外した 状態 巧 続く とリ t 、 ソト されます。 ま 
た、 電ミ也 残 量 のない 状態で 放置す ると リ t 、 ソト ちれる こと 巧あります。 
そのと きは、 充電して な 5 設定し 直して ください。 


• 日付 •時刻を 正しく 設定 しないと、 巧の 機能 巧 正しく 利用で きません。 

■ リ グイ わ ル、 着信 履歴  ■ 自動 電源 ON/OFF 

■ アラーム  ■ ス クシ ユール 

■  SSL/TLS 通信 (認証）  ■  i アプリ 自動 起動 

■  i アプリ DX 起動  ■視聴 予約、 録画 予約 

■マ チキ わ ラ  ■ソフトウェア 更新 

国 パターン データ 更新 

■ 音声 電話 イ占言 テし ビ 電話 {占 言 亡 
■ 力: ラ 画像の タイトル •撮影 日時 記録 

■ 再生 期限/再生 期間 巧 設定 ちれて いる i  t ー シヨ ンや 音楽 データの 
再生 

■ 閲覧 期限/閲覧 期間 巧 設定 ちれて いる 電子 書籍/電子辞書/電子 コ 
ミック ① 表示 

自動 時刻 • 時差 補正を [ON] にした とき 

• 電源を入れた ときに 斗、 ソト ワークの 時刻 情報を もとに、 時刻の 補正を 
巧い ます。 

• 電源を入れ てち しば 5  く 時刻 巧 補正 ちれない 場合は、 電源を入れ 直し 
てくだち し、。 

• 電波 状況 じよって は 時刻を 補正で きないと き 巧あります。 

• 数秒 程度の 誤差 巧 生じる とき 巧あります。 

• 海外な どで 時差 補正 巧 巧 われる と、 リダ イわ ル、 着信 履歴 や ベール 受 
信/送信 履歴 一覧 (SMS のみ)、 伝言べ t 一覧、 受信/送信 ベー ル ー覧、 
位置 履歴 一覧には 現地での 日時と [I] 巧 表示 ちれます。 受信/送信 
ベールは 表示 ちれて いる 日時の 順では なく、 ベールを 受信/送信した 
順に 表示 ちれます。 

• ベールの 未 送信 BOX じは、 撤は 表示され ません。 また、 未 送信 BOX を 日 
付 順 表示 じして いると、 未 送信^-ルは 表示 ちれて いる 日時の 順に 表 
示されます。 

• 海外 通信事業 者①才 、ット ワーク じよって は 時差 補正 巧 巧 われない とき 
巧あります。 タイム ゾーンを 手動で 変更して くだち い。 
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• 海外で ご 利用 時、 巧の 場合を 除いて 日本時間と 現地時間 （または 都巿設 
定で 設定した 時間) 巧 デュアル 表示され ます。 

■ 自動 時刻 •時差 補正 巧 [ON] で、 海外 通信事業 者の 斗 、ソト ワークな 5 
時刻 補正 情報 を 受信して いないと き 
麵 自動 時刻 • 時差 補正 巧 [OFF] で、 都市 設定を 日 本 時間と 同じ 都 巿じ設 
定 している とき 


発信 者 香 号 通知 


相手に 自分の 電話番号を 通知す る 

音声 電話 や テし ビ 電話を なける ときに、 相 まの 電話機 (デイ スプ しイ) 
じ自 分の 電話番号 (発信 者 番号) を 表示させる ことができます。 

• 発信 者 番号は お客様の 大切な 情報です。 通知す るな しないな ① 設定 じつ 
いては、 十分 じ ご ミ 主意く ださし、。 

• 発信 者 番号 通知 機能は、 相 まの 電話機 巧 発信 者 番号を 表示 巧 能な 場合に 
利用で きます。 

• 発信 者 番号 通知を あ 願いす る 旨の ガイ グン ス巧 聞こえた 場合は、 発信 者 
番号を 通知す る 設定 じするな 「186」 を 付けて な 5 おなけ 直しく だち し、。 
• 圏外のと きは、 発信 者 番号 通知を 設定で きません。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[発信 者 番号 通知] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [設定 確認] ► [はいけ l：OK] 

♦ [設定] ►設定を 選ぶ ►  [0K] 


ご 使用 前の 確認 


62 


-ル 


自分の 電話 香 号を 確認す る 

1 ノー マルメ ニ ューで [プロ フイール] 

•  A ナンバー /B ナンパ ーの 切替に ini [デュアル ド] 時）： 面 

•  2in1 ① B ナンバーを 変更した ときは、 巧の いすれ なの 方 ミ 去で 正しい B ナ 
ン バーを 取得して くだち し、。 

■  2in1 機能を OFF じして なら、 再度 2in1 機能を ON じする 

■  2in1 ① ドを [デュアル ド] または [Bt- ド] じ 設定して いる 
とき、 B ナンバー ①プ □フイ ー ル 情報 表示 画面で® ► 端末 暗証番号 
を 入力 [B ナンパ'- 取得] ► [はい] ► にり 

■  2in1 契約 問い合わせを 斤 ラ 

• ドコ t  UIM カードの 差し 替え (2in 1 契約者^2の 1 未 契約者） を 巧った と 
きは、 2in1 機能を OFF じして くだち い。 

• ドコtUIMカード①差し营えにin1契約者^2in1契約者）を巧ったとき 
は、 2in1 契約 問い合わせを 巧って くだち い。 

• プ □フイール 登録 じついて は 煩 P.423 


電話/テ レ ビ 電話 


電話/テ レ ビ 電話の かけ かた 


テし ビ 電話 . 64 

電話/テし ビ 電話を なける . 6 己 


電話/テし ビ 電話を切り 营 える...  < テしビ 電話 切替/音声 電話 切曽  >68 

ハン ブフ リー1 こ 切り替える . < ハン ブ フリー >68 

リグ イわ ル/着信 履歴を 利用す る . <リ グイ わ ル/着信 履歴  >69 

着 もじを 使 ラ . く 着 もじ  >7] 


1 回の 通話 ごとに 発信 者 番号を 通知/非 通知 じする 
. < 番号 通知/ 非 通知  >72 


プッシュホン 信号を 送る . 

国際電話を 利用す る . 

国際電話の 設定を する . 

発信の 詳細 じついて 設定す る . 

通話 中の 詳細 じついて 設定す る.. 
ハン ブフリ ー 対応 機器を 利用す る 


. < ポーブ グイ わ ル  >73 

. <  WORLD  CALL  >73 

< 国際 グイ わ ル アシスト  >74 

. < 発信 詳細 設定 >7 日 

. < 通 話中 詳細 設定  >76 

. 77 


電話/テ レ ビ 電話の 受け かた 


電話/テし ビ 電話を 受ける . 77 

電話/テし ビ 電話を切 り 替える . 78 

着信の 詳細 じついて 設定す る . <  着信 詳細 設定  >79 

相 ま ①声① 音量を 調節す る . <受 話 音量 調節  >79 

発着 信 時の 動作を 設定す る . 80 


電話/テレビ 電話 に 出ら れな いとき/出ら れ なか つたと 


ま 

す <1 こ 電話 じ 化 5 れ ない ときに 保留 じする . <  応答 保留  >80 

応答 保留 音を 設定す る . 80 

公共 ドを 利用す る . 81 

不在 着信を 確認す る . <  不在 着信  >82 


電話に 化 5 れ ない ときに 用件を 録音/録画 する 

. < 伝言: t  / テし ビ 電話 伝言 ベ t  >  82 

着信 中の 電話に 化 5 れ ない ときに 用件を 録音/録画 する 

. < クイック 伝言べ 84 

伝言 •音声 を 再生/削除 する 

. < 伝言^ 亡 一覧/音声 覧  >84 


テレビ電話の 設定 

キわ ラ電を 利用す る . 

テし ビ 電話で 送信す る 映像 じついて 設定す る 


8 己 

86 


テし ビ 電話中の 動作を 設定す る . <  テし ビ 電話 動作 設定  >87 

電話と テし ビ 電話の 切り替え じついて 設定す る 

. < テし ビ 電話 切替 機能 通知 > 88 

i  t ー ド 中に テし ビ 電話 巧な なって きたと きの 応答 方 ミ 去を 設定す る 
. < パク、 ソト 通信 中 着信 設定  >  88 
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画面 I こ 映った お 互いの 映像を 見なが 5 通話す る ことができます。 

• テし ビ 電話は 64K(kbps) で 通信で きます。 

• 相 ま 巧 テし ビ 電話に 化る と、 画面 下部に [テし ビ 電話 接続] と 点滅 表示ち 
れ ます。 この 時点な 5 デジタル 通信 料 巧な な ります ので、 ご ミ 主意く だち 
い。 

• 緊急 通報 番号 （1 10 番、 ] 19 番、 1 18 番) へ テし ビ 電話を なける ことは でき 
ません。 

• テし ビ 電話 通信 機能は、 ド コ亡① テし ビ 電話 じ 対応した 端末 ど ラし で 利 
用で ぎます。 

• テし ビ 電話中は、 お 互いの 映像を 見な 巧 5 通話で きる ようじ、 イわ ホン マイ 
ク側 売） （像 P.430) を 利用す るな、 ハン ブフ リ ー を 利用して くださし、。 

• ド〕 t ① テし ビ 電話は、 r 国際 基準の 3GPPX 1 で 標準化 された、 

3G-324MX2」 じ 準拠して います。 異なる 方式を 利用して いる テし ビ 電話 
とは 接続で きません。 

X  1 3GPP(3rd  Generation  Partnership  Project) :第 3 世代 移動 通信 シス 
テム (IMT-2000) じ 関する 共通 技術 仕様 開発の ためじ 設置 ちれた 地域 
標準化 団体です。 

X  2  3G-324M : 第 3 世代 携帯 テし ビ 電話の 国際規格です。 
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[テ レ ビ 電話中の 画面の 見 かた 


• 画面は イ ベー ジ で、 実際に 同じ 画面は 表示 ちれません。 

D 親画面: 相 ま 側の 映像 (お買い上げ 時） 

曰 子画面： 自分 側の 映像 (お買い上げ 時） 

曰 ブーム マー ク 

田 ：田 (標準)〜 13(16 倍） 

凸 ライ ト ON 
且 送信 画像 品質 
晒： 画質 優先 
巧 ： 動き 優先 

• 送信 画像 品質 巧 標準が 外のと きじ 表示 ちれます。 

回 音声 •映像 送受信 中/ 受話 音量 マーク 
团 ： 音声 送受信 中 
G  : 映像 送受信 中 
四 ： 音声 •映像 送受信 中 
函 ： [D  (音量 1 ) 〜圆 (音量 10) 

H 通話 時間 

• 表示され る 通話 時間は 目まで す。 通話 時間は 23:59:59 まで 表示され、 
これを 超え ると 00:00:00 じ 戻ります。 

回 音声 電話/テし ビ 電話 切替 巧 

• 音声 電話/テし ビ 電話の 切り 曽え巧 可能な 場合に 表示 ちれます。 
回状 態 マーク 

回 ： 自画像を 送信 中 
国 ： 代替 画像を 送信 中 


因 ：キゎ ラ電を 送信 中 
国 ： 静止画を 送信 中 
田 ： 通話 保留 中 
田 ： 応答 保留 中 
S  : 伝言 動作 中 
d  : 動画 録画 中 
阻 送信 画像 亡 ー ド マーク 
皿 ： 標準 t ー  ド※ 1 

: 全体 アクション※ 2 
: パー、 ソア クシ ヨン※ 2 
XI キゎ ラ電な 外のと きじ 表示 ちれます。 

X2 キゎ ラ電① ときに 表示 ちれます。 

• テし ビ 電話中の デイ スプ しイ① 明るち は、 テし ビ 電話 動作 設定の 明る 
ち 調整の 設定 じがいます。 


電話/テ レ ビ 電話を かける 

• 電波 巧 強く  [Yiil] 巧 表示 ちれて いて 移動せ すじ 通話を している ときで ち、 
通話 巧 切れる こと 巧あります。 

• マルチ ナンバーを 選んで なける とき 屈 =P.461 
•  2in1 利用 時 じ 発信 番号を 選んで なける とき 屈 =P.462 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 

• 同一 巿内 でも、 必す巿 外 局番な 5 入力して くだ 
ちし、。 

•  80 巧まで 入力で きます。 

• 最後の] 析を 消去: 画 
• すべての 巧を 消去: 画 )（] 秒が 上） 


2 囚 (音声 電話)/ 歷] (テレビ電話） 

•  2in1 ①亡ー ド 巧 [デュアル t ー  ド] のとき は、 発信 番号 選択 画面 巧 表 
示 ちれます。 発信 番号を 選択して くだち い。 

• 携帯電話は 一般の 電話と 違い、 r ルル ル …… 」 とい ラ 呼 化 音の 前 I ご 
「プ 、ソプ 、ソ プッ」 とい ラ 発信音 巧 入ります。 


• 相手 巧 話し中の ときは、 r ツー ツー」 とい ラ 話中 音 巧 聞こえます。 電話 
を 切り、 しば 5 く たって な 5 なけ 直して くだち い。 

音声 電話中の ボタン 操作 
• トリプル くっきり トークの 設定/解除: 画 
• 電話帳の 表示: 画} 

テし ビ 電話中の ボタン 操作 
• 代营 画像/自画像の 切 营:画 
• 親画面/ 子画面の 切替： 画） 

• :>< インカべ ラ/サブ カ: ラの 切替： 面 
• 親画面の サイ ブ 切替 :画 K 1 秒が 上） 

• ピ クチ わ ー ライト ① 点な/消な : 函 （ ] 秒が 上） 

- 自画像 送信 中で^ インカ^ ラ 使用 時の み 操作で きます。 

3 通話が 終わったら 因 


音声 電話のと き 

• 操作 ] と 2 のま 順を 逆にしても 電話を なける こと 巧で きます。 このと 
き、 電話番号 を 入力して な 5 約 日 秒 間 何も 操作 しないと 発信し ます。 

テレビ電話 のとき 

• テし ビ 電話に 対応して いない 端末に テし ビ 電話を なけた ときは 接続で 
きません。 また、 斗、 ソ トワー ク 状況によって 64K 巧 利用で きない 機器と 
接続 するとき ち 接続で きません。 

• キゎ 、ソチ ホンを ご 契約いた だいて いる 場合、 テし ビ 電話中に 音声 電話 
や テし ビ 電話 巧な なって くると、 着信 履歴に 記憶 ちれ、 ストック アイコ 
ン [6] (着信 あり） 巧 表示 ちれます。 

• 音声 や 映像の 送受信に 失敗した とき、 自動的 じ 復旧は しません。 ち ラー 
度 テし ビ 電話を なけ 直して くだち い。 
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テ レ ビ 電話が つなが ら なかった とき 

•テし ビ 電話 巧つな 巧 5 なな ったと きは、 接続で きな なっ た® 由 をべ、 ソ 
tz- ジ 'で 表示 します。 なお、 相 まの FOMA 端末の 種類 や 寺、 ソト ワーク 
サービスの ご 契約の 有無 じより、 実際の 相手の 状況とは 異なる 場合 巧 
あります。 

■ [番号を ご 確認の 上 おなけ 直しく だち い] : 使われて いない 電話番号 
じな けたと きじ 表示され ます。 

■ [お 話中です] : 相手 巧 通話 中に 表示 ちれます (相 まの 端末 じよって 
は、 パク、 ソト 通信 中のと きじ も 表示 ちれる こと 巧あります)。 

■ [電波の 届なない 所 じいるな、 電源 巧 切れて います] :相ま 巧 圏外 じし、 
るな、 または 電源を入れて いません。 

■ [発信 者 番号 通知を ONI こして くだち い] :発 信者 番号 非 通知で 接続し 
たと きじ 表示 ちれます （ビジュアル 斗、 ソ ト などの 発信 時)。 

■ [音声 電話で あなけ 直しく だち い] : 転送 でんわ サービスを 設定して 
いて 転送先 巧 テし ビ 電話 非対応 端末のと きじ 表示 ちれます。 

■ [パク、 ソ ト 通信 中です] :相ま 巧 パク、 ソ ト 通信 中に 表示 ちれます。 

■ [上限 額を 超過して いるた め 接続 化 来ません]: リ ミツ ト 機能 付プラ 
ン① 上限 額を 超過して いると きじ 表示 ちれます。 

■ [接続で きませんでした]: いすれ ① S 由に も 該当 しないと きじ 表示 
ちれます。 

トリプル くっきり 卜ーク について 

• トリプル くっきり トーク 設定 中は、 [ト リプル くっきり トーク] と 表示 
ちれます。 

• タ イブ キわン t ラを [トリプル くっきり トーク] じ 設定した 場合の み、 
通話 中に トリプル くっきり トークの 設定/解除を 巧 ラ こと 巧で きま 
す。 

• 巧の 場合は トリプル くっきり トークを 通話 中に 解除して ち、 再度 トリ 
プル くっきり トーク 巧 設定 ちれます。 

■ テし ビ 電話な 5 音声 電話に 切り替えた 場合 
■ キ わ、 ソチ ホンの 電話を 受けるな ど、 別の 電話を 受けた 場合 
フェ ム ト 七 ル 利用 時の 表示に ついて 
• フェムト t ルの 設定 I ごつ いては 屈 =P.440 
• フェムト tz ル 利用 中は、 その 旨 巧 表示 ちれます。 

■ 音声 電話/テし ビ 電話の 発信 中： [フェムト tz ル 発信 中] 

■ 音声 電話/テし ビ 電話の 呼 化 中： [フェムト tz ル 呼 化 中] 

■ 音声 電話の 通話 中： [フェムト tz ル 通話 中] 
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■電話 香 号 入力 画面の サブ メニ ュー 操作 _ 

[発信 オプション] _ 屈 =P.6 了 

[着ち じ]  屈 =P.72 

[マルチナ ンバ ー]  保 P.46f 

[自 局番 号] (2in1 ①亡ー ドが [デュアル 亡 ー ド] のとき のみ） ► 電話番号 
の 種類を 選ぶ 

[電話帳 新規 登録] ► 電話帳に 登録 
[電話帳 更新 登録] ►電話帳に 登録 
■ 音声 電話中 画面の サブメニュー 操作 

[着信 履歴]  屈 =P.69 

[リブ イわ ル]  嫁 P.69 

[日付 時刻 設定]  保 P.61 

[再 接続 アラーム 音]  o^P.76 

[通話 品質 アラーム 音]  屈 =P.7 目 

[通話 中ク □ーブ 設定]  屈 =P.7 目 

[ダイ わ ル 入力] 

[BluetoMh 通話 切替]/  [本体 通話 切替] 

•  Bluetooth 機器 を 利用し た 通話の 詳細 じついて は 屈 = P.437 

■ テレビ 電話中 画面の サブメニュー 操作 

[音声 電話 切替]  屈 =P.68 

[力^ラ 調整]  保 P.87 

[代替 画像] 

► [キ ゎラ電 設定] 

► [キ ゎラ電 切替]  屈 =P.85 

►[アクション 切替]  屈 =P.85 

_  ►[アクション ーK]  保 P.86 

► [力^ラ オフ 画像]  屈 =P.8 目 


► [静止画] 


保 P.8 目 


[ライト ON]/ [ライト OFF] 

インカ^ ラへ 切替]/ [サブ カ^ラへ 切替] 

[画像 品質 設定]  屈 =P.87 

[テし ビ 電話 動作 設定] ► 各項 目を 設定 ►画） 


に TMF 送信] 

• ブイ わ ルボ タンを 押す と プッシュホン 信号を 送信し ます。 


[BluetoMh 通話 切替]/  [本体 通話 切替] 

•  BI  uetooth 機器 を 利用し た 通話の 詳細 じついて は 屈 = P.437 

■ 発信 オプションを 使って 電話を かける  <  発信 オプション > 

発信 方を や 番号 通知な どの 条件を 設定して 電話を なける こと 巧で きます。 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 [発信 オプション] 

2 各項 目を 設定 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 着 もじ： 屈 =pji 
■ マルチ ナンパ'-: 煩 P.46] 

■ 自局 番号: 屈 =P.462 
■ 発信 方を： 煩 P.6 己 
■ 番号 通知： 屈 =P.72 
■ プしフ イツ クス： D3=PJ 己 
■ 国際電話 発信: 煩 PJ4、P.471 
■ 国際 プしフ イツ クス： 屈 =PJ4 
■ 国 番号： 煩 P.74、P.4 の 

3 圆 


[通話 中に 保留す る 


1 通話 中に® 

2 通話を 再開 するとき は囚 /® 

• テし ビ 電話中は 画を 押す と 代替 画像で 再開で きます。 


• 相 まじは 保留 音 巧 流れ、 電話は つな 巧った 状態の まま 保留 ちれます。 テ 
し ビ 電話のと き、 相手には テし ビ 電話 画像 選択の 通話 中 保留 画像 
(屈 =P.8 ので 設定した 画像 巧 送信 ちれます。 

• 保留 中に FOMA 端末を 閉じた ときの 動作は、 通話 中ク □ーブ 設定 じがい 
ます。 ただし、 イわ ホン マイク （別売) などを 接続して いると きは、 保留 
中に FOMA 端末を 閉じて も 保留 状態は 続きます。 


1 緊急 通報 

緊急 通報 

電話番号 

警察への 通報 

110 

消防 •救急への 通報 

119 

海上での 通報 
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• 本 FOMA 端末は、 「緊急 通報 位置 通知」 じ 対応して おります。 

] 1 〇番、 ] 19 番、 1 18 番 などの 緊急 通報を なけた 場合、 発信 場所の 情報 (位 
置 情報) 巧 自動的に 警察 機関な どの 緊急 通報 受理 機関に 通知 ちれます。 
お客様の 発信 場所 や 電波の 受信 状況 じより、 緊急 通報 受埋 機関 巧 正確 
な 位置を 確認で きない こと 巧あります。 

位置 情報を 通知し た 場合 じは、 画面に 通報 した 緊急 通報 受埋 機関の 名 
妳巧 表示 ちれます。 

なお、 「184」 を 付加して グイ わ ルす るな ど、 通話 ごとに 非 通知と した 場 
合は、 位置 情報と 電話番号は 通知 ちれません 巧、 緊急 通報 受埋 機関 巧 人 
命の 保護な どの 事由 な 5、 必要で ある と 判断 した 場合は、 お客様の 設定 
じよ 5 す、 機関 側 巧 位置 情報と 電話番号を 取得す る こと 巧あります。 
また、 r 緊急 通報 位置 通知」 ①暮入 i 也 域/ 暮入 時期 じついて は、 各 緊急 通 
報 受理 機関の 準備状況 じより 異なります。 

•  FOMA 端末な 5 1 10 番、 ] 19 番、 1 18 番 通報の 際は、 携帯電話な 5 なけて 
いる ことと、 警察 •消防 機関 側な 5 確認な どの 電話を する 場合 巧 あるた 
め、 電話番号を 伝え、 明確に 現在地を 伝えて くだち し、。 

また、 通報は 途中で 通話 巧 切れないよ ラ じ 移動せ す 通報し、 通報 後は す 
く' じ 電源を切 5 す、 10 分 程度は 着信ので きる 状態 じして あいてく だち 
い。 

• なけた 地域 じより、 管轄の 消防署 •警察署に 接続 ちれない 場合 巧 ありま 
す。 
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•  FOMA 端末な 5 1 10 番、 1 19 番、 1 18 番へ テし ビ 電話 発信した 場合は 切断 
されます。 音声 自動 再発 信 (唆 P.8 のを [ON] じ 設定して いる 場合、 自動 
的に 音声 電話に 切り替えて 再発 信し ます。 


電 

話 


し 

ビ 

電 

話 


ビ 電話 切替/音声 電話 切替 


電話/テ レ ビ 電話を切り 替える 


自分 巧 5 電話を なけた ときに、 音声 電話な テし ビ 電話を 切り替える こ 
とがで きます。 

• 相 まの FOMA 端末の テし ビ 電話 切替 機能 通知 （感 P.88) 方 T 開始」 じ 設定 
ちれて いる 必要 巧あります。 

• 電話を 受けた ときは 切り替える こと 巧で きません。 相手な 5 切り替えて 
ち 5 つてく だち し、。 


1 音声 電話 通話 中に 思 ► [はい] 

• テし ビ 電話 通話 中に 音声 電話 じ 切り替え： [音声 電話 切营] ► 
[はい] 

•切り 替えに は、 約 日 秒な なります。 電波 状況 じよって は、 切り替え じ 
時間 巧な なるとき 巧あります。 切り 营え 中は、 [しば 5 く お待ちく だ 
ちい] と 表示 ちれ、 音声 ガイ ダンス 巧 流れます。 


• 国際 □ー ミン ブ 中は 切り替える こと 巧で きません。 

• 音声 電話 A テし ビ 電話を切り 替える と、 通話 時間表 示は 0 秒な 5 開始 
ちれます。 

• 電波 状況に よっては、 音声 電話な 5 テし ビ 電話 また は テし ビ 電話な 5 
音声 電話に 切り 替わ 5 す、 接続 巧 切れる とき 巧あります。 
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• 切り替え 中は、 通話 時間に 含まれす、 料金は 加算 ちれません。 

音声 電話から テ レ ビ 電話へ 切り 替える とき 

• 相手 巧 映像を 表示 しないよ ラ じ 選択した とき、 相手 側の 力^ラ 映像は 
表示 ちれません。 

•パク、 ソト 通信 中のと きは、 パク、 ソ ト 通信を 切断して テし ビ 電話に 切り 
营 えます。 

• ハン ブフリ ーの 切り替えは、 テし ビ 電話 動作 設定の ハン ブフリ ー 設定 
じがいます。 

• キ わ、 ソチ ホンでの 通話 中に、 音声 電話な 5 テし ビ 電話に 切り替える こ 
とはで きません。 

テ レ ビ 電話 か ら 音声 電話へ 切 り 替える とき 

• ハン ブ フリーは 解除され ます。 


ハンズ フリー 


ハンズ フリーに 切り替える 

ハン ブ フリーを 利用す ると、 通話 中の 相 まの 音声な どを スピーカな 5 
流 して 通話す る ことができます。 

•  /\ ンブフ リー を 利用す る 場合、 送話 □な 5 約 20 〜 40cm 巧 最も 通話し や 
すい 距離です。 なお、 周囲の 騒音 巧 大きい 場所では、 音声 巧 途切れる など 
良 巧な 通話 巧で きない こと 巧あります。 

• 屋外 や 騒音 巧 大きい 場所、 音の 反響 巧 大きい 場所で ハン ブフリ ー通 話を 
斤 ラと きは、 イ わ ホン マイク （別売） を ご 利用く だち し、。 

1 通話 中に 囚 

• ハン ブ フリー 通話 中、 音 巧 割れて 聞きと りじく いとき は、 受話 音量を 
下げて くだち い。 

ハン ブ フリーの 解除 
• 通話 中に 囚 


• テし ビ 電話中の ハン ブフリ ーは、 テし ビ 電話 動作 設定の ハン ブ フリー 
設定 じがいます。 

• 発信 中、 呼 化 中 も 操作で きます。 着信 中は 操作で きません。 

• 通話を 終 3 すると ハン ブフ リーは 解除 ちれます。 


リ ダイヤル/着信 履歴 


リダ イ ヤ ル/着信 履歴を 利用す る 


最新の 履歴な 5 それぞれ 30 件まで FOMA 端末に 記憶され ます。 

• 同じ 電話番号 じ 複数回な けたと きは 最新の] 件 だけ 巧リ グイ わ ルに 記憶 
ちれます。 ただし、 「186」 や 「184」 を 付けて 電話を なけた ときは、 別の リダ 
イわ ルと して 記憶 ちれます。 

•  2in1 利用 時は、 A ナンバーと B ナンバー ①リ グイ わ ル/着信 履歴 巧 それ ぞ 
れ 30 件まで 記憶 ちれます。 

• 電話帳に 登録して いると きは、 名前 巧 表示 ちれます。 

• 着ち じを 受信し た 着信 履歴の 場合、 画面 下部 じ 受信 した^、 ソ tz — ジ巧表 
示 ちれます。 


1 待受 画面で @ (巧 0( リ ダイヤル)/ ©(互！） （着信 履歴） 

• ター マルべ ニューでは： [電話機 能] ► [発着 信 履歴] ► [着信 履歴]/ 
[リ グイ わ ル] 

• 詳細 画面の 表示: 電話番号を 選/ ぷ 
• 巧 ページ/前 ページの 切营: @ 

•  ^ ー ルの 作成: 電話番号 じ カーソルを 合わせる ►画 

- 電話 帳 未 登録の 電話番号 または 電話帳 じ^ ー ル アドし ス 巧 登録ち 
れ ていない 名前の 場合は、 SMS を 作成し ます。 

•  SMS ① 作成: 電話番号 じ 力ーソルを 合わせる ►画 （ 1 秒が 上） 


n 発着 信 曰 時 

養 ： 海外な どで 日時 巧 時差 補正 ちれた ときに 表示 

曰 相手の 名前/電話番号 

• 電話帳に 登録 ちれて いると きは、 名前と 電話 種別 アイコン 巧 表示 ちれ 
ます。 


• 電話帳 未 登録で リ ダイ わ ル じある 電話番号な 5 着信し た 場合は、 着信 
履歴で 電話番号と [(おり 返し 着信)] 巧 表示 ちれます。 

曰 2in1 の 亡ード 種別 

国 ： B ナンバー 発着 信に ini ① t ー  ド 巧 [デュアル t ー  ド] 時の み） 

凸 リブ イわ ルの 種類 

m  :発 信者 番号を 通知した リブ イわル 
吻 ：発 信者 番号を 通知し ななった リグ イわル 
旦 電話の 種類 
句 ： 音声 電話 
翊 ： 音声 電話 (国際 発信） 

区 J : テし ビ 電話 
%  : テし ビ 電話 (国際 発信） 

誌 ：64K データ通信 (着信 履歴の み） 

%  :64K データ通信 (国際 発信） （着信 履歴の み） 

■f 确 ： フェムト tz ル 在 圏 中の 音声 電話 
翻 ： フェムト t ル 巧 圏 中の 音声 電話 (国際 発信） 

身 : フェムト tz ル 在 圏 中の テし ビ 電話 
臀 : フェムト tz ル 在 圏 中の テし ビ 電話 (国際 発信） 

因 着信 履歴の 種類 

日 か： 不在 着信 (電話に 応答し なな っ たちの、 転送先 や 留守番電話 サービ 
ス t ンター じ 乾 送した もの、^ 亡リ 別 着信 許可 (屈 =P.131)、^tiJ 別 
着信 拒否 (屈 = P. 1 3 1 ) 、 ^  t リ 登録 外 着信 拒否 (屈 = P. 1 3 1 ) 、 着信 拒否 設 
定 (煩 P.132)、 公共 ド （ドライブ ド） （煩 P.81) ① 設定 じより 
着信 巧 拒否 ちれたち の） 

圈 ： 伝言^ 亡で 用件を 録音/録画し たもの X 
ぶ :着 もじ 

龄 ：着 ちじ 付き 不在 着信 
國 ：着 もじ M き 伝言: 

义 伝言 ^ t を 削除す ると、 不在 着信の マーク じ 変わります。 

H 不在 着信 時の 呼 出時 間 

• 呼 化 時間は 0 秒〜 99 秒まで 表示 ちれます。 

2 電話番号に 力ーソルを 合わせる 
3 囚 (音声 電話)/ 面 (テレビ電話） 
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•シークし、 ソト 属性を 設定 した 電話帳 デ ー タ は、 シークし、 ソト亡 ー ド 巧 
[OFF] で 電話帳の プライバシー 設定の 発着 信 履歴に 表示を [しない] じ 
設定して いる 場合、 リ グイ わ ル/着信 履歴 画面に 表示 ちれません。 発着 
信 履歴に 表示を [する] じ 設定して いる 場 合ん 電話番号 のみ 巧 表示 さ 
れ ます。 

• 通話 中に 音声 電話 だ >  テしビ 電話を切り 替えて ち、 電話の 種類には 発信 
時/応答 時の 種類 巧 表示 ちれます。 

• グイ わ ル インを ご 利用の 相手な 5 ① 着信のと き、 相手の グイ わ ル イン 
番号とは 異なる 番号 巧 表示 ちれる とき 巧あります。 

• 着ち じを 受信し た 着信 履歴な 5 発信 してち、 受信し た 着ち じは 送信ち 
れ ません。 

• 電話帳に 同じ 電話番号 巧 重複して 登録 ちれて いると きは、 先 じ 登録し 
た 方の 名前 巧 表示され ます。 

• 人物画 像 表示 設定を [ON] じ 設定して いると きは、 リ ダイ わ ル/着信 履 
歴 詳細 画面 じち 電話帳に 設定して いる 画像 巧 表示 ちれます。 ただし、 巧 
① 場合は 表术 ちれません。 

麵 パー ソ ナル データ □ック 中 

■ 名刺 リー ダーで 撮影し た 画像を 電話帳に 設定 している 場合 
■ シーク し、 ソト 亡ード 巧 [OFF] で シークし、 ソト 属性を 設定して いる 電 
話 帳 データの 場合 

■ リ ダイヤルー 覧 画面の サブ メ ニュー 操作 _ 

[発信 オプション]  d3=P.67 

[着ち じ]  o^P.72  ' 

[マルチナ ンバ ー]  屈 =P.461 

[自 局番 号] (2in1 ①亡ー ドが [デュアル 亡 ー ド] のとき のみ） ►電話番号 
① 種類を 選ぶ 
[居場所を 確認] ► [はい] 

瞪錄] 

► [電話帳 新規 登録] ► 電話帳に 登録 
► [電話帳 更新 登録] ► 電話帳に 登録 
悄 y 除] 


電話/テし ビ 電話 
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► [1 件 削除] ► [はし、] 


► [選が 削除け 電話番号を 選ぶ ►圆 ► [はし、] 


► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 


[着信 履歴] 


媛  P.69 


[居場所を 確認] について 

• イマ ドコ なんたん サーチの i  t ー ドサ イトに 接続し ます。 イマ ドコな 
ん たん サーチの 詳細 じつし'' ては、 ド コ t ① ホームページを ご覧く ださ 
い。 

• ご 利用には 別途 検索 料 (検索 成な 時の み) と パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

[削除] について 

• リグ イわ ルを 全 件 削除す ると、 A ナンバーと B ナンバーの すべての リグ 
イわル 巧 削除 ちれます。 


■ 着信 履歴 一覧 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 リダ イわル ー覧 画面の サブ ソ ニュー 操作 （屈 =P.70) 
を 参照して くだち し、。 

■ 発信 オプション  ■ 着 もじ  ■ マルチ ナンバー 

■ 自局 番号  ■ 居場所を 確認  ■ 登録 

■ 削除 


[リ ブイ わ ル] 
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[表示 切替] ► 表示 方法を 選ぶ 

• 呼 化 開始 前に 切れた 電話を 着信 履歴に 表示す るかを 設定し ます。 

[削除] について 

• 着信 履歴を 全 件 削除す ると、 A ナンバーと B ナンバーの すべての 着信 履 
歴巧 削除 ちれます。 

[表示 切替] について 

• 呼 化 動作 開始 時間 設定の 着信 呼 化 動作 巧 [ON] で、 時間 内 不在 着信 表示 
巧 [表示し ない] じ 設定 ちれて いる 場合に、 電話帳に 登録 ちれて いなし、 
相手な 5 電話 巧な なって きたと き、 巧の 着信は、 着信 履歴には 表示 ちれ 
ません。 

■ 呼 化 動作 開始 時間 内 じ 電話 巧 切断 ちれた 着信 

■ 電波の 状況 巧 悪いた めじ 切断 ちれた 着信 

ただし、 [すべての 履歴] を 選択す ると 表示ち せる こと 巧で きます。 


■ リ ダイヤル 詳細 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 リダ イわル ー覧 画面の サブ^ニュー 操作 （屈 =P.70) 
を 参照して くだち し、。 

■ 発信 オプション  ■ 着 もじ  ■ マルチ ナンバー 

■ 自局 番号  ■ 居場所を 確認  ■ 登録 

■ 削除 （ 1 件 削除、 全 件 削除） ■ 着信 履歴 


[画像/名前 表示 切替] ►表示 方法を 選ぶ 


■ 着信 履歴 詳細 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 リグ ィゎル ー覧 画面の サブべ ニユー 操作 （屈 =P.70) 
を 参照して くだち い。 

■ 発信 オプション  ■ 着 もじ  ■ マルチ ナンバー 

■ 自局 番号  ■ 居場所を 確認  ■ 登録 

■ 削除 （ 1 件 削除、 全 件 削除） _ 

[リブ イわ ル]  嫁 P.69 


[画像/名前 表示 切替] ►表示 方法を 選ぶ 


着 もじ 


着 もじを 使う 


音声 電話 や テし ビ 電話を なける ときに 同時 I こ乂ソ tz- ジ虐 ちじ） を 
送信して、 呼び出し 中の 相 まの FOMA 端末に 表示 し、 あ 5 巧 じめ 用件を 
伝える ことができます。 

• 全角 •半角 •絵文字 •記号 問わす 10 文字まで 送信で きます。 

• 送信 側は 料金 巧な な ります。 受信側は 料金 巧な な りません。 

• 着 もじの 詳細 や 対応 機種 じついて は、 ドコ t ① ホームページ' または 『ご 利 
用 ガイ ド ブック （斗、 ソ トワ ー クサー ビス 編) J を ご覧く だち し、。 

• オール □、ソ ク中や パー ソ ナル デー タ □ック 中は、 着 もじを 受信しても 表 
示 ちれません。 □ック を 解除す ると、 着信 履歴で^、 ソ t ージを 確認す る こ 
と 巧で きます。 

• 着 もじ 巧 表示 ちれる のは 着信 中 焼 信 中） のみです。 通話を 開始した 5 着 
ちじは 消えます。 


例: 音声 電話で 着ち じを 受信した とき 


着ち じ 


f  メッ 七ー ジの 編集 や 設定を す る 

■  メッ 七ー ジを 登録す る < メッ 七ー ジ 作成 > 

•  ソ tz  — ジ 'は 10 件まで 登録で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ► [着 もじ] ►  [メッ 七ー ジ 
作成] 

2  [く 新しい メッ 七ー ジ>] 

• 登録して いるべ、 ソ tz  — ジ① 編集: ベ、 ソ tz- ジ 'を 選/ ぷ 

3 メッ 七ー ジを 入力 

4 圆 

■ メッ 七ー ジー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[送信^、 ソ tz —ジ 履歴 弓 I 用] ►  ^ッ tz —ジを 選ぶ 
[1 件 削除け [はし、] 

[全 件 削除け [はし、] 

■  メ ッ 七ー ジの 表示に ついて 設定す るく メ ッ 七ー ジ 表示 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ► [着 もじ] ►  [メッ 七ー ジ 
表示 設定] 

2 表示 方法を 選ぶ 


電 

話 


し 

ビ 

電 

話 
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電 

話 


し 

ビ 

電 
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1  メ ツ 七ー ジを 付けて 電話を かける く 着 もじ > 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 ►画) ►[着 もじ] 

• 電話番号を 入力して 面を 押しても 操作で きます。 

• 電話帳 や リブ イわ ル、 着信 履歴の 詳細 画面では： 画} 

2  メツ 七 ージを 選ぶ 

♦  [メツ 七ー ジ 作成] ►メツ 七ー ジを乂 力 ►圆 

♦  [メツ 七ー ジ 選択] ►メツ 七ー ジを 選ぶ 

♦ [送信 メツ 七ー ジ 履歴] ►メツ 七ー ジを 選ぶ 

3 歷 ]( 音声 電話)/ 面 (テレビ電話） 


• 着ち じ 巧 相 まじ 届く と [送信 しました] と 表示 ちれ、 送信 料金 巧な な 
ります。 


• 送信^ 、ソ t  - ジ '履歴は、 最後に 送信 した ものな 5 1 0 件 ま で 記憶 ちれ ま 
す。 2in1 利用 時は、 A ナンパ'- と B ナンバーの 送信べ、 ソ t- ジ '履歴 巧 それ 
ぞれ 1 0 件 ま で 記憶 ちれます。 

• 音声 自動 再発 信 時には、 テし ビ 電話 発信 時の 着 もじ 巧 自動で 送信 ちれ 
ます。 

• 巧の 状態のと きち、 送信 料金は ななります。 

■ 電波 状態に よって、 相手 側の 端末に 着 も じ 巧 届いて いて も 送信 側に 
送信 結果 巧 表示 ちれない とき 

■ 呼 化 動作 開始 時間 設定で 設定した 時間よ り 呼 化 時間 巧 短い とき 
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• 着信 側 巧 巧の 状態の 場合、 着ち じを 付けて 発信して ち 着ち じは 表示ち 
れ す、 送信 料金は ななり ません。 

■ 相 ま 巧 対応 端末で ない とき 

■ベ、 ソ t ー  ジ '表示 設定 で 許容 している 着信が 外の 着信のと き 
ち 5 じ、 着信 側 巧 巧の 設定 • 状態の 場合、 送信 側の 画面に は 送信 結果ち 
表示 ちれません (着信 側の 着信 履歴 じ、 着ち じは 保を ちれません)。 

■ 圏外のと き や 電源 巧 入って いないと き 
■ 公共 t ー ド （ドライブ t ー ド） を 設定して いると き 
■ 伝言べ t ① 応答 時間を ro 秒」 じ 設定して いると き 
• 海外での 利用 時には 着 もじを 送受信す る ことは できません。 


香 号 通な/が 通な 


1 回の 通話 ごとに 発信 者 香 号を 通知/非 
通知に する 

1 回の 通話 ごとに、 相ずに 白 分の 電話番号を 通知す るな ど ラヴを 設定 
できます。 

•あ 5 な じめ 設定す る 方を (煩 P.62) より、 電話 発信す ると き ① 指定 巧 優先 
ちれます。 


I 電話を かける とき に 通知/非 通知を 指定す る 

< 香 号 通な > 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 ►  @  ► [発信 オプション] 
2 番号 通知 欄を 選ぶ ►設定を 選ぶ 

• [指定な し] じ 設定す ると、 発着 信 •通話 設定の 発信 者 番号 通知 
(屈 =P.62) じがし、 ます。 

3 歷] (音声 電話)/ 面 (テレビ電話） 


I 巧手の 電話を 号の 前に ri86」/ri84」 を 付けて ダイ 
ヤル する 

■ 「186」 を 付けて ダイヤル する （香 号 通知） 

1 待受 画面で 狂] 度] 度] ► 電話番号を 入力 
2 囚 (音声 電話)/ 歷] (テレビ電話） 

■ 「184」 を 付けて ダイヤル する 谣号非 通知） 

1 待受 画面で 狂] 度] 这] ►電話番号を 入力 
2 囚 (音声 電話)/ 歷] (テレビ電話） 


ポーズ ダイ ヤル 


プッシュホン 信号を 送る 


チ クット の テ 約 や 銀 巧の 残高 照会 サー ビスの 電話番号と 送信す る 
乂ソ t  - ジ 潘 号) などの 組み 含 わ だを 電話帳に 登録 して おくと、 簡単 
な 操作で 送信で きます。 

• 通話 中に ダイ わ ルボ タンを 押す と、 押した ボタンの 番号 巧 プッシュホン 
信号と して] つす つ 送信で きます。 

- キわ ラ電を 送信 中のと きは サブ^ニュー でに TMF 送信] を 選択して 送 
信す る 番号を 入力して くだち い （傾 P.66)。 


f 電話帳に プッシュホン 信号を 登録す る 

1 電話帳に 電話番号を 入力 ►度] ( 1 秒な 上)/ 度] ( 1 秒な 
上） 

• 画を] 秒が 上 押す と ポー ブ rp」 巧 入力 ちれます。 

• 画を] 秒が 上 押す と タイマー 「下」 巧 入力 ちれます。 

2 送信す る 番号を 入力 

• 番号を 入力した あと、 画/画を 1 秒が 上 押す と 続けて 番号を 入力 
できます。 


3 電話帳を 登録 


I プッシュホン 信号を 利用して メッ 七ー ジを 送る 

• ポー ブ グイ わ ルは 音声 電話の みに 対応して います。 

1 プッシュ ホ ン 信号を 登録 した 電話帳から 音声 電話を かけ 
る 

• 登録した rp」 が 降の 番号 巧 表示 ちれます。 

2 タイミングを 合わせて® 

• 「P」 が 降の 番号 巧 プッシュホン 信号で 送信 ちれます。 

• 「P」 で 区切った 複数の 番号を 登録して いると きは、® を 押す た ぴじ送 
信 ちれます。 

• 受信側の 機器 じよって は、 信号を 受信で きないと き 巧あります。 


WORLD  CALL 


国際電話を 利用す る 


電 

話 


し 

ビ 

電 

話 


WORLD  CALL は、 ド] 亡の 携帯電話な 5 ご 利用いた だける 国際電話 
サービスです。 

FOMA サービスを ご 契約の お客様は、 ご 契約 時に あわだて WORLD 
CALL ちご 契約いた だいて います (ただし、 不要の お申し 化を された 方 
を 除きます)。 


[通話 方法]  010  ► 国 番号 ► 地域 番号 (巿か 局番） ► 相手 先 電話番号 ► 囚 

•  009130 ►OlO^ 国 番号 ►  i 也 域 番号 (市外 局番） ► 相 ま 先 電話番号 ►区] 
でち なけ 5 れ ます。 

• 上記の 操作 方 ミ 去を、 FOMA 端末の 電話帳に 登録で きます。 

•  i 也 域 番号 (巿外 局番) 巧 「 0 」 で 始まる 場合は、 r  0 」 を 除いて 入力して く 
だち い （イ タリ ア など 一部の 国 ’i 也 域では、 r  0 」 巧 必要な 場合 巧 ありま 
す）。 


• 通話 先は 世界 約 240 ① 国と i 也 域です。 

•  WORLD  CALL ① 料金は 毎月の 携帯電話の 通話料 金と 合わせて ご 請求し、 
たします。 

• 申込 手数料 •月額 使用料は 無料です。 

•  WORLD  CALL を ご 利用 ちれた ときは、 直前の 通話 時間の 概算 巧 FOMA 端 
末の 画面で 確認で きます （傾 P.42 己)。 
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•  WORLD  CALLI こついて は、 取扱説明書 裏面の 「総合 あ 問い合わせ先」 ま 
で お問い合わせ くだち い。 

• ドコ t が 外の 国際電話 サービス 会社を ご 利用 じなる ときは、 各 国際電話 
サービス 会社 じ 直接、 あ 問い合わせ くだち い。 

• 一部 ご 利用で きない 料金 プラン 巧あります。 


海外の 特定 3G 通信事業 者を ご 利用 ① お客様、 または FOMA 端末を ご 利用 
① お客様と 国際 テし ビ 電話 巧 ご 利用いた だけます。 

• 接続 可能な 国 およ ひ' 通信事業 者な どの 情報 じついて は、 『ご 利用 ガイド 
ブック （国際 サービス 編) J] または ドコ t ① r 国際 サービス ホーム ペー 
ジ」 を ご覧く だち し、。 

• 国際 テし ビ 電話の 接続 先の 端末 じより、 FOMA 端末に 表示 ちれる 相手 
側の 画像 巧 乱れた り、 接続で きない 場合 巧 あ ります。 


■ 「+」 を 入力して 国際電話を かける 

日本な 5 国際電話を なける ときに、 電話番号の 先頭に 「+」 を 入力す ると、 自 
動的に 国際電話 アク tz ス 番号 じ 変換して 発信で きます。 

1 待受 画面で 「+」 （面を 1 秒な 上)、 国 番号、 地域 番号 (市外 
局番)、 電話番号を 入力 

• 「+」 を 国際電話 アク t ス 番号に 変換して 付加した 番号 巧 表示 ちれ ま 
す。 

2 囚 (音声 電話)/ 圆 (テレビ電話） 

3  [はい] 

• [元の 番号で 発信] を 選択し た 場合は、 国際電話 ア ク t ス 番号に 変換 
せす、 入力した 番号の ままで 国際電話を なける こと 巧で きます。 

■ 国際電話 アク 七ス香 号/国 香 号を 指定 して 国際電話を かける 
< 国際電話 発信 > 

i 也 域 番号 (巿外 局番)、 相 ま 先 電話番号 のみを 入力し、 国際 プし フィックスで 
設定 した 国際電話 ア ク t ス 番号の 名称 や、 国 番号で 設定 した 国名を 選んで 
国際電話を なける こと 巧で きます。 

1 待受 画面で 地域 番号 (巿か 局番)、 電話番号を 入力 
[発信 オプション] 

2 国際電話 発信 欄を 選ぶ ►  [ON] 


3 国際 プレ フィックス 欄を 選ぶ ►国際電話 アク 七 ス 番号の 
名称を 選ぶ 

4 国 番号 欄を 選ぶ ►国名を 選ぶ 
5 圆 (音声 電話)/ 面 (テレビ電話） ► [はい] 

• 通信事業 者 じよって は、 発信 者 番号 通知 （降 P.62) を随 知す る] じ 設定 
していても、 発信 者 番号 巧 通知 ちれな なったり、 正しく 番号 表示 ちれな 
いこと 巧あります 。この場合、 着信 履歴な 5 電話を なける ことは でき ま 
せん。 


国際 ダイヤル アシス 


国際電話の 設定を する 

国際電話の 各種 設定を します。 

• 国 番号に 登録して いる 国に 電話を なける 方 就 こついて は 屈 =P.74、P.471 
• 国際 プしフ ィッ クスに 登録して いる 番号を 利用して 電話を なける 方 ミ 去に 
つし、 ては 屈 =P.74 

1 ノー マルメ ニ ューで [化 図/ミち 外] ► [巧 外 設定け 陋際ダ 
イヤル アシスト] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [自動 変換 機能] ►各項 目を 設定 ►画} 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 国 番号 変換: 海外で 電話を なける とき じ、 電話番号の 先頭の r  0 」 
を 自動的に 国 番号に 変換して 発信す るかを 設定し ます。 

■ 国際 プし フィック ス 変換: 「+」 を 入力して、 自動的 じ 国際電話 ァ 
ク t ス 番号に 変換す るかを 設定し ます。 

♦ [国 番号] ►国 番号を 選ぶ ►各項 目を 設定 ►圆 
- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 国名 称: 国の 名称を 設定で きます。 

- 全角 8 文字 (半角 16 文字） まで 入力で きます。 

■ 国 番号: 国 番号を 設定で きます。 

• 日 巧まで 入力で きます。 

- 海外な 5 国際電話を なける ときに 利用す る 国 番号は 22 件まで 登録 
できます。 


- 登録した 番号を 自動 変換 巧 象に 設定: 番号に カーソルを 合わせる 

►圆 

- 自動 変換 巧 象に 設定した 場合、 国 番号の 左に [ゾ] 巧 表示 ちれ ま 
す。 

♦ [国際 プレ フイ ツ クス] ► 登録す る 番号を 選ぶ ► 各項 目を 設定 ►圆 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 名称: 国際 プしフ イツ クスの 名称を 設定で きます。 

- 全角 8 文字 (半角 16 文字) まで 入力で きます。 

■ 国際 アク tz ス 番号: 国際電話 アク tz ス 番号を 設定で きます。 

- 10 巧まで 入力で きます。 

- 日本な 5 国際電話を なける とき じ 利用す る 国際 アク t ス 番号は、 

3 件まで 登録で きます。 

- 登録した 番号を 自動 変換 対象に 設定: 番号に カーソルを 合わせる 

►圆 

- 自動 変換 対象に 設定し た 場合、 国際電話 ア ク t ス 番号の 左 I ご 
[ゾ] 巧 表示 ちれます。 


■ 国際 プレ フィックスー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[編集] ►各項 目を 設定 ►画] 

[自動 変換 設定] 

悄齡け [はし、] 

■ 国 香 号 一覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 国 番号 一覧 画面の サブ^ニュー 操作は、 国際 プし フィックス ー覧 画面の 
サブ: ニュー 操作 (屈 = P.7 日） を 参照 してく だち し、。 


発信 詳細 設定 


発信の 詳細に ついて 設定す る 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[発信 詳細 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [サブ アド レス 設定] ► 設定を 選ぶ 

- ISDN 端末に 電話を なける ときに、 サブ アドし スを 使用して 特定の 
端末を 呼 ひ' 化すな ど ラな 設定で きます。 


♦ [プレ フイ ツ クス 設定] ► プレ フイ ツ クス 番号を 入力 ►圆 

- 国際電話 ア ク tz ス 番号 や r 1 86」/r 1 84」 など、 電話番号の 先頭に 付 
ける プしフ イツ クス 番号を 登録で きます。 

-  3 件まで 登録で きます。 電話帳、 リ ダイ わ ル、 着信 履歴な 5 ① 発信 
時に も 付加で きます。 

- 10 巧まで 入力で きます。 

- 登録 ミ さみの 番号を 削除す る 場合は、 入力した 番号を すべて 削除し 
て 画] を 押してく だち い。 

[サブ アドレス 設定] について 

• サブ アドし ス とは、 1 つの ISDN 回線に 接続 ちれた 複数の ISDN 端末を 呼 
ひ' 分ける ためじ 付け 5 れた 番号です。 


I プレ フィ ッ クス 香 号を 付けて 電話を かける 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 ►  @  ► [発信 オプション] 
2 プレ フィックス 欄を 選ぶ ►プレ フィックス 番号を 選ぶ 
3 圆 (音声 電話)/ 面 (テレビ電話） ► [はい] 


電 

話 


し 

ビ 

電 

話 


[サブ アド レスを 指定して 電話を かける 


• 電話番号と サブ アドし スは相 まにあ 問い合わせ くだち い。 

1 待受 画面で 電話番号、 rxj、 サブ アド レスの 順に 入力 

• 電話番号の 先頭に 「)(」 を 入力したり、 n  86」、 r 1 84」、 プしフ イッ クス 
設定で 付加 ちれた 番号の あとじ 「x」 を 入力す ると、 rxjiu 降は 電話 番 
号と みな ちれます。 

• ポーブ 「P」 や タイマー 「下」 を 入力した あとじ 「)(」 を 入力した 場合は、 
「x」 を 含んだ プッシュホン 信号と みなされます。 

2 囚 (音声 電話)/ 歷] (テレビ電話） 
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通話 中 詳細 設定 


通話 中の 詳細に ついて 設定す る 


電 

話 


し 

ビ 

電 

話 


通話 中の 動作 じついて 設定し ます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[通話 中 詳細 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [通話 品質 アラー ム 音] ►アラー ム 音を 選ぶ 

- 通話 巧 途切れ そ ラな ときの アラーム 音を 設定で きます。 

♦ [再 接続 アラー ム 音] ► アラー ム 音を 選ぶ 

- 電波の 状態な どで 通信 巧 途切れた 通話を 自動的に 再 接続 するとき 
① アラーム 音を 設定で きます。 

♦  [ノイズ キャン 七 ラ 設定] ►設定を 選ぶ 

- 音声 電話/テし ビ 電話中に 、周囲の タ イブを 低減したり、 エコーを 
抑えたり 、相手の 声を 強調 したりし て、 通話を 明瞭 じ できます （トリ 
プル くっきり トーク）。 

- 通常は、 [トリプル くっきり トーク] での ご 使用 を あすす め します。 
•通話 中に トリプル くっきり トークを 設定/解除 するとき は 
D3=P.65 

♦ [通話 中ク □ーズ 設定] ►項目を 選ぶ 

- FOMA 端末を 閉じた ときに、 通話を 終 3/ 保留す るな ど ラな 設定で 
きます。 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 切断: 通話を 終 3 します。 

■ 保留: 通話 を 保留し、 保留 音 巧 流れ ま す。 テし ビ 電話の ときは、 相 
まじは テし ビ 電話 画像 選択の 通話 中 保留 画像 (屈 =P.8 の で 設定 
した 画像 巧 送信 ちれます 

■ 通話 継続 (マイ クミ ユート）： 保留 音は 流れません。 テし ビ 電話の 
ときは、 テし ビ 電話 画像 選択 ①代曽 画像 (屈 =P.8 の で 設定し た 画 
像 巧 送信 ちれます。 

♦ [保留 音 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 応答 保留 ガイ ダンス 設定: 応答 保留 ガイ ダンス 設定 じついて は 
煩  P.80 


76 


■ 通話 保留 音: 通話 保留 時に 相手 じ 流す^ □デイ 音を 設定で きま 
す。 

♦ [受話 音量] ►巧） 

•  [Level 1 ] 〜 [Level] 0] じ 調節で きます。 

[通話 品質 アラー ム 音] について 

• 通話 品質 アラーム 音は、 音声 電話の みに 対応して います。 

• 急に 通話 品質 巧 悪く なった ときは、 アラーム 音 巧 鳴 5 すじ 通話 巧 切れ 
てし ま ラ こと 巧あります。 

[再 接続 アラーム 音] について 

• 電波の 状態 じより 再 接続 可能な 時間 は 異なります。 再 接続 ちれ るまで 
①間 (最長 約 1 0 秒 間)、 相手は 無音 状態 じな ります。 また、 この間 も 通話 
料金 巧な なります。 

[ノイズ キャン 七 ラ 設定] について 

• 通話を 明瞭 じする ためじ 音声の 加工 処埋 をし ます。 周囲の タ イブ 状態 
や、 話しな たじより 、音声の 聞こえな た 巧 変わる こと 巧あります。 

• トリプル くっきり トークを 利用す る 場合は、 送話 □をで きる だけ 近づ 
けて お話しく だち い。 

[通話 中 クロー ズ 設定] について 

• [保留] または [通話 継続 (マイク ミュート）] じ 設定して いると き、 再ぴ 
通話 するとき は、 FOMA 端末 を 開きます。 

• イわ ホン マイク （別売) などを 接続して いると きは、 設定 じな なわ 5 す 
FOMA 端末 を 閉じて ち 通話は 継続 ちれます。 

•  FOMA 端末を 閉じた 状態で イわ ホン マイクを 抜く と、 設定 じな なわ 5 す 
ミュート 状態に なります。 再び イわ ホン マイクを 接続す るな、 FOMA 端 
末を 開く と、 通話で きます。 

• 音声 電話中に ビュー ア ポジション じした ときは、 通話 中ク □ーブ 設定 
じがいます。 


八ン ズフリ ー 対応 機器を 利用す る 

FOMA 端末を 力ーナビ などの ハン ブフリ ー巧応 機器と 接続す る ことじ 
より、 A ン ブフリ ー 対応 機器 巧 5 音声 電話の 発着 信な どの 操作が でき 
ます。 

•  Bluetooth 接続 （ワイ わし ス） でも 利用 できます （煩 P.43 の。 

• ハン ブフリ ー 対応 機器の 操作 じついて は、 各 ハン ブフリ ー 対応 機器の 取 
扱 説明書を ご覧く だち い。 


• 着信 時の 画面 表示 や 着信 音な どの 動作、 公共 亡 ー ド （ドライ ブ t ー  ド） 
設定 中の 着信 動作は、 FOMA 端末の 設定 じがいます。 

• ハン ブフ リー 対応 機器な 5 音を 鳴 5 すよう じ 設定して いる 場合、 FOMA 
端末で マナー t ー  ド 設定 中 や 着信 音量を に ilent] じ 設定して いても、 電 
話の 着信 時に ハン ブフリ ー巧 応 機器な 5 着信 音 巧 鳴 ります。 

•  FOMA 端末な 5 音を 鳴 5 すよう じ 設定して いる 場合、 通話 中に FOMA 端 
末を 閉じた ときは 通話 中ク □ーブ 設定 じがいます。 ハン ブ フリー 対応 
機器な 5 音を 鳴 5 すよ ラに 設定して いると きは、 通話 中ク □ーブ 設定 
じな なわ 5 す FOMA 端末を 閉じても 通話は 継続され ます。 

• 伝言 設定 中は、 ハン ブ フリー 対応 機器と 接続 中で ち 伝言 ①設 
定じ がいます。 

•ハン ブフリ ー 対応 機器の 特性 や 仕様に よっては、 FOMA 端末の 一部の 通 
話 操作 巧で きない こと 巧あります。 


電話/テレビ電話を 受ける 

着信は、 着信 音、 着信 ランプ、 バ イブし ータ などで 確認で きます。 

1 電話が かかって くると、 着信 音が 鳴り、 着信 ランプが 点滅 
する 

• 発信 者 番号 巧 通知 ちれた ときは、 電話番号を 表示し ます。 電話帳に 登 
録 ちれて いる 電話番号な 5 ① 着信のと きは、 名前、 会社 名 も あわせて 
表示し ます。 人物画 像 表示 設定を に N] じ 設定して いると きは、 電話 
帳に 設定して いる 画像 も 表示 ちれます。 

• 発信 者 番号 巧 通知 ちれない ときは、 非 通知® 由 巧 表示 ちれます。 


- [非 通知 設定] : 発信 者の 意思 じより 発信 者 番号を 通知し ないで 発 
イミし ドと き 

- [公衆電話]: 公衆電話 などな 5 発信した とき 
- [通知 不可能] : 海外な 5 ① 着信 や 一般 電話な 5 各種 転送 サービス 
を 経由しての 着信な ど、 発信 者 番号を 通知で きない 相手な 5 発信 
したと き （ただし、 経由す る 電話 会社な どじより 発信 者 番号 巧 通知 


ちれる ことち あります）  電 

着信 中の 操作  言 舌 

• 着信 音量の 変更:®  / 

- 着信 音量の 変更は、 その 着信に 限り 有効です。  テ 

• 応答 保留 (屈 =P.80)  し 

• クイック 伝言 (屈 =P.84)  ピ 

•  シ ヨン サイし ント （屈 =P.10 己）  m 

の  話 


• 音声 電話のと きは エニ ー キー アンサーで 電話を 受ける こと 巧で きま 
す （煩 PJ9)。 

• 代替 画像で 応答 (テし ビ 電話）： 画 

3 通話が 終わったら 因 


•サブ ア ドし ス 巧 通知 ちれて きた 場合は、 発信 者 番号の 後ろに [刊と サブ 
アドし ス巧 表示 ちれます。 

• 電話帳 未 登録で リ グイ わ ル じある 電話番号な 5 着信し た 場合は、 着信 
画面で [折り返し 着信] 巧 表示され ます。 

• テし ビ 電話の 場合、 相 ま 側なら 映像 巧 送信 ちれて こない ときには 黒い 
画面 巧 表示 ちれます。 

• マルチ ナンバー 利用 中、 登録して いる マルチ ナンバー じ 着信 巧 あると、 
[着信 中]/ [テし ビ 電話 着信 中] と マルチ ナンバー 名称 巧] 秒 ごとに 表 
术 されます。 
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通話 中に r プ プ…プ プ…」 という 通話 中 着信 音が 聞こえた とき 

• 留守番電話 サービス、 キ わ、 ソチ ホン、 転送 でんわ サービスの いすれ なを ご 
契約いた だいて いると き、 通話 中 着信 設定を r 開始」 I ご 設定し、 通話 中の 着 
信 動作 選択を [通常 着信] じ 設定す ると、 通話 中に 別の 電話 巧な かってき 
たと きじ 「プ プ…プ す-」 という 通話 中 着信 音 巧 聞こえ、 巧の サー ビスを 
利用で きます 借 声 電話中に 別の テし ビ 電話を 着信した とき、 または テし 
ビ 電話中に 別の 電話を 着信した ときは、 キ わ、 ソチ ホンは 利用で きませ 
ん)。 

■ 留守番電話 サービス （屈 =P.4 己 4) 

■ キト、 ソチ ホン （感 P.4 巳 己） 

■ 転送 でんわ サービス （屈 =P.4 己 6) 

■ 音声 電話 着信 中 画面の サブメニュー 操作 

[着信 拒否] 

[留守番電話] 

[起 送 でんわ] 

■ テレビ電話 着信 中 画面の サブメニュー 操作 

•テし ビ 電話 着信 中 画面 ①サ ブ^ニ ュ ー 操作は、 音声 電話 着信 中 画面 ①サ 
ブ: ニュー 操作 (屈 =P.78) を 参照 してく だち し、。 

■ 音声 電話 通話 中 着信 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 音声 電話 着信 中 画面の サブ^ニュー 操作 （屈 =P.78) 
を 参照して くだち し、。 

■ 着信 拒否  ■ 留守番電話  ■ 転送 でんわ 


[通話 切断] 


■ テレビ電話 通話 中 着信 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 音声 電話 着信 中 画面の サブべ ニュー 操作 （屈 =P.78) 
を 参照して くだち い。 

■ 着信 拒否  ■ 留守番電話  ■ 転送 でんわ 


[通話 切断] 
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電話/テ レ ビ 電話を切り 替える 


相手 (発信側) の 操作で 音声 電話な テし ビ 電話を切り 替えます。 

•自分 (着信 側) な 5 切り替える ことは できません (音声 電話 A テし ビ 電話 
切り 营え 対応 機種 で ご 利用 いただけます)。 

• 自分の FOMA 端末の テし ビ 電話 切营 機能 通知 （煩 P.88) を r 開始」 じ 設定 
して おく 必要 巧あります。 


通話 中 に、 巧手が テ レ ビ 電話/音声 電話に 切り 替える 


切替 や 


?禮± 太郎 


090XXXXXXXX 


A 


自分の 画像を 巧手に 表 
示して よろしい でず か 


音声 電話な 5 テし ビ 電話へ 切 り 替える とき 

•切り替え じは、 約 日 秒な なります。 電波 状況 じよって は、 切り替え じ 
時間 巧な なるとき 巧あります。 切り替え 中は、 [しば 5 く お待ちく だ 
ちい] と 表示 ちれ、 音声 ガイ グン ス巧 流れます。 

音声 電話な 5 テし ビ 電話に 切 り 替えた とき 

• 音声 ガイ ダンス 巧 流れた あと、 前記 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選 
択 すると、 力: ラ 映像を 送信し ます。 [いいえ] を 選択す ると 代营 画像 
じに ameraoH 力^ラ オフ] とい ラ 文き を 重む た 映像を 送信し ます。 

テし ビ 電話な 5 音声 電話に 切 り 替えた とき 

• 音声 ガイダンス 巧 流れた あと、 音声 電話 じ 切り替わります 。そのまま 
音声 電話を 始めて くだち い。 

• 保留 中、 パク、 ソ ト 通信 中、 FOMA 端末を 閉じて いると きな どは、 切り替え 
る こと 巧で きません。 


着信 詳細 設定 


着信の 詳細に ついて 設定す る 


着信 時の 動作 じついて 設定し ます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[着信 詳細 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [エニー キー アンサー設定] ►設定を 選ぶ 

- エニ ー キー アンサー 設定を [ON] じ 設定す ると、 囚 に加え、 田〜 
度)、 面!、 画、® で 音声 電話の 通話を 開始す る こと 巧で きます。 

♦ 讨ート 着信 設定け 各項 目を 設定 ►圆 

- ステし オイ わ ホン マイク 01( 別売） を 接続して いると きじ、 ななっ 
てきた 音声 電話 や テし ビ 電話を 自動的に 受ける よ ラ じ 設定で きま 
す。 

- 自動着信 時間 (秒） を r 0 秒」 じ 設定す ると、 着信 音 や バイ ブ しータ 
巧 動作せ すじ 電話を 受けます ので、 ご ミ 主意く だち し、。 

- オート 着信 設定の 着信 時間と 伝言 応答 時間は、 同じ 時間に 設 
定 できません。 

- 留守番電話 サー ビスと オート 着信 設定 を 同時に 設定して いる 場 
合、 留守番電話 サー ビスの 呼 化 秒 数と オート 着信 設定の 着信 時間 
巧 同じと きは、 留守番電話 サービス 巧 優先 ちれる こと 巧あります。 
オート 着信 設定を 優先ち せる ためじは、 留守番電話 サービスの 呼 
化 秒 数より も 着信 時間を 短く 設定し てくだち い (転送 でんわ サー 
ビス じついても 同様です）。 

♦ [呼 出動 作 開始 時間 設定] ► 各項 目を 設定 ►圆 

- 電話帳に 登録 ちれて いない 相手な 5 電話 巧な なって きたと き、 設 
定し た 秒 数 後に 着信 音 巧 鳴る よ ラ じ 設定で きます。 

- ワン 切りな どの 迷惑 電話を 防く' 対策の 1 つです。 

- 呼 化 動作 開始 時間 設定と リ 登録 外 着信 拒否を 同時に 設定す る 
ことは でぎ ません。 

- 伝言 や 留守番電話 サービスを 設定して いると き、 呼 化 動作 開 
始 時間 設定を 優先させる ためじは、 伝言^ 亡 や 留守番電話 サービ 
ス①呼 化 時間より 短く 設定して くだち い。 

♦ [マルチ アク 七 ス中 表示] ►設定を 選ぶ 

- マルチ アク tz ス 中に 優先的 じ 表示す る 通信を 設定で きます。 


[才 ート 着信 設定] について 

• [オート 着信 あり] じ 設定して いても、 ステし オイ わ ホン マイク 01 を 接 
続して いないと きは、 自動的に 電話を 受ける ことは できません。 

• ベ 亡リ 別 着信 拒否な どで 電話を 受けない よ ラ じして いる 相手な 5 ①着 
信じは 応答し ません。 

[呼 出動 作 開始 時間 設定] について 

• 呼 化 動作 開始 時間 設定と 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド） を 同時に 設定し 
たと きは、 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド） 巧 優先 ちれます。 

• 呼 化 動作 開始 時間を 設定した とき、 呼 化 開始 前に 切れた 電話を 着信 履 
歴じ 表示す るな ど ラな も 設定で きます。 

• 才ール □ック 中、 パー ソ ナル データ □ック 中は、 電話帳 登録して いる 相 
手な 5 ① 電話で ち 呼 化 動作 開始 時間 設定 じがって 動作し ます。 

• 呼 化 動作 開始 時間 設定と マナー t ー ドを 同時に 設定した ときは、 設定 
した 時間 巧 経過した あとじ マナー 亡 ー ドの 設定 じがって 動作し ます。 
ただし、 伝言 ① 応答 時間には 着信 音 巧 鳴る までの 時間 も 含まれ ま 
す。 

[マル チア ク七ス 中表 示] について 

• 駿定 なし] じ 設定して いると きは、 あとな 5 発生した 通信を 優先して 
表示し ます。 


受話 音量 調節 


相手の 声の 音量を 調節す る 


電 

話 


し 

ビ 

電 

話 


•  [Level 1 ] 〜 [Level 10] じ 調節で きます。 

• 通話 中 や待受 中に 調節した 音量は、 電源を切ったり、 電池 パックを 取り外 
してち 保持 ちれます。 

• 待受中 ①受話 音量 調節 じついて は 屈 =P.103 

1 通話 中に® 

• 呼 化 中ち 操作で きます。 

• 音量 調節 後、 約 2 秒 経過す ると 通話 画面に 戻ります。 
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発着 信 時の 動作を 設定す る 

発着 信 したと きの 動作 (着信 音、 発着 信 画像、 バ イブし ータ など) を設 
定 します。 


S  1" 音声 電話 発着 信 時の 動作を 設定す る  <  電話 発着 信 設定 > 

/  \  ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ► [発着 信 •通話 設定] ► 

^  [電話 発着 信 設定] 

ビ  2 項目を 選ぶ 

電  ♦ [電話 発信 設定] ►各項 目を 設定 ►画} 

許  - 電話 発信 設定 じついて は 優 P.uo 

♦ [電話 着信 設定] ► 各項 目を 設定 ►画} 

-  2in1 ① 亡ードを [デュアル ド] じ 設定して いると きは、 A ナン 
バー /B ナンバーの 選択 画面 巧 表示 ちれます。 

- 着信 音に 映像と 音声を 含んだ i  t ーシ ヨンを 選択した 場合、 イ 
^ージ 表示は [着 t  — シ ヨン] じなります。 

- 電話 着信 設定 じついて は 屈 =P.102、P.110 
♦ [発着 信 番号 表示 設定] ► 設定を 選ぶ 

- 電話の 発着 信 時、 通話 中に タイトル じ 表示す る 記号を 変更し ます。 


I テ レ ビ 電話 発着 信 時の 動作を 設定す る 

< テ レ ビ 電話 発信 設定/テ レ ビ 電話 着信 設定 > 

\  ノーマル メニューで [電話機 能] ► [テレビ電話 設定] ►[テ 
レ ビ 電話 発信 設定] /  [テ レ ビ 電話 着信 設定] 

•テし ビ 電話 着信 設定の 場合、 2in 1 ① t ー  ドを [デュアル 亡ード] じ設 
定 している ときは、 A ナンバー /B ナンバーの 選択 画面 巧 表示 ちれ ま 
す。 

2 各項 目を 設定 ►歷] 

•テし ビ 電話 発信 設定、 テし ビ 電話 着信 設定 じついて は 傾 P. 1 02、 
P.110 


80 


応答 保留 


すぐに 電話に 出られない ときに 保留に する 

• 応答 保留 中ち、 相手 じ 通話料 金 巧な なります。 

• 留守番電話 サービス や 転送 でんわ サービスを ご 契約 ちれて いると きは、 
留守番電話 サービス t ン ターへの 接続 や 転送先への 転送 巧で きます 
(媛  P.78)。 

\ 着信 中に 因 

• 相手 じは、 応答 保留 ガイダンス 巧 流れます。 

•テし ビ 電話を なけて きた 相 まじは、 テし ビ 電話 画像 選択の 応答 保留 
画像 （保 P.8 ので 設定した 画像 I ご [Respond  and  Hold 応答 保留] とい 
ラ 文字 巧 重なって 表示 ちれます。 

• 応答 保留 中に 日を 押す、 または 相手 巧 電話を切 ると 通話 巧 終 3 しま 
す 道 信 履歴に 記憶され ます)。 

2 電話に 出られる ようになったら 囚 


応答 保留 音を 設定す る 

応答 保留 中に 相手へ 流れる ガイダンスを 設定し ます。 

• 応答 保留 音は、 あ 5 なじめ 巧の ガイダンス 巧 登録 ちれて います。 

■ 内蔵 音: ただいま 電話 じ 化る こと 巧で きません 。そのまま お待ち じな 
るな、 しば 5 く たって な 5 あなけ 直しく だち し、。 

\  ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[通話 中 詳細 設定] ► [保留 音 設定] ► [応答 保留 ガイダンス 
設定] 


2 各項 目を 設定 ►歷） 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 保留 音: 応答 保留 音の 種類を 設定で きます。 

■ガイ グン ス① 編集: 応答 保留 音の 再生、 録音、 削除 巧で きます。 

- 保留 音を [録音 データ] じ 設定した 場合は、 応答 保留 音を 録音し 
てくだ さし、。 

- 内蔵 音は 削除で きません。 


公共 モードを 利用す る 

公共 t ー  ド （ドライブ 亡 ー ド） と 公共 亡 ー ド (電源 OFF) を 利用 でき ま 
す。 

• 留守番電話 サービス X’  T、 転送 でんわ サービス X 1、 番号 通知 お願い サー 
ビス X  2 は、 公共 亡 ー ド じ 優先し て 動作 します。 

XI 呼 化 時間 巧 0 秒が 外での 音声 電話に 巧して は、 公共 亡 ー ドの ガイ 
ダンスの あとじ サービス 巧 動作し ます。 

X  2 相手 巧 電話番号を 通知 している 場合は、 公共 t ー  ド 巧 動作 します。 
• 迷惑 電話 ストップ サービスで 着信 拒否した 相手な 5 ① 電話 じ 巧して は、 
公共 t ー  ドは 動作し ません。 


I 公共 モード （ドライブ モー ド） を 利用す る 

< 公共 モード （ドライブ モー ド） > 

公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド） は、 公共性の 高い 場所での マナー を 重視した 
自動 応答 サービスです。 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド） を 設定す ると、 電話を 
なけて きた 相手に 運転 中ち しくは 通話を 控える 必要の あるよ ラな 場所 (電 
車、 バ义 映画館な ど) じいる ため、 電話に 化 5 れ ない 旨の ガイダンス 巧 流 
れ 、通話を 終 3 します。 

• 公共 亡 ー ド （ドライブ 亡 ー ド） ① 設定/解除は、 待受中 のみでき ます (画面 
じ [圍 外] 巧 表示 ちれて いると きで ち 巧 能です)。 

• 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド) 設定 中で ち、 通常 どおり 電話を なける こと 
巧で きます。 

1 待受 画面で 运 )（1 秒な 上） 

•公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド） 巧 設定 ちれ、 [«] 巧 表示 ちれます。 

• マナー t ー  ドを 同時に 設定して いると きは、 公共 亡 ー ド （ドライブ 
t ー  ド) ① 設定 巧 優先 ちれます。 

公共 亡 ード （ドライブ 亡ード） を 解除す る 

• 待受 画面で 运 K1 秒が 上） 

•公共 亡 ー ド （ドライブ 亡 ー ド） 巧 解除 ちれ、 [«] 巧 消えます。 


■ 公共 モード （ドライブ モー ド） を 設定す ると 

お客様の FOMA 端末に 音声 電話 や テし ビ 電話 巧な なって きて ち、 着信 音は 

鳴 りません。 デ イス プしイ じ ストック アイコン [6] (着信 あり） 巧 表示され、 

着信 履歴に 記憶され ます （煩 P.69) 。 

• 音声 電話を なけて きた 相手 じは、 運転 中ち しくは 携帯電話の 利用を 控え 
なければ な 5 ない 場所 じいる 旨の ガイ グン ス巧 流れ、 通話を 終 3 します。 
テし ビ 電話を なけて き た 相手 じは、 公共 亡 ー ド （ドライブ t ー  ド） ① 映像 
ガイ グン ス巧 流れた あと、 切断 ちれます。 ただし、 電源 巧 入って いないと 
き や 電波 巧 届なない とこ 5 じいる ときは、 公共 t ー  ド （ドライブ 亡 ー ド） 
① ガイダンスは 流れす、 圏外 時と 同じ ガイダンス 巧 流れます。 

•  i  ド^-ル、 SMS やべ、 ソ tz- ジ 'R/F は、 着信 バ イブしー タを 設定し 

て も 振動 しません。 また、 着信 音 も 鳴りません 巧 自動的 じち 信し 着信の 
マーク 巧 表示 ちれます。 エリ ア^ールの 専用 警報音 （ブザー 音） •バイ ブ 
しー タ •着信 ランプ じついて は、 マナー/ 公共 亡ード 時 設定 （媛 P.174) 

で 設定で きます。 

• データ通信を 着信した とき も 着信 バ イブし ータ •着信 音 •着信 ランプは 動 
作し ません。 

• 化國 ’GPS 機能の 位置 情報の 提供を 要求 ちれた とき、 サービス ごとの 利用 
設定で、 位置 提供を [許可] じ 設定して いる 場合、 位置 提供の 確認 画面の あ 
と、 GPS 測 位 画面 巧 表示 ちれて GPS 測 位 後 位置 提供 ちれます 巧、 位置 提 
供/許可 音、 位置 提供/毎回 確認 音、 パイ ブ しータ 、着信 ラン プは 動作し 
ません。 また、 サービス ごとの 利用 設定で、 位置 提供を [毎回 確認] じ 設定 
している 場合、 位置 情報は 提供 ちれません。 

• 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド) 設定 中に アラーム 時刻に なっても、 ア 
ラーム 音は 鳴 5 す、 着信 ランプ や バ イブし ータも 動作し ません。 また、 
サブ デ イス プしイ ち 点な しません。 

•公共 亡 ー ド （ドライブ 亡 ー ド) 設定 中に、 緊急 通報 番号 （ 1 1 0 番、 1 1 9 番、 

] 1 8 番) へ ダイ わ ルす ると、 発信 後に 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド) ①設 
定は 解除 ちれます。 


I 公共 モード （電源 OFF) を 利用す る 

< 公共 モード （電源 OFF)  > 

公共 亡ード 馆源 OFF) は、 公共性の 高い 場所での マナーを 重視した 自動 応 
P  答サー ビスです。 公共 ド 履 源 OFF) を 設定す ると、 電源を OFF じして い 

^  る 場合の 着信 時 じ、 電話を なけて きた 相手に 電源を切る 必要 巧 ある 場所 (病 

男*  院 、飛 斤 機、 電車の 優先席 付近な ど) じいる ため、 電話に 化 5 れ ない 旨の ガイ 

グン ス巧 流れ、 通話を 終 3 します。 

テ  1 待 受 画面で 画 画面 国 面の ►区） 

し  • 公共 t ー  ド (電源 OFF) 巧 設定 ちれます (待受 画面 上の 変化は ありま 

ピ  せん)。 

胃  • 公共 ド馆源 OFF) 設定 後、 電源を切った 際の 着信 時に、 携帯電話 

き 壬  ① 電源を切る 必要 巧 ある 場所 じいる 旨の ガイ グン ス巧 流れます。 

°  公共 亡ー ド (電源 OFF) を 解除す る 

• 待受 画面で 运} 度] 置) 度] 置) 面] ►に） 

- 公共 亡 ー ド (電源 OFF) 巧 解除 ちれます。 

公共 亡 ー ド (電源 OFF) ① 設定を 確認す る 
• 待受 画面で 画 国 面 国 面画 ►の 
- 現在の 設定 状況を 確認で きます。 

■ 公共 モード （電源 OFF) を 設定す ると 

公共 ド馆源 OFF) を 解除す るまで 設定は 継続され ます。 電源を ON じす 
る だけでは 設定は 解除 ちれません。 サービスエリア 外 または 電波 巧 届な な 
いところ じいる とき も、 公共 t ー  ド （電源 OFF) ガイ グン ス巧 流れます。 電話 
をな けて きた 相 まじは 電源を切る 必要 巧 ある 場所 じいる 旨の ガイダンス 巧 
流れ、 通話を 終 3 します。 


不在 着信 


不在 着信を 確認す る 


ななって きた 電話に 化 5 れ ななった ときは、 ストック アイコン [tl] (着 
信 あ U) と 着信 件数が 表示され ます (不在 着信 表示)。 

•サブ デ イス プしイ じ は 相手の 名 前 や 会社 名 巧 表示 ちれます。 
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1 待受 画面で® 

•  ©(互！） を 押しても、 着信 履歴を 確認で きます。 

2 ストック アイコン [B] (着信 あり） を 選ぶ 

• 着信 履歴 一覧 画面 巧 表示 ちれます。 不在 着信 じは [日を] 巧 表示 ちれ ま 
す。 

• 着信 履歴と 同様の 操作で、 詳細を 確認 したりで きます。 

• 不在 着信を 確認す るな、 ストック アイコン じ カーソルを 合わせて 画 
を] 秒な 上 押す と、 ストック アイコンの 表示 巧 消えます。 


伝言 メモ/テレビ電話 伝言 メモ 


電話に 出 られ ない とき に 用件を 録音/ 録 
画する 

伝言 亡を 設定して おくと、 電話に 化 5 れ ない ときに FOMA 端末が 応 
答して 伝言を 預かる ことができます。 音声 電話が ななって きたと き 
は、 音声 ガイ グン スを流 して 相手の 用件を 録音 します。 テし ビ 電話が 
ななって きたと きは、 応答 画像で 応 巧して 相手の 画像と 音声を 録画し 
ます。 

• 伝言べ t は FOMA 端末の 電源 巧 切れて いたり、 電波の 届なない 場所 じし、 
ると きじは 利用で きません。 斗、 ソト ワーク サービスの 留守番電話 サービ 
スを あわせて ご 利用に なると 便利です。 

• 音声 電話 伝言 は テし ビ 電話 伝言 と 合わせて 4 件 （ 1 件 あたり 約 
30 秒） まで 録音/録画で きます。 通話 中音 声/動画べ 亡 や待受 中音 声^ 
t ① 件数は 含みません。 

•  2in1 利用 時は、 A ナンパ'- と B ナンバーの 音声 電話 伝言^ 亡、 テし ビ 電話 
伝言 を 合わせて 4 件まで 録音/録画で きます。 


•  FOMA 端末の 故障 • 修理 やその 他 取り扱し M こよつ て 録音/録画 内容 巧 消 
失する とき 巧あります。 当社と しては、 責任を 負いな むます ので、 万 巧 
一に 備え、 音声 電話 伝言^ 亡、 テし ビ 電話 伝言 ^ t ① 内容は、 ベ t など 
じ 控えを あ 取 りく ださる よ ラ あ 願し ^ します。 


伝言 メモ/テ レ ビ 電話 伝言 メ モを 設定す る 

< 伝言 メモ 設定 > 


• 応答 ガイダンスは、 あ 5 なじめ 巧の ガイダンス 巧 登録 ちれて います。 

■ 内蔵 音: ただいま 電話 じ 化る こと 巧で きません。 ピー、 ソ とい ラ 発信音 
① あとじ、 お 名前と ご用 件を お話しく だち し、。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [電話機 能] ►[伝言 メモ/音声 メモ] 
► [伝言 メモ 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ に川 

- 伝言 巧 設定 ちれ、 デ イス プしイ じ [困] 巧 表示 ちれます。 

♦  l：OFF] 

- 伝言 を 解除で きます。 

♦ [応答 時間の 変更] ►応答 時間を 入力 

- 着信 音を 鳴 5 ちすじ、 伝言 巧 応答す るよ ラ じする とき： ro 秒」 
じ 設定 

- オート 着信 設定と 同じ 時間には 設定で きません。 

- 留守番電話 サービス や 転送 でんわ サービスを 伝言べ t と 同時に 設 
定 している ときは、 留守番電話 サービス や 転送 でんわ サービスの 
呼 化 時間の 設定 じより、 優先順位 巧 異なります。 伝言 を 優先ち 
せる ためじは、 留守番電話 サービス や 乾 送 でんわ サービスの 呼 化 
時間よりも 伝言 ① 応答 時間を 短く 設定して くだち い。 

♦ [伝言 メモ ガイダンスの 設定] ►各項 目を 設定 ►画] 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 伝言 応答 ガイ グン ス: 応答 ガイ グン ス① 種類を 設定で きま 
す。 

■ガイ ダンスの 編集: 応答 ガイ ダンスの 再生、 録音、 削除 巧で きま 
す。 

- 伝言^ 亡 応答 ガイ ダンスを [録音 データ] I ご 設定し た 場合は、 
応答 ガイ グン スを 録音して くだち し、。 


- 応答 ガイダンスは] 件 あたり 約 10 秒まで 録音で きます。 
- 内蔵 音は 削除で きません。 


• 音声 電話 伝言^ 亡と テし ビ 電話 伝言べ 亡 巧 合わせて 4 件 録音/録画ち 
れ ると、 [顧] 巧 表示 ちれ、 それが 降、 音声 電話 や テし ビ 電話 巧な なって 
きても 伝言べ 亡で 応答し ません。 不要な 用件を 削除す ると、 伝言^ 亡 巧 
再び 有効 じなります。 

• 留守番電話 サービスを 利用す ると、 ] 件 あたり 最長 約 3 分 間、 それぞれ 
20 件まで 録音/録画で きます。 設定して いると きは、 音声 電話 伝言 
と テし ビ 電話 伝言^ 亡 巧 合わせて 4 件 録音/録画 ちれて いても 留守番 
電話 サービス t ン ターで 用件を あ 預かりし ます。 


[伝言 メ モ / テ レ ビ 電話 伝言 メ モを 設定した ときは 


1 電話が かかって くると、 応答 時間の あと に 伝言 メモが 応答 
する 

. 応答 中の 画面 巧 表示 ちれます。 音声 電話のと き、 相手には 音声 ガイタ'' 
ンス巧 流れます。 テし ビ 電話のと き、 相 まじは 応答^、 ソ t ー ジ巧流 
れ 、テし ビ 電話 画像 選択の 伝言べ 亡 画像 (煩 P.8 の で 設定した 画像 巧 
送信 ちれます。 

• 伝言^ 亡 応答 中、 録音/録画 中に 囚で 電話に 化る こと 巧で きます。 

2 巧手の 用件を 録音/録画 する 

• 録音/録画を 開始 するとき じ、 相 まじ r ピー」 と 発信音 巧 流れます。 

• インジ' クー タ 、時間は 目安です。 

• 録音/録画 中は、 受話 □な 5 相手の 声は 聞こえません。 テし ビ 電話 伝 
言^ 亡のと きは、 相手の 画像 も 表示 ちれません。 


電 

話 


し 

ビ 

電 

話 
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• 伝言べ 亡 巧 約 3 秒が 下のと き、 録音/録画 ちれない こと 巧あります。 

•テし ビ電 伝言べ t ① 応答 中 また は 録画 中、 相 まじ は テし ビ 電言兰 画像 
選択の 伝言 画像で 設定した 画像 じ [Preparing  to  record 伝言べ t 
録画 準備中] または [Recording 伝言べ t 録画 中] とい ラ 文字 巧 重なって 
表示 ちれます。 

• 伝言^ 亡 録音/録画 中は 別の 電話 巧な なって きても 受ける こと 巧で き 
ません。 相 まじは 話中 音 巧 流れます。 

• 公共 亡 ー ド （ドライブ 亡 ー ド） を 設定して いると きは、 伝言 は 動作 
しません。 

• 巧の 場合は 伝言べ t を 録音/録画で きません。 

■ オール □ック 中 
■ あまなせ □ック 中 
■ パーソナル デー タ □ツク 中 
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着信 中の 電話に 出られない ときに 用件を 
録音/録画 する 

音声 電話 や テし ビ 電話が 巧 巧 ってき たと きじ、 伝言^ 亡を 設定して い 
ない ときち、 その 着信に 限り 用件を 録音/録画で きます。 

1 着信 中に 面 （1 巧な 上)/ DO 秒な 上） 

• 伝言べ 甘 こついて は 煩 P.82 

• 巧の 場合は 伝言べ 亡を 録音/録画で きません。 

■ オール □ック 中 
■ あまなせ □ック 中 
■ パー ソ ナル デー タ □ック 中 


伝言 メモ ー覧/音声 メモ ー覧 


伝言 ィ モ •音声 ィ モを 再生/削除 する 

伝言 亡の 用件、 音声^ 亡の 内容を 再生/削除 します。 

• 発着 信 履歴 表示 設定 を [OFF] じ 設定して いると きは、 伝言 ^ t は 再生で 
ぎません。 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ►[伝言 
メモ/音声 メモ] ► [伝言 メモ ー覧]/ 

[音声 メモ ー覧] 

• 待受 画面で 面 （ 1 秒が 上） ► [伝言べ t 一覧]/ 

[音声べ t 一覧] でち 操作で きます。 

ベ t リスト 画面 


ストック アイコン [因] (伝言^ 亡） が 表示され ている とき 
• 待受 画面で®  ►ストック アイコン [因] (伝言べ t) を 選/ ぷ 
^ 亡の 種類 
圈 ： 音声 電話 伝言 
m  : 再生 済み 音声 電話 伝言べ t 
段 ： テし ビ 電話 伝言 
m  : 再生 ミ さみ テし ビ 電話 伝言^ 亡 
み ：通 話中 音声べ t 


表示な し: 待受 中音 声べ t 

•  2in1 ① t ー  ド 巧 [デュアル t ー  ド] のとき、 B ナンバーで 発着 信した 伝 
言^ 亡/ 音声^ こは [国] 巧 表示 ちれます。 

• 選択して いる 伝言べ t/ 音声べ t 巧 国際電話 発着 信 時の 伝言べ t/ 
音声 のとき、 [靖] 巧 表示され ます。 海外な どで 日時 巧 時差 補正ち 
れた ときには [S] 巧 表示 ちれます。 

2  メモを 選ぶ 

• ハン ブ フリーの 設定/解除： 囚 
• 再生を 途中で 止める：® 

• 音量 調節:® 

•伝言 ^  t  •音声 ^ 亡 ① 再生 中に 着信 やア ラーム 巧 動作し た 場合 や 他 
① 機能を 起動し た 場合は、 再生 巧 止ま ります。 アラー ムや 他の 機能を 
終 3 したと き じ 再生 停止 確認 画面 巧 表示 ちれます。 


インジク 


音声 電話 
伝言 ① 場合 

3  [いいえ] 

•  ^ 亡を 削除 するとき： [はし、] 

• シークし、 ソ ト 属性を 設定した 電話帳 や グループの 伝言 •音声 

は、 シークし、 ソ ト亡ー ド 巧 [OF 鬥 で 電話帳の プライバシー 設定の 発着 信 
履歴に 表示を [しない] じ 設定して いると、 リスト 画面に 表示 ちれ 
ません。 電話帳の プライバシー設定の 発着 信 履歴に 表示を [する] じ設 
定 している と、 電話番号 のみ 巧 表示 ちれます。 


■  メモリ スト 画面の サブ メニ ュー 操作 

[再生] 

悄 y 除] 

► [1 件 削除け [はし、] 

^ ► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

[発信 オプション]  屈 =P.67 

[電話帳 新規 登録] ► 電話帳に 登録 
[電話帳 更新 登録] ► 電話帳に 登録 

[削除] について 

• 全 件 削除を 斤 ラと、 シークし、 ソ ト 属性を 設定した 電話帳 や グループの 
伝言べ t  •音声 ちす ベて 削除 ちれます。 


キャラ 電を 利用す る 

• キ ゎラ電 じついて は 屈 =P.361 

I テ レ ビ 電話中に キャ ラ電を 切り 替える 

< キャラ 電 切替 > 

1 代替 画像で キャラ 電を 送信 中に 画) ►[代替 画像] ►[キャ 
ラ電 設定] ►[キャラ 電 切替] 

2 キャラ 電に 力ーソルを 合わせる ►圆 

I 全体 アクションと パー ツ アクションを 切り替える 

< アクション 切替 > 

1 代替 画像で キャラ 電を 送信 中に [代替 画像] ►[キャ 
ラ電 設定] ► [アクション 切替] 

• 面 （1 秒が 上） でも 操作で きます。 

• 全体 アクション 亡 ー ドと パー、 ソ アクション 亡ー ド 巧 交 豆に 切り替わ 
ります。 
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I キヤ ラ電に アクション をさせる  <  ァクションー 覧> 

• アクションー 覧を 表示せ すじ、 アクションの 番号 (圧!〜 画、 画） を 押し 
て アクション をち せる ことち できます。 

• サブ: ニュー でに TMF 送信] を 選択した 場合は、 グイ わ ルボ タンで プッ 
シュ ホン 信号 巧 送 化 ちれる ため、 キゎ ラ電① ボタン 操作 巧で きません。 
• パーツ アクションの 中には、 別の アクションと 組み合わせて 実行で きる 
ちの 巧あります。 

• キ ゎラ電 じよって は、 アクション しない もの や 操作し なくても アク ショ 
ンを巧 ラ もの もあります。 

1 代替 画像で キャラ 電を 送信 中に 
[代替 画像け [キャラ 電 設定け [アク 
ショ ン ー覧] 

• 面で ち 操作で きます。 

2 アクションを 選ぶ 

• アクションの 中止： 面 

• 詳細の 表示: アクション じ 力ー ソルを 合わせる ►画 g 


クシ ヨン ー 寮 

ラなず く  I 
笑 ラ 
怒る 

驚く 

値む 


テレビ電話で 送信す る 映像に ついて 設定 
する 

テし ビ 電話で 送信す る 画像 じついて 設定で きます。 

•データ BOX ① マイ ピ クチ わじ 保を ちれて いる JPEG 画像 また は GIF 画像 
で、 rOCI  F：176X1 44」 が 下の サイ ブ① 静止画 を 利用で きます。 ただし、 
GIF アニ^ー シヨ ンは 利用で きません。 

•  FOMA 端末 外への 出力 巧 禁止され ている 静止画は 利用で きません。 ただし、 
FOMA 端末で 撮景 ミした 静止画は ファイル 制限に 関係な く 利用で きます。 


I テ レ ビ 電話中に 送信す る 画像を 切り 替える 

< 代替 画像 > 

テし ビ 電話中 じ、 相 まじ 送信す る 画像を 変更で きます。 

• 設定した 画像は、 テし ビ 電話を 終 3 すると 解除 ちれます。 
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1 テレビ 電話中に 画) ►[代替 画像] 

• テし ビ 電話中に 画を 押す と 代替 画像と 自画像を 切り 营 える こと 巧 
できます。 

2 送信す る 画像を 選ぶ 

♦ [キャラ 電 設定け [キャラ 電切創 ►キャラ 電に 力ーソルを 合わせる 

►圆 

♦ [カメラ オフ 画像] 

- テし ビ 電話 画像 選択の 代替 画像 (屈 =P.8 の で 設定した 画像に 
に amera  〇け 力^ラ オフ] という 文字 巧 重なって 表示され ます。 

♦ [静止画け 静止画に 力ーソルを 合わせる ►圆 

•  microSD 力ード 内の 静止画は 直接 利用で きません。 あ 5 なじめ FOMA 端 
末に コピーして ご 利用く だち い。 


I テ レ ビ 電話中に カ メラ 映像の ズームを 調整す る 


1 カメラ 映像を 送信 中に @ 

•ベイン カ^ラは 8 段階、 サ ブカ ^ ラは 2 段階の ブーム 巧 設定で きます。 

I テレビ 電話中に メイン カメラと サブ カメラを 切り 替 

又る <メ インカ メラへ 切替/サブ カメラへ 切替 > 

1 カメラ 映像を 送信 中に [ メイン カメラへ 切替]/ [サ 
ブ カメラへ 切替] 

• 面を 押してち 切り 营 える こと 巧で きます。 

• テし ビ 電話を 終 3 すると、 サブ カべ ラに 戻ります。 

• ベイン カ^ラと サブ カべ ラを 切り替え ると、 力べ ラ 映像の ブーム 倍率 
は 標準 (約 1 倍) じなります。 

• 電池 残 量 巧みない とき やべ インカべ ラ 周辺の 温度 巧 高い ときは ベイン 
力べ ラを 利用で きません。^ インカ^ ラ 使用 中は、^ インカべ ラヴ 使用 
でき なくなり、 代替 画像に 切り 替わ ります。 サブ カべ ラ 使用 中は、 ベイ 
ン カべ ラに 切り替える こと 巧で きません。 


I テレビ 電話中に カメラ 映像の 明るさを 調整す る 

< 明るさ > 

1 カメラ 映像を 送信 中に カメラ 調整] ►[明るさ] 

2 設定を 選ぶ 

I テ レ ビ 電話中に 利用す る 画像に ついて 設定す る 

< テレビ電話 画像 選択 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ► [テレビ電話 設定] ►[テ 
レビ 電話 画像 選が] 

2 項目を 選ぶ 
3 各項 目を 設定 ►歷] 

[代替 画像] について 

• 代替 画像は 巧の 優先順位で 送信 ちれます。 


優先順位(高^低） 

画像 

電話帳の テし ビ電話代替画像^テ し ビ 電話 画像 選択の 代替 画像 

I テ レ ビ 電話中の 受信/送信 画質を 設定す る 

< 画像 品質 設定 > 

受信/送信 画質 じついて、 動きを 優先す るな、 画質を 優先す るかを 設定で き 
ます。 

1 テレビ 電話中に 画) ►[画像 品質 設定] 

2 項目を 選ぶ 
3 画質を 選ぶ 

• 設定で きる 画質は 巧のと おりです。 

■ 標準: 撮影 対象の 動きと 形 や 色の バランス 巧 とれた 画質です。 

■ 動き 優先: 撮影 対象の 動きを 優先した 画質です。 

■ 画質 優先: 撮影 対象の 形 やを などを 優先した 画質です。 


• テし ビ 電話中の 送信 側と 受信側の 画質 設定は 異なります。 
• その 通話に 限り 有効です。 


ビ 電話 動作 設定 


テ レ ビ 電話中の 動作を 設定す る 


テし ビ 電話 画面 設定 


両方  相手 画像  自画像 

子画面 表示 


相手 画像  自画像 


1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [テレビ電話 設定] ►[テ 
レビ 電話 動作 設定] 

2 各項 目を 設定 ►歷] 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 音声 自動 再発 信: テし ビ 電話を なけた ときに 接続で きな なった 場 
合、 自動的に 音声 電話に 切り替えて 再発 信す るな ど ラな を 設定し 
ます。 
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■ テし ビ 電話 画面 設定: 表示す る 画像を 設定し ます。 

■ 子画面 表示: 子画面 じ 表示す る 画像を 設定し ます。 

■ 画面 サイ ブ 設定: 親画面 ①サ イブを 設定し ます。 

■ 受信 画質 設定: 受信す る 画像の 画質を 設定し ます。 

■ 明るち 調整: テし ビ 電話中の 明るち を 設定し ます。 

■  ノ  \ン ブフリ ー 設定: テし ビ 電話 開始 時に 自動的に ハン ブ フリー じ 
切り 营 えるな ど ラな を 設定し ます。 

•  ISDN ① 同期 64K ①ア ク t ス ポイント、 3G-324M  (屈 =P.64) じ 対応 してい 
ない に DN ① テし ビ 電話な ど (20 1 0 年 1 0 月 現在) や 間違い 電話を なけた 
ときな どは、 音声 自動 再発 信を 巧わない こと 巧あります。 また、 通信 料 
金 巧 発生す る こと もあります ので、 ご ミ 主意く だち い。 

• テし ビ 電話 通信 巧 開始され た 場合、 音声 自動 再発 信は 斤い ません。 

• 音声 電話で 再発 信 したと きは、 音声 電話 通話料 じなります。 

• 通話 中に ハン ブ フリーに 切り替える ときは 風 P.68 


レビ 電話 切替 機能 通知 


電話と テ レ ビ 電話の 切り 替え について 設 
定 する 

相ず I こ 自分の FOMA 端末が 音声 電話と テし ビ 電話の 切り替えが 可能 巧 
ど ラヴを 通知す る 設定です。 

•テし ビ 電話 切替 機能 通知を 「停止」 じ 設定す ると、 相 まな 5 切り替える こ 
とはで きません。 

• 音声 電話中、 テし ビ 電話中、 およ ぴ 圏外 時に テし ビ 電話 切替 機能 通知を 変 
更 する ことは できません。 


1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ► [テレビ電話 設定] ►[テ 
レビ 電話 切替 機能 通知] 

2 項目を 選ぶ ►[はい] KOK] 
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卜 通信 中 着信 設定 


i モー ド 中に テレビ電話が かかって きた 
ときの 応答 方法を 設定す る 

• ソフト ウエ ア 更新 中、 パタ ーン データ 更新 中、 パク、 ソト 通信を 利用した 
データ通信 中に テし ビ 電話 巧な なって きたと きは、 着信 拒否 ちれます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [テレビ電話 設定] ►レ X 
ケッ ト 通信 中 着信 設定] 

2 応答 方法を 選ぶ 

• 設定で きる 応答 方を は 巧のと ありです。 

■ テし ビ 電話 優先: ななって きた テし ビ 電話に 化る こと 巧で きます。 
•[テし ビ 電話 優先] じ 設定して いても、 テし ビ 電話 じ 化ない と パ 
クッ ト 通信は 継続 ちれます (テし ビ 電話 じ 化る と、 パク、 ソ ト 通信 
は 切断 ちれます)。 

■ パク、 ソト 通信 優先: テし ビ 電話 着信を 拒否し ます。 

■ 留守番電話 ： 自動的 じ 留守番電話 サー ビス じ 接続 します。 

■ 転送 でんわ： 自動的 じ 乾 送 でんわ サービス じ 接続し ます。 

• [留守番電話] や [転送 でんわ] じ 設定す る じは、 留守番電話 サ ー ビス 
や 転送 でんわ サービスの お申し込み 巧 化 要です。 なお、 未 契約のと き 
は、 [留守番電話] や [乾 送 でんわ] じ 設定しても [パク、 ソ ト 通信 優先] 
となります。 


電話帳 


FOMA 端末で 使用 できる 電話帳 . 

. 90 

電話帳に 登録す る....  < 電話帳 登録/ UIM 力ー ド (FOMA 力ー ド) 操作 >90 

グループを 設定す る . 

. 92 

電話帳な 5 電話を なける . 

. < 電話帳 検索  >93 

電話帳を 修正す る . 

. く 編集  >98 

電話帳を 削除す る . 

. < 電話帳 削除  >99 

電話帳に シークし、 ソト 属性を 設定す る... 

..< シークし、 ソト 属性 設定  >99 

みない ボタ ン 操作 で 電話 発信 や^ ー  ル 送信を する 

. < クイック ダイ わ ル/クイックべー ル >100 

読みを 簡単に 入力して 電話帳を 検索す る. 

...< クイック 電話帳 検索  >100 
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FOMA 端末で 使用で きる 電話帳 


FOMA 端末 電話帳と ド〕 tUlM 力ード 電話帳の 両方を 使用で きます。 
FOMA 端末 電話帳と ド〕 tUlM 力ー ド 電話帳の それぞれ じ、 名前、 電話 
番号、 -ル アドし ス などを 登録で きます。 


P  I FOMA 端末 電話帳と ド コモ UIM カー ド 電話帳に ついて 

お客様 ①ドコ tUlM カードを 他の FOMA 端末に tz、 ソト しても、 ドコ tUlM 
力ード 電話帳の デー タを 利用で きます。 複数の FOMA 端末で 電話帳を 共用 
したい 場合は、 ドコ tUlM カード 電話帳に 登録して おくと 便利です。 


■ 電話帳 登録 件数 


電話帳 

登録 件数 

FOMA 端末 電話帳 

2000 件 

ドコ tUlM カード 電話帳 

日 0 件 

電話帳 登録/ UIM 力ード （FOMA 力ー ド） 操作 


電話帳に 登録す る 

FOMA 端末 電話帳 または ドコ tUlM カー ド 電話帳に 登録し ます。 

• ] 件の 電話帳に 登録で きる 内容は 巧のと おりです。 

■  FOMA 端末 電話帳 : ^ t リ 番号、 名前、 フリ ガナ、 画像 • 動画、 ブルー プ、 
電話番号、 ベール アドし ス 、誕生日、 テキスト ^亡、 郵便番号/住所、 位 
置 情報、 会社 名、 所属、 お 職名、 URL 
- 電話番号、^ ー ル アドし スは日 件まで 登録で きます。 

■ド コ t  UIM 力ー ド 電話帳: 名前、 フリ ガナ 、グループ、 電話番号、: —ル 
アドし ス 


1 ノ- マルメ こ ュ-で 幅 話 機 制 K 電話帳] K 電話帳 登 
録] /[UIM カード （FOMA カー ド) 操作] 

• 待受 画面で®  (1 秒が 上） でち 表示で きます。 

- 登録 先は FOMA 端末 電話帳 じなります。 

2 各項 目を 設定 ►壓] 
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• 名前 だけで も 登録で きます。 名前 だけ 入力す ると、 登録す る 項目は 自 
由 じ 選/ ぷ こと 巧で きます。 登録した あとで、 修正す る こと もで きま 
す。 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■  ^たリ 番号:^ 亡 リ 番号を 入力し ます。 

-  0010-1 999 一 0000 〜 0009 ① 順で 未 登録番号 巧 入力 ちれます。 

-  4 巧の 000 〜 1999) で 入力で きます。 

■ 名前: 名前を 入力し ます。 

- 全角 16 文字 (半角 32 文字） まで 入力で きます。 

- ドコ t UIM カー ド 電話帳では、 全角 1 0 文字 (半角 2 1 文字) ま で 入 
力で きます。 

■ フ リガ ナ：フ リガ ナを 入力し ます。 

- 半角 32 文字まで 入力で きます。 

- ドコ t UIM カー ド 電話帳では、 全角 1 2 文字 (半角 英数字の みは 2 己 
文字） まで 入力で きます。 

- 名前を 入力す ると 自動的に 入力 ちれます。 条件 じより フ リガ ナ 
じ 反映 ちれない こと 巧あります。 

■ 画像 • 動画: 発信 時 や 電話帳 確認 時に 表示す る データを 登録し ま 
す。 

- 画像 登録 後は、 極) を 押す と 画像を 表示で きます。 

■ グループ： グループ じ 分けて 登録で きます。 

- グループ 設定して いない 電話帳は [グループ なし] じ グループ 分 
けちれます。 

- グループ 設定 じついて は 煩 P.92 
■ 電話番号: 電話番号を 登録で きます。 FOMA 端末 電話帳では、 電話 
番号を 3日 種類の アイコンで 分類で きます。 

-  26 巧まで 入力で きます。 巿外 局番な 5 入力して くだち い。 

- 電話番号 じ は rp」、 口」、 r +」、 r #」、「*」 も 入力で きます 巧、 正し 
く 発信で きないと き 巧あります。 ドコ tUlM カード 電話帳では、 
「T」 は 入力で きます 巧、 保を できません。 

■  ^ ー ル アドし ス： ベール アドし スを 登録で きます。 FOMA 端末 電話 
帳では、^ ー  ル アドし スを 24 種類の アイコン で 分類で きます。 

- 半角 英数字、 一部の 記号を 半角 50 文字 ま で 入力で きます。 

■ 誕生日： 誕生日を 登録で きます。 

- 18 日 0 年 1 月 1 日〜 20 日 0 年 12 月 31 日まで 入力で きます。 

- 登録した 誕生日 データは、 スク ジュール じ 表示 ちれます 
(屈 =P.414)。 


■ テキストべ t: テキストべ 亡を 登録で きます。 

- 全角 100 文字 (半角 200 文字) まで 入力で きます。 

■ 郵便番号/住所: 郵便番号と 住所を 登録で きます。 

- 住所は 全角 1 00 文字 (半角 200 文字) ま で 入力で きます。 

■ 位置 情報: 位置 情報 (緯度、 経度、 測 i 也 系、 測 位しべ ル） を 登録で きま 
す。 

■ 会社 名: 会社を 登録で きます。 

- 全角 日〇 文字 (半角 100 文字) まで 入力で きます。 

■ 所属: 所属を 登録で きます。 

- 全角 日〇 文字 (半角 100 文字) まで 入力で きます。 

■ 役職 名: 役職を 登録で きます。 

- 全角 日 0 文字 (半角 100 文字) まで 入力で きます。 

■  URL:URL を 登録で きます。 

- 半角 2 日 6 文字まで 入力で きます。 

•  2inl 利用 中は、 利用 中の 亡ード じよ って 電話帳 2in 1 設定 巧 [A]  /  [B] 
じ 設定 ちれます。 2in1 ① t ー  ド 巧 [デュアル t ー  ド] のとき は、 電話帳 
2in 1 設定 画面 巧 表示 ちれます。 電話帳 2in 1 設定を 設定して くだち い。 

• 電話帳 じ 同 じ 電話番号 や^ ー  ル アドし スを 重複して 登録し た 場合、 先 
じ 登録した 方の 名前 巧 表示 ちれます。 


Ifoma 端末 電話帳と ド コモ 川 M カー ド 電話帳の 間で 

I コピー する 

• 一部 利用で きない 文字 巧 スペース じ 変換 ちれる こと 巧あります。 

• 同じ グループ 名 巧 あるときは 、そのまま 登録され ます。 同じ グループ 名 巧 
ない ときは、 [ブルー プ なし] となります。 全角 半角は 別の 文字と して 扱わ 
れ ます。 

FOMA 端末 ー ド〕 亡 UIM 力ードへ〕 ピー したと き 

• 名前は 全角 10 文字 (半角 21 文字） を 超えた 文字は 破棄 ちれます。 

• フ リガ ナを 半角 カタ カナで 登録して いる 場合は、 全角 カタ カナで コピー 
ちれ、 半角 カタ カナが 外の 文字は、 そのまま コピー ちれます。 全角 12 文字 
(半角 25 文字） を 超えた 文字は 破棄 ちれます。 

• 電話番号 じ タイマー 「下」 巧 入力 ちれて いる 場合は、 タイマー 「T」 巧 削除ち 
れ ます。 


ドコ t UIM 力ー ドー FOMA 端末へ コピー したと き 

• フ リガ ナは 半角で 登録 ちれます。 

• 電話番号、^ ー ル アドし スは 、それぞれ] 件 目に 保を ちれます。 

•  リ 番号は、 0010 〜 1999 一 0000 〜 0009 ① 順で 未 登録番号 じ 登録 ちれ 

ます。 

■ 電話帳 リスト 画面で コピーす る 

く ド コモ UIM 力ード （FOMA 力ー ド） コ ピ ー / 本体へ コ ピ ー 〉 

1 待受 画面で®  [コ ピ ー/ お預かり] K データ コ 

ピ ー ] ► [ ド コモ UIM 力ード （FOMA 力ード） コ ピ ー ] 

• ドコ tUlM カー ドな 5F0MA 端末へ コピー： 待受 画面で ⑩ ►圖 ► 
[コピー] ► [本体へ コピー] 

2 名前を 選ぶ 

3 圆 

■ 電話帳 内容 表示 画面で コピーす る 

< ド コモ UIM 力ード （FOMA 力ード） コ ピ ー / 本体へ コ ピー > 

1 待受 画面で®  ► 名前を 選ぶ ►  @  ►[コピー] ► [データ コ 
ピ ー ] ► [ ド コモ UIM 力ー ド （FOMA 力ード） コ ピ ー ] 

• ドコ tUlM カー ドな 5F0MA 端末へ コピー： 待受 画面で ⑩ ►圆 ►名 
前を 選/ ぷ [コピー] ► [本体へ コピー] 


グループを 設定す る 

電話帳に グルー プを 設定して、 グルー プ ごとの 名前、 着信 音、 着信 ラン 
プや 電話が ななって きたと きの 画像を 設定す る こと ヴで きます。 

•  FOMA 端末 電話帳は 31 ブルー ス ド〕 tUlM 力ード 電話帳は 11 ブルー プ 
•  誠で きます。 

電  •ドコ 亡 UIM カー ド 電話帳は、 ブルー プ名 変更 のみでき ます。 

話  . _ 

帳  ■グルー プを 追加す るく グル— プ 登録 > 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [電話帳] ► [グループ 登 
録] 

2 グループ 名を 入力 ►圆 


I グルー プ 名を 変更す る  <  グル— プ名 変更 > 

1 ノ- マルメ こ ュ-で 幅 話 機 制 K 電話帳] K 電話帳 検 
索] ► [グルー プ 検索] 

•  FOMA 端末 電話帳/ド コ tUlM カード 電話帳の 切 营:圆 

2 グルー プに 力ーソルを 合わせる ►画) K グルー プ名 変動 
3 グループ 名を 入力 

• 全角 10 文字 (半角 20 文字) まで 入力で きます。 

• ドコ t UIM カー ド 電話帳では、 全角 •半角 問わす 1 0 文字 (半角 英数字 
のみは 2 1 文字） ま で 入力 できます。 

• ドコ tUlM カード 電話帳の グループ 名を あ 買い上げ 時の 名前に 戻す 
ときは、 グループ 名を 削除して くだち し、。 

4 圆 
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I グループ 別 に 発着 信 設定を する 

< グループ 別 発着 信 設定 > 

FOMA 端末 電話帳の グループ ごとに 発着 信 時の 動作を 設定す る こと 巧で き 
ます。 

1 ノ- マルメ こ ユ—で 幅 話 機 制 K 電話帳] K 電話帳 検 
索] ► [グルー プ檢 索] 

2 グルー プに 力ー ソルを 合わせる ►  [ グルー プ別 発着 

信 設定] 

3 各項 目を 設定 ►歷） 

• 項目の 切替: @ 

• 着信 音、 発着 信 画像、 着信 バイ ブし ータ 、着信 イ ルミ 斗ーシ ョン パター 
ン 、着信 イルミネーション カラーを [端末 設定 じが ラ] じ 設定す ると、 そ 
れ ぞれ 着信 音 設定 (屈 = P. 1 02) 、 電話 発着 信 画像 (屈 = P. 1 1 0) 、 バ イブし一 
夕 設定 （屈 =P. 1 04) 、 イ ルミネーショ ン 設定 （屈 =P .り 8) ① 設定に がい ま 
す。 


電話帳 検索 


:ぁ I 力 悼 间は I ま 

里 話 俺 
d 巧 巧 巧 子 
d ド コモ 太が 
d ド コモ 春 子 


電話帳から 電話を かける 

登録した 電話帳を 呼び 化して 電話を なけたり、 ルを 送信で きます。 

■  2in1 利用 時の 電話帳に ついて 

•  2in1 ① ド じよって 表示 ちれる 電話帳 じついて は 屈 =P.464 
• [デュアル t ー  ド] ① ときは、 どの 亡ー ドの 電話帳に 登録 ちれて いるかを 


巧の マーク で 確認で きます。 


Hifti 


7 — ク①意 巧 


A 


m 


A 

B 

共通 


電話帳 リスト 画面  電話帳 内容 表示 画面 

■  i コン シェルの イン フ オメーシヨ ン について 

電話帳に i コン シェル 住所、 i コン シェル^ 亡、 i コン シェル URL ① 3 つの 
項目を 追加 登録で きます。 

• 項目 巧 追加 ちれた 電話帳 じは、 電話帳 リスト 画面に [因] 巧 表示 ちれ、 電 
記帳 内容 表示 画面には 巧の マーク 巧 表示 ちれます。 マークを 選択して、 i 也 
図を 表示した リサ イトに 接続した りで きます。 

•  i コン シェルを ご 契約 ちれて いない 場合は 表示 ちれません。 

7 — クの意 巧 


ザ 

脯 


コン シてル 住所 
コン シェル^ 亡 
コン シェル URL 


[電話帳の 検索 方法を 選択す るく 検索 方法 選択 > 


1 ぁ 1 か! さ 1 た 1 な 
巧 話 噓 
a 巧 巧 花 子 

:| は 1 ま 1 ゃ间ゎ 阿 

d ド コモ 太 
d ド コモき 

郎 

子 

全 件 表示 (日〇 音) 


グループ 検索 


会社 名 検索 


メモリ 巧 号ち 索  I 


な 

誤! か 

^亡リ 番号 検索 


L 巧 話を 号 巧 巧 _ I 


轉 K? ださ ぃ 


電話番号 検索 


1 待受 画面で®  [検索 方法 選択] 

• ター マル^ ニューでは： [電話機 能] ► [電話帳] ► [電話帳 検索] 


2 お 索 方法を 選ぶ 

• 設定で きる 検索 方を は 巧のと おりです。 

■ 全 件 表示 (日〇 音）： FOMA 端末 電話帳と ドコ tUlM カー ド 電話帳 巧、 
それぞれ フリ ガナ 順に 表示 ちれます。 

■ ブルー プ 検索: FOMA 端末 電話帳と ド〕 t UIM カー ド 電話帳 巧、 そ 
れぞれ グループ ごとに 表示 ちれます。 

■ 会社 名 検索: FOMA 端末 電話帳 巧 会社 名 ごとに 表示 ちれます。 

■ベ t リ 番号 検索: FOMA 端末 電話帳 巧^ t リ 番号 順 じ 表示 ちれ ま 
す。 

■ 電話番号 検索: 入力した 数字を 含む 電話番号を 検索し、 電話帳を 表 
术 します。 

• 待受 画面で ⑩を 押して 表示 ちれる 検索 方を を 設定: 検索 方を じ カー 
ソルを 合わせる ►画 g 


電 

話 

帳 


的 


r 検索して 電話を かける 

1 待受 画面で® 

•  FOMA 端末 電話帳/ド コ tUlM カード 電話帳の 切替： 圆 

2 名前に 力ーソルを 合わせる 

全 件 表示 巧 0 音） 

•フリ ガナを 日 0 音 順に 並べ、 日〇音とその他(英字^数字^記号)のタ ブ 
じ 表示 ちれます。 

• フ リガ ナ を] 文字す つ 入力して、 最ち 近い 電話帳を 順 巧 表示で きま 
す （ス ピー デ イーサー チ)。 

グルー プ 検索 

• 電話帳 登録 時に 指定した グループ じ 振り分け 5 れ ています。 

• グループを 選択す ると、 電話帳 リスト 画面 巧 表示 ちれます。 

- 電話帳 リスト 画面では 全 件 表示 (日〇 音) と 同じ 順で 表示 ちれます。 

を 社名 梓牵 

• 電話帳 登録 時に 登録し た 会社 名 で 振り分け 5 れ ています。 

• 会社 名を 選択す ると、 電話帳 リスト 画面 巧 表示 ちれます。 

- 電話帳 リスト 画面では 全 件 表示 (日〇 音) と 同じ 順で 表示 ちれます。 

^亡リ 番号 検索 

•  ^たリ 番号を 入力して 画} を 押す と、 最も 近い 電話帳な 5 —覧で 表示 
できます。 

- ^亡リ 番号を 入力し ないで 圆を 押す と、 リ 番号 順 じ 表示 ちれ 
ます。 

電話番号 検索 

• 電話番号を 入力して 圆を 押す と、 その 番号を 含む 電話帳 巧 一覧で 表 
术 ちれます。 

- FOMA 端末 電話帳は ^亡リ 番号 順に 表示 ちれ、 ド〕 tUlM 力ード 電 
話 帳は 全 件 表示 巧〇 音) と 同じ 順で 表示 ちれます。 

3 囚 (音声 電話)/ 面 (テレビ電話） 


■ 電話帳 リスト 画面の サブメニュー 操作 

[発信 オプション/^ ー ル] 

►[発信 オプション]  屈 =P.67 

►  ー ル 作成] ►  ^ ー ルを 作成 •送信 
► レール' 添付け ルを 作成 •送信 
► に MS 作成] ►SMS を 作成 •送信 

►  [URL 起動] ►接続 方法を 選ぶ 

•  i コン シェル URL も 登録 ちれて いると き： 山 RL 起動] ►接続 
先を 選/ ぷ ►接続 方 ミ 去を 選ぷ 

►  ー ル 検索] ►  ^ ー ルの 種類を 選ぶ 
► じ 也國を 見る] 

•  i コン シェル 住所 も 登録 ちれて いると き： [i 也 図を 見る] ►住 


所を 選/ ぷ 

[新規 登録] ►電話帳に 登録 

[編集/設定] 

► [編集] 

優  P.9S 

► [個別 着信 設定] 

嫁  P.9S 

► [入 替え] 

像  p.gg 

► [詳細 設定] 

►[シークし ット 属性 設定] /[シークレット 属性 解除] (シー 

ク しット 亡ー ドが に N] のとき のみ） 

保  p.gg 

► [発 番号 設定] ► 端末 暗証番号を 入力 ► 番号を 選ぶ ► 設定 

を 選ぶ 

► [着信 許可/拒否 設定] ► 端末 暗証番号を 入力 ► 番号を 選 

ぶ ► 設定を 選ぶ 

► [シークし ツ トコード 設定] 

咳  P.99 

► [電話帳 2in1 設定] 

嫁  P.462 

[検索 方法 選が] 

保  P.93 

[位置 情報/居場所] 


► [位置 情報 利用] 


嫁 P.33 日 


► [居場所を 確認] ► [はい] 

• 電話番号 巧 複数 登録 ちれて いると き： [居場所を 確認] ►電話 

番号を 選/ ぷ^  [はい] 

[電話帳 削除] 

吸  P.99 

[確認/表示 切替] 

► [基本 情報] 

► [登録 件数 確認] 

► [画像 確認] 

► [表示 切替] 

喊  P.9  了 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

感  P.385 

►  [  i 〔送信] 

喊  P.387 

►  [Bluet 00 か 送信] 

原  P.439 

[コピー/お預かり] 

► [デー タコピ ー] 

►[ド コ亡 UIM 力ード (FOMA 力 ー ド） コピー] 

感  P.91 

►  [microSD  へ 1 件] ピー] 

保  P.371 

►  [microSD へ 全 件] ピー] 

保  P.371 

► [項目 コピー] ►頃 目を 選ぶ 

• 電話帳に 登録した 項目の 内容を コピーし ます。 

► [お預かり tz ン ターに 接続] 

喊 P.134 

[居場所を 確認] について 

• イマ ドコ なんたん サーチの i  t ー ドサ イトに 接続し ます。 イマ ドコな 
ん たん サーチの 詳細 じつし'' ては、 ド コ t ① ホームページを ご覧く だち 
い。 

• ご 利用には 別途 検索 料 (検索 成な 時の み） と パク、 ソ ト 通信 料 巧な かりま 
す。 


■ ド コモ UIM カード 電話帳 リスト 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 電話帳 リスト 画面の サブべ ニュー 操作 (喊 P.94) を 
参照して くださし、。 

■ 発信 オプ シヨ ン /^― ル (発信 オプ シヨ ン、 ル 作成、^  — ル 添付、 
SMS 作成、^- ル検熟 
■ 新規 登録  ■ 検索 方を 選択 

■ 確認/表示 切替 (基本 情報、 登録 件数 確認、 表示 切替） 

■ デー タ 送信 


[編集] 

保  P.9S 

[電話帳 削除] 

► [1 件 削除け [はし、] 


電 

話 

帳 


► [選が 削除] ► 名前を 選ぶ ►画] 


ロピ -] _ 

►[本体へ コピー]  屈 =P.91 


► [頃 目 コピー] ►頃 目を 選ぶ 

• 電話帳に 登録した 項目の 内容を コピーし ます。 


■ グループ ー覧 画面の サブメニュー 操作 


[グループ 追加] 

保  P.92 

[ブルー プ 名を 要] 

像  P.92 

[グループ 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はし、] 

[1 つ 上へ 移動] 

[1 つ 下へ 移動] 

[検索 方法 選が] 

嫁  P.93 

[ブル- プ別 発着 信設赶 

嫁  P.92 

[シークし ット 属性 設定] /[シークレット 属性 解除] (シークし ット亡 一 
ドガに N] のとき のみ）  感 P.99 

■ ド コモ UIM 力ー ド 電話帳 グルー プー覧 画面の サブ メニ ュー操 
作 

[グルー プ名 変更]  o^P.92  " 


[検索 方法 選が] 


咳  P.93 


的 


■ 会社 名 一覧 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 ブループー 覧 画面の サブべ ニユー 操作 (保 P.9 日） を 
参照して くだち し、。 

■ ] つ 上へ 移動  ■ ] つ 下へ 移動 

■ 検索 方法 選択  ■シークし、 ソト 属性 設定、 シークし、 ソト 属性 解除 

[会社 名 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい]  ' 

[会社 名 別 発着 信 設定]  o^P.98 


1" 電話帳 内容 表示 画面から 操作す る 

1 待受 画面で® 

2 名前を 選ぶ 

• 電話帳に 登録した 項目 巧 アイコンで 表示 ちれ 
ます。 アイコンを 選/ ぷと 操作 ガイダンス じ 利用 
可能な 機能 巧 表示 ちれます。 割り当て 5 れたボ 
タンを 押して、 操作す る こと 巧で きます。 

電話帳 内容 表示 
画面 

■ 電話帳 内容 表示 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 電話帳 リスト 画面の サブ^ニュー 操作 （煩 P.94) を 
参照して くだち し、。 

■発信 オプション/^ ー ル  ■新規 登録  ■編集/設定 

■ 位置 情報/居場所 

■ 確認/表示 切替 (基本 情報、 登録 件数 確認、 画像 確認） ■ データ 送信 


[着ち じ/ 7 ル チ ナンバー] 

► 虐 ちじ] 

喊  P.71 

►  [7 ル チ ナンバー] 

喊 P.4 目 1 

[着 もじ/ 自局 番号] (2in1 ① 亡ー ドが [デュアル 亡ー ド]/ [B 亡ー ド] ① 
ときの み） 

► 虐 ちじ] 

保  P.71 

► [自 局番 号] ►電話番号の 種類を 選ぶ 

[電話帳 削除け [はし、] 


[確認/表示 切替] 

► [画像/名前 表示 切替] 

保  P.9  了 

ロ ピー] 

► [デー タコピ ー ] 

► [ドコ 亡 UIM 力ード (FOMA 力ード） コピー] 

咳  P.91 

►  [microSD  へ 1 件〕 ピ -] 

保  P.371 

► [頃 目 コピー] ►頃 目を 選ぶ 

• 電話帳に 登録した 項目の 内容を コピーし ます。 

ド コモ UIM カード 電話帳 内容 表示 画面の サブ メ ニコ 

L— 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 電話帳 リスト 画面の サブべ ニュー 操作 (煩 P.94) を 
参照して くだち い。 

■ 発信 オプ シヨ ン /:>< ー ル (発信 オプ シヨ ン、 ル 作成、 ベール 添付、 
SMS 作成、 八-ル 検熟 
■ 新規 登録 

■ 確認/表示 切替 (基本 情報、 登録 件数 確認） ■ データ 送信 
• 巧の 機能 じついて は、 電話帳 内容 表示 画面の サブべ ニュー 操作 (屈 =P.96) 
を 参照して くだち い。 

■ 着 もじ/マルチ ナンバー  ■ 着 もじ/ 自局 番号 
■ 電話帳 削除  ■ 確認/表示 切营 (画像/名前 表示 切替） 

■ コピ ー( 項目〕 ピー） 


[編集] 

像  P.9S 

ロピ -] 

► [本体へ コピー] 


嫁  P.91 


f 電話帳 リスト 画面の 表示 方法を 変更す る  <  表示 切替 > 

電話帳 リスト 画面に、 登録した 画像 や^ ー ル アドし ス などを 表示で きます。 

1 電話帳 リスト 表示 画面で @  ► [確認/表示 切替] ► [表示 
切替] ►表示 方法を 選ぶ 


• 表示 ちれる 電話番号/ベール アドし ス は、 表示 方を じより 巧の よ ラに 
異なります。 

■ リスト 表示： ] 件 目の 電話番号 

■ 名刺 表示、 ピ クチ わ 一- 覧： 1 件 目の 電話番号、 ] 件 目の^-ル アド 
しス 

• 通常 ポジ' シ ヨンでは、 表示 ちれた 電話番号 じ 電話を なける こと 巧で き 
ます。 

• 個人の 電話帳の  <  画像 選択 • 撮影  >  欄 と ブルー プ別 発着 信 設定の 発着 
信 画像の 両方 じ 画像を 設定した ときは、 個人 ごとの 設定 巧 優先され ま 
す。 


I 電話帳 内容 表示 画面の 表示 方法を 変更す る 

<画像/名前 表示 切替〉 


1 電話帳 内容 表示 画面で @  ► [確認/表示 切替] ► [画像/ 
名前 表示 切替] ►表示 方法を 選ぶ 


画像 表示 優先 


No.  0011  贼夕 な沟田 

ド コモ 太郎 
卜 .] モ タ日ウ 

# グルー プ 1 

No. 0011  1 

ド コモ 太郎 
卜’ ] モ タ日ウ 

# グルー ブ 1 

M 

<  d  t  ■  > 

携帯 里 話 

<  d  di 

携帯電話 

■  *• 

090XXXXXXXX 

090XXXXXXXX 

名前 表示 優先  画像 登録 時の み 表示 


電 

話 

帳 


[画像 登録 時の み 表示] について 

• 電話帳に 画像 巧 登録 ちれて いない 場合は、 [名前 表示 優先] と 同じ 画面 
巧 表示 ちれます。 
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編集 


電話帳を 修正す る 

電話帳に 登録/設定した 内容を、 項目 ごとに 編集で きます。 

1 待受 画面で®  ►名前に カーソルを 合わせる [編 
i  集/設定] ► [編集] 

電  2 電話帳を 修正 ► 圆 

己 己  • 修正した 内容を 新規の 電話帳と して 登録 するとき は、^ 亡リ 番号 も 

帳  修正し ます。 

3 電話帳に 登録 

♦ [上書き 登録] 

♦ [新規 登録] 

- リ 番号 巧す でに 使用 ちれて いると きは、 [新規 登録] 選択 時 じ 
: リ 番号 巧 置き 換わり ます。 も ラー 度、 画] ► [新規 登録] を 選択 
すると、 新しい 電話帳と して 登録 ちれます。 

• 才ール □、ソ ク 、ダイ わ ル 発信 制限を 設定して いると きは、 編集で きませ 
ん。 


I" 電話帳 ごとに 着信 動作を 設定す る  <個 別 着信 設定 > 

FOMA 端末 電話帳の 電話番号 や^ ー  ル アドし ス ごとに、 着信 時の 動作を 設 
定 できます。 

1 待受 画面で®  ►名前に カーソルを 合わせる [編 
集/設定] ► [個別 着信 設定] 

2 各項 目を 設定 ►歷] 

• 項目の 切替: @ 


• 電話帳に グループを 設定して いる 場合、 各項 目で [グループ 設定 じが 
う] を 設定す ると、 ブルー プ別 発着 信 設定 じがいます。 

グループを 設定せ すじ 会社 名を 設定して いる 場合は、 各項 目で [会社 名 
設定 じが ラ] を 選択で きます。 [会社 名 設定 じが ラ] じ 設定す ると、 会社 
名 別 発着 信 設定 じがいます。 
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• 電話帳 じ グループ、 会社 名の どち 5 も 設定して いない 場合は、 [端末 設 
定 じが ラ] を 設定で き ます。 着信 音、 着信 バイ ブし ータ 、着信 イ ルミ 斗 一 
シ ヨン パターン、 着信 イルミ 斗ーシヨ ン カラー、 テし ビ 電話 代替 画像を 
[端末 設定 じがう] じ 設定す ると、 それぞれ 着信 音 設定 (煩 P.102)、 バイ 
ブ しー タ 設定 （屈 =P.104)、 イルミ 斗ーシヨ ン 設定 （屈 =P.118)、 代替 画像 
(屈 =P.8 のの 設定 じがいます。 


[会社 別に 発着 信 動作を 設定す る  <  会 社名 別 発着 信 設定 > 

FOMA 端末 電話帳の 会社 名 ごとに 発着 信 時の 動作を 設定す る こと 巧で きま 
す。 

1 ノ- マルメ こ ユ-で 幅 話 機 制 K 電話帳] K 電話帳 検 
索] ► [会社 名 検索] 

2 会社に カーソルを 合わせる ►画) ► [会社 名 別 発着 信 設定] 
3 各項 目を 設定 ►歷） 

• 項目の 切替: @ 

• 着信 音、 発着 信 画像、 着信 バ イブし ータ 、着信 イルミ オ 、ーシ ョン パター 
ン 、着信 イルミ^ーション カラーを [端末 設定 じが ラ] じ 設定す ると、 そ 
れ ぞれ 着信 音 設定 (屈 = P. 1 02) 、 電話 発着 信 画像 (屈 = P. 1 1 0) 、 バ イブし一 
夕 設定 （屈 =P. 1 04) 、 イ ルミネー シ ョン 設定 （屈 =P. 1 1 8) ① 設定 じがい ま 
す。 


■電話帳 や 電話 香 号の 順番を 入れ替え るく 入 替え > 


^  t リ 番号 や、 電話 帳に 登録して いる 電話番号、 ベール アドし ス ① 順番を 入 
れ营 える こと 巧で きます。 

1 待受 画面で®  ►名前に カーソルを 合わせる ►画) ►[編 
集/設定] ► [入 替え] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [電話 香号乂 替え] ► 電話番号を 選ぶ 

- 選択した 電話番号 巧、 1 件 目に 登録 ちれて いる 電話番号と 入れ 营 
わります。 

- 電話帳 じ 複数の 電話番号 巧 登録 ちれて いると きのみ 操作で きま 
す。 

♦  [メ  ール アド レス 入 替え] ►メ  ール アド レスを 選ぶ 

- 選択した^— ル アドし ス 巧、 ] 件 目に 登録 ちれて いる^— ル アド 
しスと 入れ替わります。 

- 電話帳に 複数の^ ー ル アドし ス巧 登録 ちれて いると きのみ 操作で 
きます。 

♦  [メモリ 番号 入 替え] ►名前を 選ぶ 

- 選択した 電話帳の ^亡リ 番号 巧、 操作 1 で 選択した 名前と 入れ 替 
わります。 

- 電話帳 巧 複数 登録 ちれて いると きのみ 操作で きます。 


I メール アド レスに シーク レツ トコー ドを 設定す る 

< シーク レツ トコード 設定 > 

1 待受 画面で®  ►名前に カーソルを 合わせる ►画)^  [編 
集/設定] ► [詳細 設定] ► [シー クレツ トコード 設定] ►端 
末 暗証番号を 入力 

2  メール アドレスを 選ぶ ►シ ーク レツ トコード （4 做を 入 
力 

• シークし、 ソト コードを 解除す るには、 シークし、 ソト コードを 削除し 
てくだち し、。 


• シークし、 ソ トコー ド や、 自分 ①シー クしッ トコー ドの 登録 じついて は、 
『ご 利用 ガイドブック （ i  ド <FOMA> 編) J を ご覧く ださい。 


電話帳 削除 


電話帳を 削除す る 

1 待受 画面で®  ►名前に カーソルを 合わせる ►画)^  [電話  i 

帳 削除]  P 

2 削除 方法を 選ぶ  Si 

♦ [ 1 件 削除] ► [はい] 

♦ [選が 削除] ► 名前を 選ぶ ►圆 
♦ [を 件 削除] ►端末 暗証 香 号を 入力 ► [はい] 


• 卜 属性 設定 


電話帳に シーク レッ ト 属性を 設定す る 

他人に 見 5 れ たくない 電話帳 や グループを 非 表示 じします。 シーク 
しット 属性を 設定 した 電話 幌 ま、 シーク しット 亡ードが に N] じ 設定 さ 
れ ている とき だけ 表示され ます。 

• あ 5 なじめ シークし、 ソト亡 ー ドを に N] じ 設定して あいてく だち し、 

(煩  P.131)。 

\ 待受 画面で®  ►名前に カーソルを 合わせる [編 
集/設定] ► [詳細 設定] 


2  [シーク レツ ト 属性 設定] 

• シークし、 ソト 属性 設定の 解除 ： [シークし、 ソト 属性 解除] 

•シークし、 ソト t  — ド 巧 [ON] のとき シークし、 ソト 属性 設定 ちれた データ 
を選ぷ と、 電話帳 リスト 画面 や 電話帳 内容 表示 画面で け] 巧 点滅し ま 
す。 
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クメー ル 


少ない ボタ ン 操作で 電話 発信 やイ ー ル 送 
信を する 


FOMA 端末 電話帳の 亡 リ 番号 [0000] 〜 [0099] じ 登録した 相手に 
•  は、 簡単な 操作で 電話を なけたり、 i  t- ド: -ルゃ SMS を 作成して 

^  送信す る ことができます。 

g  1 待受 画面で メモリ 番号の 下 1 巧 または 下 2 巧の 数字を 入 


2 機能を 選ぶ 

• 音声 電話: に） 

• テし ビ 電話： 画} 

•  ^ ー ルの 作成: 画 ー ルを 作成 •送信 

•  SMS ① 作成: 画 （ 1 秒が 上） ►  SMS を 作成 •送信 
• 着 もじ： 面 

• パーソナル データ □ツク 中は 利用で きません。 

• 電話帳に 複数の 電話番号/^ ー ル アドし ス巧 登録 ちれて いると きは、 
] 件 目に 登録 ちれて いる 電話番号/ベール アドし ス巧 利用で きます。 


100 


ク 電話帳 検索 


読みを 簡単に 入力 して 電話帳を 検索す る 

待受 画面で フ リガ ナを 入力して 電話帳を 検索す る ことができます 。ダ 
イわ ルボ タンに 割 U 当て 5 れ ている すべて ①夕 すの 組み 含 わせ 巧 5、 
電話帳 ①假 補を 表示し ます。 


例： 「田 中 (たなな)」 を 含む 電話帳を 検索 するとき 

1 待受 画面で 这] ► [電話帳 検索] 

• 曲に 割り当て 5 れた 「た」 r ち」 r つ」 r て」 r と」 「6」「山「1」「4」をフリガ 
ナじ 含む 電話帳 巧 一覧表 示 ちれます。 

• 待受 画面で 这] 度] 度!  ► [電話帳 検索] で 検索す る ことち でき ま 

す。 

• 検索 文字列は 10 文字まで 入力で きます。 

2 面 

• 函面じ 対応した r たな」 r たじ」 r つね」 などを フ リガ ナじ 含む 電話帳 
巧 表示 ちれます。 

3 国 

. 函面 国に 対応した r たなな」 r たじく」 などを フ リガ ナじ 含む 電話 
帳 巧 表示 ちれます。 

4 名前を 選ぶ 

• : ー ル ー覧を 表示: 名前に 力ー ソルを 合わせる ►圆 
• 使いな た ガイドの 表示: 画） 

• 濁点、 半獨 点、 記号の 入力は 不要です。 

• パーソナル データ □ック 中は 検索で きません。 

•  2in1 ① t ー  ド 巧 [At —  ド] ① 場合は At —  ドの 電話帳な 5、 [目た ー ド] 

① 場合は Bt —  ドの 電話帳な 5 検索 ちれます。 

•シークし、 ソ ト 亡ード 巧 [OFF] じ 設定され ている 場合、 シーク し、 ソ ト 属性 
設定 巧 設定 ちれて いる 電話帳は 検索で きません。 
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音の 設定 

着信 音を 変える . <  着信 音 設定  >  102 

各種 設定 音を 変える . <  その他 音 設定  >  103 

着信 音 や 各種 設定 音の 音量を 変える . <  音量 設定  >  103 

優先す る 再生 音を 設定す る .  < 音楽 再生 音 優先 設定 >  104 

スピーカの 音質に ついて 設定す る....  < スピーカー ブースター 設定 >  104 

着信 や アラームを 振動で 知 5 せる .  <バ イブし ータ 設定 >104 

呼 化 音を 変える . <べ □デ イコール  >  104 

電話な 5 鳴る 音を 消す .  < マナー亡 ー ド 選択 >10 己 

画面/照明の 設定 

义 イツ子 イス プしイ ① 待ち 画面 ①表术 を 変スる . <  待ち 画面 設定  >  106 

待受 画面に 各種 機能 を 表示す る .  < 待 受アク t サリ 設定 >  1 08 

画面 切 曽時① 効果を 設定す る . <  画面 切 营時 エフェクト 設定  >110 

充電 中に 卓上 時計/スラ イド ショー を 表示す る . <  卓上 設定  >110 

縦/横 表示の 自動 切替 じついて 設定す る .  < 縦横 画面 自動 切替 >  1 10 


ビュー ア ポジ' シヨ ン じした ときの 動作を 設定す る 

. < 待受時 回転 連動 設定  >110 

各種 画面を 設定す る . く 各種 画面 設定  >  1 10 

サ ブ デイ ス プしイ を 設定す る . < サブ デ イス プしイ 設定 >  1 1 2 

デイ ス プしイ と ボタンの 照明を 設定す る . <  照明 設定  >112 

ecot- ドを 設定す る . <ecot- ド >113 

夕ーマル^ ニューの デザインを 変更す る . <  きせな え、 ソール  >114 

^ ニュー じついて 設定す る . ニュー 設定 >11 己 

マ チキ わ ラを 設定す る . <  マ チキ わ ラ  >116 

デイ スプし イをア しンジ 'する . 116 

ベーシック^ ニ ュー① デザインを 変更す る . 117 

イ ルミ 斗ー シヨ ンを 設定す る . <  イルミ 斗ー シヨ ン 設定  >  1 18 

デイ スプ しイ① 画質を 変更す る . <  表示 画質 設定  >118 

文字の 設定 （フォント） を 変える . <  フォント 選択  >119 

文字 ①サ イブを 変える . <  文字 サイ ブ 設定 >  1 19 

画面を 英語 表示 じ 切り替える . < Select  language > 120 

周りの人な 5 デ イス プしイ を 見え じくく する . < ベール ビュー >120 
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• お買い上げ 時に 登録 ちれて いる^ □デイ や、 i 亡 ー ドで 取得した^ □ 
デイ、 着 ラた®、 i  t ーシ ヨン、 着 ラた フル®、 FOMA 端末で 撮影した 動画 
などを 設定で きます。 

•  i  t ーシ ヨンを 設定す ると、 着信 時に 映像 や 音声 巧 再生 ちれます (着 t 一 
シ ヨン）。 

•  2in1 ① 着信 設定 じついて は 嫁 P.463 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ► [音/ バ イブ/マナー] 

► [着信 音 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [音声 電話] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 電話 着信 音: 音声 電話 着信 音を 設定で きます。 

■ 着信 拒否 設定: 着信 拒否 設定 じついて は 屈 = P. 1 32 

♦ [テレビ電話] 

•  [メー ル] ►項目を 選ぶ 

•  2in1 ① 亡ードを [デュアル ド] じ 設定して いると きは、 A ナン 
パー /B ナンバー （ベールの ときは A アドし ス /B アドし ス） ① 選択 画 
面 巧 表示 ちれます。 

3 各項 目を 設定 ►歷] 

•  m に 「oSD 力ード ①嚴斤 可能 コンテンツ] フ ォルダ 内の i 亡ーシヨ ン 
や [ i  t— ド （m に 「oSD)] フォルグ 内の 着 ラた フル® は 直接 設定で き 
ます 巧、 設定 ちれた i 亡ー シ ヨン、 着 ラた フル® は FOMA 端末 I ご 移動 
ちれます。 移動 先は 巧のと おりです。 

■  i  シ ヨン： デー タ BOX ① i  シ ヨン •ムー ビー① [ i 亡_ 

ド] フ ォルグ 

■ 着 ラた フル®: データ BOX ①ミ ュージ '、ソ ク① [ i  t- ド (本体)] 

フ ォルダ 

• 着 ラた フル® を 設定 するとき は、 ] 巧 全部を 設定 （まるごと 設定） した 
り、 巧の 一部分を 設定 （オ スス^ 設定) する こと 巧で きます。 

• 巧の 場合は、 着信 音に 設定で きません。 

■  m に 「oSD 力ー ドな 5F0MA 端末に〕 ピー した i  t  — シ ヨン 


音/画面/照明 設定 
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■ 映像の みの i 亡ーシ ヨン 
■ テ □、ソ プ① 付いた i 亡ーシヨ ン 

■ 再生 制限の ある 着 ラた® や i  t- シ ヨン、 着 ラた フル®、 ラた •ホー 
ダイ 

■ 再生 期限 および 更新 有効期間 巧 終 3 した ラた •ホー グイ 
■ 着信 音 設定 巧 [不可] ①着 ラた® や i  t  — シ ヨン、 着 ラた フル®、 ラ 
た •ホー ダイ 

■ 巧応 する ミュージック （会員制） サービスの ライ t ンス 巧ない ラ 
た •ホー ダイ 

■ ダウン □— ドの 途中で 保を した 着 ラた フル® 

• 着信 音を 変更す ると、 着信 画面ち 変更 ちれる とき 巧あります。 

• 複数の 着信 音 巧 設定 ちれて いると きは、 巧の 優先順位 で 鳴 ります。 


優先順位(高^低） 

着信 音 

電話帳①電話着信音^ ブルー プ①電話着信音^会社名 ①電 
話 着信 音^ 通常の テし ビ 電話 着信 音/電話 着信 音 

^ ー ル 

喜 1 己' 曰' 

電話帳の 一  レ 着信 音^ グループの 一  レ 着信 音^会 社名 
の ー  ル 着信 音^ 通常の ー  ル 着信 音 

マルチ ナンバー 利用 時、 付加 番号に 着信した 場合は、 電話帳の 電話 着 
信音^ ブルー プ①電話着信音^会社名 ①電話着信音^ マルチ ナン 
ノ  \ '一の 着信 音の 順に 鳴ります。 

2in1 利用 時、 A ナ ンバー /B ナ ン バーに 着信した 場合は、 電話帳の 電話 
音 (言 曰 ー ブルー プ① 電話 皇信曰 一-ち 仕ち ① 電話 音信 曰  一 A ナン 
バー /B ナン/  \ '一の 着信 音の 順に 鳴 ります。 

2in1 利用 時、 巨 アドし ス 宛の^-ルを 受信した 場合は、 電話帳①^- 
J レ着信音^ グループの^ 叫 レ着信音^会社名 ①乂 一) レ着信音^6ア 
ドし ス宛① ベール 着信 音の 順に 鳴ります。 

シークし、 ソ ト 属性を 設定した 電話帳 や グループな 5 電話を 着信した 
とき や、 フォルダ シークし、 ソト を 設定した フォルダ じ 振り分け 5 れる 
ベールを 受信した ときは、 シークし、 ソト 亡ード 巧 [OFF] で プライ バ 
シー 設定の 電話帳の 着信 音 鳴動を [通常] が 外、 ベールの 受信 時 表示- 
鳴動 設定を 随滸 が 外に 設定して いると、 着信 音は 鳴りません。 
公衆電話/非 通知/通知 不可能の 電話を 着信した ときは、 それぞれ 着 
信 拒否 設定 で 設定し た 着信 音 巧 優先 されます。 ただし、 非 通知の テし 
ビ 電話を 着信した ときは、 テし ビ 電話 着信 音 巧 優先 ちれます。 


• データ通信 時の 着信 音と 着信 画面は、 音声 電話の 設定と 同じです。 
•受信 •自 動 送信 表示を [通知 優先] じ 設定して いてち、 巧の 場合は、^ 一 
ルを ち 信しても ー ル 着信 音は 鳴りません。 

■ 通話 中  ■  i アプリ 起動 中 

■力^ラ 起動 中 （コラム リーグー、 バーコードリーグーを 除く） 

■ パターン データ 更新 中  ■ エリ ア^ール 自動 表示 中 
■  HDM 比 力 中  ■ 音声 入力 中 


■ お買い上げ 時に 登録され ている メロディ 


曲名 

3D 情報 

曲名 

3D 情報 

着信 音] 

- 

着信 音 2 

- 

着信 音 3 

- 

着信 音 4 

- 

着 15 曰'  5 

- 

着 1 己. 曰‘ 目 

- 

黒 電話 

- 

着信 音 (大） 

- 

ベール 巧 届きました 

- 

Ave  Maria 

有 

Beat  On  Motion 

有 

bimple  Life 

有 

My 」ourney 

有 

Ride  On 

有 

Honey  roast 

- 

Green  Sleeves 

- 

エリー ゼ① ためじ 

- 

High  and  Low 

- 

8  bit  Heroes 

有 

サイし ント 

- 

Tl  (標準 音） 

- 

Tl  (時間です） 

- 

TiOt's  time) 

- 

その他 音 設定 


各種 設定 音を 変える 

アラーム 音 や キー 確認 音な どの 各種 設定 音を 設定で きます。 

1 ノ- マルメ ニ ュ—で [本体 設財 K 音/バイ ブ /マナー] 
► [その他 音 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦  [i コン シェル 着信 音] ►各項 目を 設定 ►圆 
♦ に PS 測 位 鳴動 音け 項目を 選ぶ ►各項 目を 設定 ►圆 
♦ [アラー ム 音] ►項目を 選ぶ ►各項 目を 設定 ►圖 


♦ [操作 確認 音] ► 項目を 選ぶ ► 設定を 選ぶ 
♦ [充電 確認 音] ►設定を 選ぶ 
♦ [電池 アラーム 音] ►設定を 選ぶ 


音量 設定 


着信 音 や 各種 設定 音の 音量を 変える 

着信 音 や アラーム 音、 操作 確認 音な どの 各種 設定 音の 音量を 調節で き 
ます。 

• 調節した 音麵ん 電源を切ったり、 電池 パックを 取り外しても 保持され ま 
す。 

• マナー t ー  ド 設定 中は、 マナー t ー  ドの 設定 じがいます (受話 音量を 除 
く)。 

• 各 音量の 設定で きる 値は 巧のと おりです。 

■ 電話 着信 音量、 —ル •乂ソ tz  — ジ '着信 音量、 GPS 測 位 鳴動 音量、 i 〕 
ン シェル 着信 音量、 アラーム 音量、 スク ジュール 音量： [Level 1 ] — 
[Level] 0]、 [Silent] に teptone] (だんだん 大きな 音になる） 

■ 受話 音量： [Level  1 ]〜 [Level  10] 

■ ワン tz ブ アラー ム 音量： [Level 1 ]〜[Leve に 己]、 に ilent] 

■  i アプリ 音量、 操作 確認 音量、 ベ □デイ 音量、 待受 i  t ーシ ヨン 音量： 
[Level  1 ]〜 [Level  10]、 [Silent] 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ► [音/ バ イブ/マナー] 

► [音量 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [着信 音量] ►項目を 選ぶ ► 巧） 

- 待受 画面での （ 1 秒が 上） でち 受話 音量を 調節で きます。 

- 通話 中 ①受話 音量の 調節 じついて は 屈 =P.79 

♦  [メー ル •メッセー ジ 着信 音量] ►で） 

♦  [GPS 測 位 鳴動 音量] ►で） 

♦  [i コン シェル 着信 音量] ► で） 

♦ [アラー ム 音量] ►項目を 選ぶ ►で） 

♦  [i アプリ 音量] ►巧） 

♦ [操作 確認 音量] ►で） 

♦  [メ  □ディ 音量] ► 巧） 

♦ [待受 i モーン ヨン 音量] ► で） 


音/画面/照明 設定 
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•  Steptone:  [LevellO] での 

•  Silent：  [Level  1 ] で© 

[着信 音量]、 [アラー ム 音量] について 

• 通話 直後 や 伝言 ソ t/ 音声; ① 再生 中に 着信/アラームの 動作 巧 あっ 
た 場合、 着信 音/アラーム 音は 設定 じな なわ 5 す [Level 1 ] で 鳴ります。 


音楽 再生 音 優先 設定 


優先す る 再生 音を 設定す る 

• ミュージック プし一 わ 一で 音楽 再生 中に i アプリを 起動した とき、 [ON] 
じ 設定して いると バックグラウンド 再生で きます。 ただし、 i アプリな 5 
① 音は 設定に 関係な く 優先 して 鳴 ります。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►[音/ バ イブ/マナー] 

► [音楽 再生 音 優先 設定] 

2 設定を 選ぶ 


- 力ー ブー スター設定 


スピー カの 音質に ついて 設定す る 

スピーカ 出力 時の 音質を 向上し、 より 自 なな 音で 再生す るよ ラに 設定 
できます。 

1 ノ- マルメ ニ ュ-で [本体 設赶 K 音/ バ イブ/マナ-] 
► [ス ピー カー ブー スター 設定] 

2 設定を 選ぶ 


バイブレータ 設定 


着信 や アラームを 振動で 知らせる 

着信 時、 GPS 測 位 時、 アラーム 鳴動 時、 i アプリ 利用 時、 タッチ 操作 時 
の 振動を 設定で きます。 

1 ノ- マルメ こ ユ-で [本体 設赶 K 音/ バ イブ/マナ-] 
► [バイブレータ 設定] 
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2 項目を 選ぶ 
3 バイブレータを 選ぶ 

• [ベ □デイ 連動] じ 設定す ると、 バ イブし ータ 巧 動作す るよ ラ じ 作成 
ちれた^ □デイのと き、^ □デイと 連動して バ イブし ータ巧 振動し 
ます。 連動して いない^ □デイのと きは、 パターン A で 振動し ます。 

•  i アプリ 利用 時、 タッチ 操作 時は、 [ON]/[OFF] のみ 設定で きます。 
• [パターン A] 〜 [パターン C] じ カーソルを 合わせる と、 バ イブし 一 
夕① 振動を 確認で きます。 

• シークし、 ソト 属性を 設定した 電話帳 や グループな 5 電話を 着信した と 
き や、 フォルグ シークし、 ソトを 設定した フォルダ じ 振り分け 5 れる 
ルを 受信した ときは、 シークし、 ソト 亡ード 巧 [OFF] で プライバシー 
設定の 電話帳の 着信 音 鳴動を [消音]、 ベールの 受信 時 表示 •鳴動 設定を 
[表示し ない/鳴動 なし] じ 設定して いると、 バ イブしー タは 動作し ま 
せん。 

• バ イブしー タを 設定した とき、 机の 上な どじ FOMA 端末を 置いて あく 
と、 振動 じよって 落下す る あそれ 巧あります ので、 ご ミ 主意く だち い。 


音声 電話を 巧け てきた 相ずに、 r プル ルー」 とい ラ 呼 化 音の 代わりに 季 
節感の ある: □デイ を 流します。 お 巧みの: □デイ じ 変更す る ことち 
できます。 

• テし ビ 電話な 5 発信 ちれた 場合、^ □デイ コールは 流れません。 

•  ^ □デイ コールは お申し込み 巧 必要な 有料 サービスです (お申し込み じ 
Hi 亡 ー ド 契約 巧 必要です)。 

•  ^ □デイ コールの 利用 方を じついて 詳しくは、 『ご 利用 ガイ ド ブック 
(斗、 ソト ワーク サービス 編) J1 を ご覧く だち い。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [電話機 能] ►[メロ デ イコール] ► 
[はい] 

•  ^ □デ イコー ルの i 亡ー ドサ イト じ 接続し ます。 i  ドサ イト じ 

接続す ると パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります (設定 サイトは パク、 ソト通 
信 料 巧な なりません)。 


2 設定す る 


マナー モード 選択 


電話から 鳴る 音を 消' す 

公共の 場所な どで 電話の 音を 周囲に 化したくない ときは、 7 ナー t 一 
ドを 利用し ましよ ラ。 FOMA 端末な 5 音を 化さない よ ラに、 切り替える 
ことができます。 

• マナー t ー  ド 設定 中 も、 巧の 音は 鳴ります。 

■ 力^ラ ①シ わ、 ソ ター 音 
■ 力べ ラの 撮影 開始 音/停止 音 
■ ボイスし コーダーの 開始 音/停止 音 
• マナー t ー  ド 設定 中に 緊急 i 也 震 速報を 受信す ると、 マナー t ー  ドの 設定 
じな なわ 5 すバ イブし ータは 動作し ます。 また、 オリジナル マナー t ー  ド 
で、 巧の いすれ なの 音を 鳴 5 す 設定に なって いると きは 専用 警報音 （ブ 
ザ ー音) ち 鳴ります。 

■ キー 確認 音  ■ 電話 着信 音量  ■ ^ ー ル 着信 音量 

■ アラーム 音  ■ 電ミ也 アラーム 音 

•マナー 亡 ー ドの 種類 じよつ て、 各 機能の 設定 内容 巧 異なります。 


機能 

通常 

サイし ント 

オリ ジナ 
ル※ 1 

バ イブし ータ 

ON 

OFF 

ON 

キー 確認 音、 開閉 操作 音 

OFF 

OFF 

OFF 

電話 着信 音量、^  一  J レ 着信 音量、 
i コン シェル 着信 音量、 

ディ 音量 GPS 測 位 動作 音量 

消音 

消音 

消音 

電池 アラーム 音、 アラーム 音、 ス 
ク ジュール 音、 i アプリ 音 

OFF 

OFF 

OFF 

マイク 感度 UPX2 

ON 

ON 

ON 

伝言べ t 

〇が-3 

OFFX3 

ON 

X] オリジナル マナー 亡 ー ドの 設定は 変更で きます。 

X  2 マイ ク 感度 UP を 設定す ると、 通話 中の マイクの 感度 巧 高くな り、 ル 
さな 声で ち 通話で きます。 ただし、/ \ ンブ フリーで ①适 話中は、 マ 
イク 感度は 変わりません。 


X3 伝言 設定を [ON] I ごした 場合は、 伝言 は 有効 じなります。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [本体 設定] ►[音/ バ イブ/マナー] 
► [マナー モー ド 選が] 

2 種類を 選ぶ 

♦ [を 常 マナー モ ー 

♦ [オリジナル マナー モー ドけ 各項 目を 設定 ►画 
♦ [サイレント マナー モード] 

• マナー t ー  ドを 設定す ると、 [巧] 巧 表示 ちれます。 

■ 指定した 時刻に マナー モー ドを 自動的に 解除す る 
く マナー 解除 > 

1 待受 画面で 解除 時刻 （4 巧: 24 時間 制) を 入力 ►  ®  ►[マ 
ナー 解除] 

• 一度 マナー 亡 ー ド 巧 解除され ると、 マナー 解除の 設定は 無効 じなり ま 
す。 繰り返し 利用す る 場合は 毎回 マナー 解除を 設定して くだち い。 


ワンタッチで マナー モー ドを 設定/解除 する 
1 待受 画面で 画 （ 1 秒な 上） ► 種類を 選ぶ 

7 ナー 亡ードを 解除す る 

• 待受 画面で 垣 )（1 秒が 上） 

1" モー シヨ ン サイレン トで 着信 音 や アラー ム 音を 止める 

マナー 亡ー ドを 設定して いないと きで も、 FOMA 端末を 裏返して一時 的に 
着信 音 や アラーム 音、 タイマー 音な どを 止める こと 巧で きます。 

• あ 5 なじめ シ ヨン サイし ントを [ON] じ 設定して くだち い。 

1 着信 中 や アラーム 鳴動 中な どに FOMA 端末を 裏返す 
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• 着信 中は 画 /p を 押しても 操作で きます。 

- 画/ 〇) での 操作は、 亡 ー シヨ ン サイし ントを [OFF] じ 設定して い 
る 場合で ち 操作で きます。 

■モー シヨ ン サイ レン ト をが 用す る  < モー シヨ ン サイレント > 

1 ノー マルメ ニューで [本体 設定] ► [音/ バ イブ/マナー] 
► [モ ーシ ヨン サイレント] 

2 設定を 選ぶ 


待受 画面 設定 


イ イン ディ ス プレイの 待受 画面の 表示を 
変える 

^ イン デ イス プしイ ①待受 画面の 表示を 設定し ます。 


[待受 画面の 表示を 設定す る  <  待受 画面 選択 > 

•  2in1 待受 画面 設定 じついて は 煩 P.462 

1 ノ- マルメ こ ユ-で [本体 設財 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [待受 画面 選択] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [縦 画面 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■イ^ー  ジ '設定 :あ 5 な じめ 登録 ちれ ている 画像 や FOMA 端末で 
撮影し た 静止画、 サイト な 5 取得し た 画像な どを 待受 画面に 設 
定 できます。 

■ ラング ムイべ ージ '設定: 指定した フォルダ 内の 画像を 設定した 
時間 ごと じ 切り 营 えて 待受 画面に 表示 します。 

■  i 亡ーシ ヨン/ムービー 設定: FOMA 端末で 撮影した 動画、 サイ 
卜な 5 取得した 動画な どを 待受 画面に 設定で きます。 

■  i アプリ 設定： i アプリ 設定 じついて は 煩 P.304 

■ きせな え、 ソール じが ラ： きせな え、 ソール じがいます。 

♦ [横 画面 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 
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■イ^- ジ 設定 :あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 画像 や FOMA 端末で 
撮影し た 静止画、 サイトな 5 取得し た 画像な どを 待受 画面 じ設 
定 できます。 

■ きせな え、 ソール じが ラ： きせな え、 ソール じがいます。 

•  2in1 利用 時は、 現在の t ー  ド ①待受 画面 巧 設定 ちれます。 2in1 ① t 一 
ド 巧 [B 亡 ー ド] または [デュアル 亡 ー ド] のとき は、 静止画の み 設定で 
ぎます。 


•  microSD 力ード 内の 画像は 設定で きません。 FOMA 端末に〕 ピ ー/移動 
してな 5 設定して くだち し、。 

• 音声の み/再生 制限 あり/ ASF 形式の i  t ーシ ヨンは 待受 画面に 設定 
でぎ ません。 

• 動画 /  i  t- シ ヨンは、 画像 サイ ブ巧 rQVGA:320X240 丄 rhQVGA: 
240  X 176 丄 「QCIF:  176X  144」 ① 場合の み待受 画面に 設定で きます。 

•  microSD 力ード ①嚴巧 可能 コンテンツ] フ オルダ 内の i  シ ヨンは 

直接 設定で きます 巧、 設定 ちれた i  t  — シ ヨンは FOMA 端末の データ 
BOX ① i 亡ーシヨ ン •ムービーの [ i  ド] フ オルダに 移動 ちれます。 

• 待受 画面に 設定し た 画像を 削除す ると、 データ BOX ① マイ ピ クチ わの 
[プリ インストール] フ オルダ 内の 画像 巧 設定 ちれます。 

•サイ ト などな 5 取得した 画像 じよって は、 正しく 表示 ちれない とき 巧 
あります。 

[縦 画面 設定] について 

•ラング ムイ^ ー ジ 設定 ①切营 設定を [30 分 ごと] じ 設定 した 場合は 毎時 
0 分と 30 分に、 [60 分 ごと] じ 設定し た 場合は 毎時 0 分に、 [開閉 ごと] じ 
設定し た 場合は FOMA 端末を 開く た ひ' じ 画像 巧 切り 营わ ります。 

■ 待受 画面から 画像を 変更す る  <  クイック 壁紙 七 ッ ティング > 

• 設定 ちれて いるき せかえ、 ソール じよって は、 変更で きない 場合 巧 ありま 
す。 

• 待 受アク t サリを 設定して いる 場合は、 クイック 壁紙 か ソテ イングを 起 
動で きません。 

1 待受 画面を ロング タッチ ►[確認] 

• 画像 巧 全 画面 表示 じなります。 

2 画像を 選ぶ 

• 画像の 切替: @ 


• タッチ 操作のと き: 左ち じ すばやく スライ ドして 画像を 切り替える 
►画面を タッチして ボタンを 表示 ► 陳 赴/ [m] を タッチ 
• 待受 画面に 設定して いる 画像と 同じ フォルダ じ 保を ちれて いる 画像 
な 5 選択で きます。 

- フォルダ 内の 画像 巧] 枚の みの 場合は 変更で きません。 

•  i t ーシ ヨン や i アプリを 設定して いる 場合は 変更で きません。 

• 通常 ポジ' シヨ ン / ビュー アポ ジシ ヨンで 縦 表示のと きは 縦 画面 設定 
を、 ビュー ア ポジションで 横 表示のと きは 横 画面 設定を 設定で きま 
す。 


■ 待受 画面 選択した 画像の 操作 

• 待受 画面に 選択した Flash 画像 や GIF アニ^- シ ョン、 i  シ ョンは、 巧 
① 操作を 巧 ラと 再生 ちれます。 

■  FOMA 端末を 開く 

■ 画像の 停止 中に 巨) を 押して 待受 画面の 表示を 切り替える 
■ 他の 画面な 5 待受 画面に 戻る 

• 待受 画面を 表示す ると、 時計な どの Flash 画像 や GIF アニ^-ショ ン は、一 
定時 間 再生 ちれた あとじ 停止し ます。 

•  eco 亡ー ドに なって いると きは、 いすれ なの ボタンを 押す と 画面 巧 表示 
ちれます。 音声 電話中な 外は、 押した ボタンの 機能は 実行 ちれません。 

Flash 画像、 GIF ア ニ: -シ ヨン 

•  Flash 画像は 最初の] コマ 目な 5 最長 約] 分 再生 ちれ、 ループ 回数 巧 設定 
ちれて いる GIF アニ^ーションは 最大 16 回まで 繰り返し 再生 ちれます。 
再生 終 3 後は] コマ 目 巧待受 画面と して 表示 ちれます。 再生 中に 巨) を 押 
すと 一時停止/再生を 切り替える こと 巧で きます。 

•  Flash 画像の 時計 巧 止まった 場合は、 Flash 画像の 再生を 巧う と 再開され 
ます。 時計の 時刻 巧す' れ ている 場合は、 Flash 画像 再生 時に 更新 ちれ、 正し 
し、 時刻 巧 表示 ちれます。 

• 円 ash 画像の 効果音は 再生 ちれません。 
i 亡ーシ ヨン 

• 動画の 最後まで] 度 再生 ちれ、 再生 終 3 後は 1 コマ 目 巧待受 画面と して 
表示 ちれます。 再生 中に 巨) を 押す と] コマ 目に 戻り 停止し ます。 再度 B 
を 押して 待受 画面の 表示を 切り替え ると 再生 ちれます。 

• 再生 中 じ 音声の 有無を 切替: 应 )（ 1 秒が 上） 


I カ レン ダー や 新着 情報な どを 表示す る 

< カレンダー/ 待受 カスタマイズ >  

待受 画面に 力し ン ダー や 新着 情報な どを 表示ち せる こと 巧で きます。 

1 ノ- マルメ こュ -で陆 体設赶 ►恼面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [カレンダー/待 受 カスタマイズ] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [カレンダー] ►各項 目を 設定 ►圖 

- 待受 画面に 力し ン グーを 表示ち せる こと 巧で きます。 

♦ [待受 カスタマイズ] ►表示 パターンを 切り替える ►表示 エリアを 選 
ぶ ► 表示 項目を 選ぶ ►圆 ► [はい] 

- 待受 画面を いくつな ① エリアに 分割し、 新着 情報、 スク ジュール、 
力し ン ダー、 を 表示し ます。 

- 表示 パターンの 切曽： @ 

- 設定で きる 表示 項目は 巧のと おりです。 

■ 表示な し： エリア じ 何も 表示し ません。 

■ 新着 情報: 新着 情報を 表示し ます。 

■ スク ジュール： スク ジュールを 表示し ます。 

■ 力し ン グー： 力し ン グーを 表示し ます。 

•表示 エリア じよって は 力し ン ダー 巧 設定 できない 場合 巧 あり 
ます。 

- 週の 先頭と なる 曜日は スク ジュール 表示 設定の 力し ン グー 
t ー  ドの 設定 じがいます。 

■ ベ t 一覧: 一覧を 表示し ます。 

■ ベ 亡 内容: ① 内容を 表示し ます。 

- 待受 画面に i t ーシ ヨン または i アプリを 設定して いる 場合は、 
待受 カスタ マ イブに 設定で きません。 

♦  l：OFF] 

■ 待受 画面での カレンダー 操作 

• 待受 画面の 表示 切替: ち） 

• 前後の 力し ン ダーを 表示： 力し ン ダー 表示 中に®  ►力し ン ダーに カー ソ 
ルを 合わせる ►© 

• スク ジュールの 表示： 力し ン グー 表示 中に®  ►力し ン グーを 選/ ぷ 
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I 時計を 表示す る く 時計 表示 設定 > 

待受 画面に 時計を 表示ち せる こと 巧で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ► [画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [時計 表示 設定] 

2 各項 目を 設定 ►歷] 

• 時計 表示 設定 巧 [ON] で、 待受 画面に it ーシ ヨン または i アプリを 設 
定 している 場合は、 デザイ ン① 設定に かなわ 5 す [デ ジタ ル 4  ] 巧 表示 
ちれます。 i  t ーシ ヨン 停止 中 または i アプリ 終 3 時は 設定した デ ザ 
インの 時計 巧 表示 ちれます。 

I 待受 メモを 表 7F ずる  <  待 受 メモ 表示 設定 > 

待 黄: 画面 じ 待 黄: を表术 させる こと 巧で き ます。 

1 ノ- マルメ こュ -で陆 体設赶 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [待受 メモ 表示 設定] 

2 設定を 選ぶ 
■ 待受 メモ 表示の 切替 
1 待受 メモ 表示 中に® ►圆 
• 待受 画面の 表示 切替： 巨） 

•待 受^  t  (手書き^  t ) を 表示し た 状態で 縦 表示な 5 横 表示に 切り 替え 
た 場合、 待受 亡 （手書き ベ t ) は 縮 ルし て表术 ちれます。 

■ 待受 メモを 作成す る 

待 受^ t  (ま 書き^ t)/ 待 受^ 亡 （エージ' ェント^ t) は、 それぞれ] 件 保 
をで きます。 

1 待受 メモ 表示 中に®  ►画) ►[新規] 

• エージェント ベ t ① 場合、 待受べ t  (エー ジェン ト t) 表示 中 じ 
® ® でち 編集 画面を 表示で きます。 

• タッチ 操作のと き: 待受べ t を □ンブ タッチ ► [新規] 
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2  メモを 入力 

• 手書きべ 亡の 操作 じついて は 屈 =p.4o 日 r 手書きべ t を 作成す る」 ①操 
作 2 へ 

• エージェントべ 亡の 操作 じついて は 屈 =P.427r^t を 入力す る」 ①操 
作 2 へ 

• ま 書き で 作成した 待受べ t は、 データ BOX ① マイ ピ クチ わの [ま 書 
きべ 亡] フォルグ じ 保を ちれます。 

• パーソナル データ □ック 中は 待 受^ t ① 内容 巧 表示 ちれません。 

■ 待受 メモ （手書き メモ） の披大 表示 
1 待受 メモ (手書き メモ) 表示 中に® 

• タッチ 操作のと き: 待 受^ 亡 （手書き^ 亡） を タッチ 
• いすれ なの ボタンを 押す と 拡大 表示を 終 3 します。 

■ 待受 メモ 画面の サブ メニ ュー 操作 

惭規]  保 P.108 

[編集]/ [追記] 亡を 入力 
[破棄] (手書きべ 亡の み） ► [はい] 

[ま 書き^ 亡を 表示]/ [エージ I ン ト^ 亡を 表示]  ' 


待 受アク 七 サリ 設定 


待受 画面に 各種 機能を 表示す る 

待受 画面に 電卓 や 時計、 スライ ド ショーな どの コンテンツ （アク t サ 
リ アイコン） を 表示させる ことができます。 

1 ノ- マルメ こ ュ-で 味 体 設定] K 画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [待 受アク 七 サリ 設定] 

2 設定を 選ぶ 

• 待受 画面に JPEG 画像、 GIF 画像が 外を 設定し た 場合 や、 ラング ムイ^ 一 
ジ '設定を 設定し た 場合は、 待受ア ク t サリ 設定は [OFF] じな ります。 

•  2in1 機能を ON じする と、 待 受アク t サリ 設定は [OFF] じなります。 


■待 受アク 七 サリを 操作す る 


• 待受夕 、ソチ ランチ わ、 力し ン グー/待 受 カスタ マ イブ、 待受: ウ エル 
ネス 表示を 表示 中は、 非 表示 じして な 5 タッチ 操作を してく だち い。 

1 待 受アク 七 サリ 表示 中に 画面を タッチ 

• 左ち ① 領域の 表示: アク t サリア イコン 巧 表示 されて いない 部分を 
タッ チした まま 左ち じ スライド 
• サブべ ニューの 表示： @ 

2 アク七 サリア イコンを タッチ 

• マルチ ガイ ドボ タンで ち 操作で きます。 ただし、 一部 操作で きないち ① 
巧あります。 

■ 待 受アク 七 サリ 画面の サブメニュー 操作 


[Menu を 表示す る]  d^P.42 

[壁紙を 見る]/ [機能を 表示す る] 

[機能を 追加す る]  屈 =P.109 

[この 機能を 削除す る] 

[購入 時の 状態に 戻す] 


待 受アク 七 サリを 管理す る 

■ 待 受アク 七 サリに 表示す る 機能を 設定/解除 する 

• 縦/横 表示 それぞれの 待 受アク tz サリに 表示す る 機能を 設定/解除 する 
こと 巧で きます。 縦/横 表示を 切り替えて 操作して くだち い。 

1 待 受アク 七 サリ 表示 中に 画面を タッチ 
2  [+] を タッチ 
3 設定/解除 する 項目を タッチ 

• 因は 設定、 □は 解除の 状態です。 

• 項目を 追加/削除 する ことは できません。 

4  [X] を タッチ 


■ アク 七 サリア イコンを 移動す る 
1 待 受アク 七 サリ 表示 中に 画面を タッチ 
2 アク 七 サリア イコンを タッチした まま、 移動 位置まで スラ 
イド 

3 アク 七 サリア イコンが 表示され ていない 場所を タッチ 
■ アク七 サリア イコンを 削除す る 
1 待 受アク 七 サリ 表示 中に 画面を タッチ 
2 削除す る アイコンを タッチした まま、 ごみ箱の 上へ スライ 
ド 

■ 短縮 登録を 設定す る 

• あ 5 なじめ 登録したい 電話番号/ベール アドし スを 電話帳 じ 登録して な 
5 操作して くだち い。 

1 待 受アク 七 サリ 表示 中に 画面を タッチ 
2 発着 信 履歴/メール 送受信 履歴 ボタンを タッチ 
3  [短縮 登録] を タッチ 

4 登録 したい 電話番号/ メ ー ル アド レスの [登録] を タッチ 

• 定型 文を 設定 するとき： 登録したい^ ー ル アドし ス① [定型 文] を 
タッチ ► 登録したい 定型 文を タッチ 

■ 短縮 登録を 削除す る 
1 待 受アク 七 サリ 表示 中に 画面を タッチ 
2 発着 信 履歴/メール 送受信 履歴 ボタンを タッチ 
3  [削除] を タッチ 
4 削除したい 短縮 登録を タッチ 
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ク ト 設定 


画面 切替 時の 効果を 設定す る 

待受 画面に 表示す る 力し ン ブー や待受 亡な どの 表示 切替の 設定を 
する ことができます。 

1 ノ- マルメ こュ -で陆 体設赶 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [画面 切替 時 エフ ェク ト 設定] 

2 設定を 選ぶ 


卓上 設定 


充電 中に 卓上 時計/スライ ド ショーを 表 
示す る 

ビュー ア ポジションで 待受 画面 表示 中に 充電を 開始す ると、 卓上 時計 
や スライ ド ショ ーを 表示す る ことができます。 

• 表示を 開始して な 5  2 時間 経過す ると 待受 画面に 戻ります。 

• 卓上 時計は [明るち 3] で 表示 ちれます。 

• 巧の 動作で 待受 画面に 戻ります。 

■  0>  を 押す  ■ タッチ 操作  ■  ^ ー ルの 受信 

■ 電話の 着信  ■ アラームの 動作  ■  FOMA 端末の 開閉 操作 

■  AC アグ プタ /DC ア グプタ、 卓上 ホル グ① 取り外し 
■ 縦/横 表示を 切替 (スライド ショーの み） 

1 ノ- マルメ こ ュ-で [本体 設赶 K 画面 •ディスプレイけ 
[待受 画面 設定] ► [卓上 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [卓上 時計] ► 各項 目を 設定 ►圆 
♦ [スライ ド ショー] ►各項 目を 設定 ►圆 

- 指定した フォルグ 内の 画像を 連続して 表示し ます。 

♦  l：OFF] 

[スライ ド ショー] について 

• スライ ド ショーの 再生 間隔、 効果 設定は、 データ BOX ① スライ ド ショー 
設定と 連動して います。 
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縦横 画面 自動 切替 


縦/横 表示の 自動 切替に ついて 設定す る 

ビユ ー アポ ジシ ヨンのと き じ FOMA 端末の 向き じ応 じて 縦/横 表示を 
自動で 切 U 替えるな ど ラヴを 設定し ます。 

1 ノ- マルメ こ ュ—で 味 体 設定] K 画面 •ディスプレイ] ► 
[縦横 画面 自動 切替] 

2 設定を 選ぶ 


待受時 回転 連動 設定 


ビ ューア ポジション にした ときの 動作を 
設定す る 

待受 画面 表示 中に ビュー ア ポジション じした ときの 動作を 設定で き 
ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで 味 体 設定] K 画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [待受 時 回転 連動 設定] 

2 設定を 選ぶ 

• [力^ラ] じ 設定した 場合、 起動時の 撮影 t ー  ドは 力^ラ ボタン 設定 
(o^P.234) じがいます。 


各種 画面 設定 


各種 画面を 設定す る 

背景 画像 や 発着 信 時/: ー ル 送受信 時に 表示され る 画像 や、 各種 画面 
① 設定を 変更す る ことができます。 

1 ノー マルメ こ ューで 味 体設赶 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[各種 画面 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [背景 設定] ► 各項 目を 設定 ►画} 


- 電話帳、 ベール、 データ BOX な ど 各種 画面の 背景 画像 を 統一して 変 
更 します。 

- プし ビュー 表示: 画 
♦ [電話 発着 信 画像] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 電話 発信 設定: 電話 発信 時 じ 表示す る 画像を 設定で きます。 

■ 電話 着信 設定: 電話 着信 時 じ 表示す る 画像を 設定で きます。 

■ 人物画 像 表示 設定: 電話 発着 信 時に 電話帳に 登録 ちれて いる 画 
像を 表示す るな ど ラな 設定で きます。 

■ 着信 拒否 設定: 着信 拒否 設定 じついて は 屈 = P. 1 32 

♦  [メール 送受信 画像] ►項目を 選ぶ ►各項 目を 設定 ►圆 
♦ [テレビ電話 画像] ►項目を 選ぶ ►各項 目を 設定 ►圆 

♦ [着信 表示 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 電話/ベール 着信 時 設定: 電話 や ベールの 着信 時に、 電話番号 や 
電話帳に 登録して いる 名前な どを デ イス プしイ じ 表示す るな ど 
う 巧も吗 すで ぞ すす 

■ 不在 着信 お 知 5 せ: 不在 着信 や 新着べ ー ル 巧 あった ときに ラン 
プを約 4 秒 間隔で 点滅し て あ 知 5 せし ます。 

♦ [発着 信 履歴 表示 設定] ► 端末 暗証番号を 入力 ► 設定を 選ぶ 

♦  [メール 送受信 履歴 設定] ► 端末 暗証 香 号を 入力 ► 設定を 選ぶ 


•  m に 「oSD 力ー ド 内の 画像は 設定で きません。 FOMA 端末に〕 ピ ー/移動 
してな 5 設定して ください。 

• 電話 着信 設定、 テし ビ 電話 着信 設定、^ ー ル 受信 完 3 画像 設定 じは、 
i  シ ヨン （音声の みの i 亡ーシヨ ンは 除く） も 設定で きます。 

•  m に 「oSD 力ードな 5F0MA 端末に〕 ピーした i  t  — シ ヨンは 電話 着信 
設定、 テし ビ 電話 着信 設定、 ベール 受信 完 3 画像 設定に 設定で きませ 
ん。 撮影 した 動画は、 FOMA 端末に 直接 保を して、 設定して くだち い。 

•  m に 「oSD 力ードの 暇 巧 可能 コンテンツ] フ ォルグ 内の i  シ ヨンは 
電話 着信 設定、 テし ビ 電話 着信 設定、 ベー ル 受信 完 3 画像 設定に 直接 設 
定 できます 巧、 設定 ちれた i  t- シ ヨンは FOMA 端末の データ BOX ① 

i 亡ーシ ヨン •ムービーの [ i 亡ー ド] フォルグ じ 移動され ます。 

悄景 設定] について 

• カラー テーマ 設定の 設定 じよって は 画面 巧 見え じくくなる 場合 巧 あり 
ます。 背景 設定の 画像 や 濃度 を 変更す るな、 カラー テーマ 設定を 変更し 
てくだち し、。 


• デー タ BOX ① マイ ピ クチ 村 こ 保を されて いる JPEG 画像、 GIF 画像を 設 
定 できます。 サイトな 5 グ ウン □ー  ドした 画像 も 利用で きます。 ただ 
し、 ファイル 制限 ありの 画像は 設定で きません。 

• 背景 画像 (縦)、 背景 画像 懒） を [ラン グム] じ 設定す る と、 設定した フォ 
ル ダ 内の 画像を] 曰 ごとに ランダムで 表示す る こと 巧で きます。 ただ 
し、 サイ トな 5 グ ウン □ー ドした ファイル 制限 ありの 画像は 表示され 
ません。 

[電話 発着 信 画像] について 

• 電話 発信 設定、 電話 着信 設定に 設定した 画像を 削除す ると、 [標準 画像] 
じなります。 

• 画像は 巧の 優先順位で 表示 ちれます。 


優先順位(高^低） 

画像 

電話帳①画像^ ブルー プ①発着信画像^会社名 ①発 着信 画 
像^通常①電話発着信画像/テし ビ電話発着信画像 
•  i  t ーシ ヨンを 設定して いる 場合は、 設定して いる 
i 亡ー シヨ ン巧 優先 ちれる とき 巧あります。 

• 相手の 発信 者 番号 巧 通知され ない 場合 や、 電話帳に 画像を 設定して し、 
ない ときは、 人物画 像 表示 設定を [ON] じ 設定して ち 画像は 表示 ちれ ま 
せん。 

[テレビ電話 画像] について 

• 非 通知の テし ビ 電話 着信は、 テし ビ 電話 着信 画面 巧 優先され ます。 

[着信 表示 設定] について 

• 電話/ベール 着信 時 設定を [名前の み] や [名前 表示]、 [名前 + 題名] じ 
設定しても、 電話帳 じ 登録され ていない 相手な 5 着信した ときは 電話 
番号 や ベール アドし ス巧 表示 ちれます。 

• 不在 着信 あ 知らせを に N] じ 設定した 場合、 不在 着信と 新着: ー ル①両 
方 巧 あるときは、 不在 着信の ラン プ をで 点滅 します。 

• 不在 着信 お 知 5 せを [ON] じ 設定した 場合、 不在 着信の ランプ 色は、 電話 
着信 ①イル ミオ、ー シ ヨンカ ラーで 設定した イルミ 寺ーシヨ ン カラーじ 
がいます。 ただし、 電話 着信の イルミ 斗ー シ ヨンカ ラー 巧 [し インボー] 
または [ランダム] のとき、 またはき せな え、 ソール 巧 設定 ちれて いると 
きは、 ランプ 色 [カラー  8] で 点滅し ます。 
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• 不在 着信 あ 知 5 せを [ON] じ 設定し た 場合、 新着べールの ランプ 色は、 
ベール 着信 ①イ ルミ 斗 ー シヨ ンカ フーで 設定した イ ルミ 斗ー シ ヨンカ 
ラーじがいます。 ただし、^- ル 着信の イルミ 斗ーシヨ ン カラー巧 [し 
インボー] のとき は、 ランプ 色 [カラー 8] で 点滅し ます。 [ラング ム] ① 
とき、 またはき せかえ' ソール 巧 設定され ている ときは、 ランプ 色 [力 
ラー 2] で 点滅し ます。 

• 不在 着信 お 知 5 せの ラン プ巧 点滅 し 始めて な 5 約 6 時間 何ち 操作し な 
なった ときは、 不在 着信 あ 知 5 せの ラン プ巧 消な します。 

[発着 信 履歴 表示 設定] について 

•  [OF 円に 設定して いる 間 も 履歴は 記憶 ちれます。 [ON] じ 設定す ると 確 
認 できます。 

•  [OFF] じ 設定して いると きは、 伝言^ 亡を 再生で きません。 

[メー ル 送受信 履歴 設定] について 

•  [OFF] じ 設定して いる 間 も 履歴は 記憶され ます。 [ON] じ 設定す ると 確 
認 できます。 


サブ ディスプレイ 設定 


サブ ディスプレイを 設定す る 

サブ デ ィス プしイ ①待受 画面の 表示を 設定し ます。 

1 ノ- マルメ こユ -で陆 体設赶 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[サブ ディスプレイ 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [待受 表示 設定] ► 各項 目を 設定 ►画} 

♦ [アニメーシヨ ン 設定] ►項目を 選ぶ ►設定を 選ぶ 
♦ 様 示 時間 設赴 ► 表示 時間を 入力 ►圆 

悅受 表示 設定] について 

• 悅受 時計 (縦 •大) ]/ 晩受 時計 懒 •大) ] は 時刻の み、 [待受 時計 (ル)] 

は 日付、 曙 日、 時刻、 設定し た 機能 巧 表示 ちれます。 

• 電ミ也 アイコンを 表示ち せる ときは [待受 時計 (ル)] じ 設定して くだち 
い。 
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• ル 時計 機能 表示を 利用す る 場合は、 あ 5 なじめ ウ エル 斗 ス 表示 設定を 
に N] じ 設定して ください。 また、 歩数計を 利用す る 場 S んあ 5 なじめ 
歩数計 設定を [ON] じ 設定して くだち い。 


照明 設定 


ディスプレイと ボタンの 照明を 設定す る 

デ ィス プしイ と ボタンの 照明を 設定 します。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ► [照明 •イルミ ネー シヨ 
>]► [照明 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [照明 点灯 時間 設定] ►項目を 選ぶ ►設定を 選ぶ 

- 一定 時間 FOMA 端末を 使用し ななった とき じ、 照明 巧 点な している 
時間を 各 機能 ごと じ 設定で きます。 

- 点な 時間を 長く すると、 連続 待受 時間 巧 短くな ります ので、 ご ミ 主意 
くだち し、。 

♦ [画面 オフ 時間 設定] ► 時間を 選ぶ 

- 一定 時間 FOMA 端末を 使用し ななった ときに、 ディ スプ しイ① 表示 
を 消します。 

♦ [明るさ 調整] ►巧） 

- 日 段階で 調整で きます。 調整し な 巧 5 明るち を 確認で きます。 

- 明るち tz ン サー① ON/OFF: 画 9 
- 因は ON、 □は OFF ① 状態です。 

- 明るち t ンヴ ーを 使用す ると、 周囲の 明るち じよって 自動的に 
デイ スプ しイ① 明るち を 調整し ます。 

- 明るく すると、 連続 待受 時間 巧 短くな ります ので、 ご ミ 主意く だち 
い。 

♦ [キー バック ライ ト 設定] ►各項 目を 設定 ►圆 

- に N] じ 設定す ると、 連続 待受 時間 巧 短くな ります ので、 ご ミ 主意く だ 
ちし、。 

[照明 点な 時間 設定] について 

• 通常 時が 外の 項目を [端末 設定 じが ラ] じ 設定す ると、 通常 時で 設定し 
た 点な 時間 じがって 照明 巧 点な します。 


[画面 オフ 時間 設定] について 

• デイ スプ しイ① 表示 巧 消えて いると きじ、 いすれ なの ボタンを 押す と 
画面 巧 表示 ちれます。 

•  i チ わ 斗 ル テ □ップ 表示 中で ち、 画面 オフ 時間 設定 じがって デイ スプ 
しイ① 表示が 肖え ます。 ただし、 [巧 秒]、 [30 秒] じ 設定した 場合、 約 60 
秒 間は デイ スプ しイ① 表示 巧 消えません。 


巧の 場合は、 画面 オフ 時間 設定の 時間 巧 経過して ち デイ スプし イ①表 
示は 消えません。 


■ 着信 中 
■ 力: ラ 起動 中 
■ スライド シヨー再生 中 
■ 外部 機器との データ 転送 中 
■ ビデオ 再生 中 
麵 ワン tz ブ① 自動 チ わ ン斗ル 設定 中 
■ ラた 文字 巧 含まれて いる 音楽 データ 再生 中 
■ 照明 点な 時間 設定の 各項 目を [常時 点む] じ 設定 中 
X 待受 i  シ ヨンを 除く。 


テし ビ 電話中 
i t ーシ ヨン 再生 中※ 

GP 潮 U 位 中 

ワン t ブ 視聴 中 •録画 中 
卓上 時計/スライ ド ショー 表示 中 


[キー バック ライ ト 設定] について 

•  [ON] じ 設定した ときの 点む 時間は、 照明 点な 時間 設定 じがいます。 


ecoti— ド 


eco モー ドを 設定す る 


デイ スプ しイ① 表示 時間な どを 短く して 電池の 消耗を 抑える ことが 
できます。 

•  eco 亡 ー ドに 設定す ると、 照明 時間な ど 巧 巧の よ ラ じなります。 


不在 着信 お 知 5 せ 

OFF 

キー 確認 音 

OFF 

開閉 操作 音 

OFF 

照明 点む 時間 設定 

0 秒※ 

画面 オフ 時間 設定 

1 日 秒 

明るち 調整 

1 

キー バック ライト 設定 

OFF 

電話 着信 イルミ^ーション 

OFF 

—ル 着信 イ ルミ 斗ー シヨ ン 

OFF 

i コン シェル 着信 イルミ 斗ーシヨ ン 

OFF 

通話 中イ ルミ 斗ー シヨ ン 

OFF 

GPS 測位イ ルミ^ ーシ ヨン (現在 i 也 確認、 現在地 
通 触 

OFF 

1  C カード アク t スイ ルミ 斗ーシ ヨン 

OFF 

開閉 イルミ 斗ーシ ヨン 

OFF 

ワン t ブ ecot- ド 

ON 

X 通常 時な 外は、 各 機能の 設定 じがいます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ► 幅 池] ►  [eco モー ド] 

•  eco 亡 ー ド じ 設定す ると、 [回] 巧 表示 ちれます。 


、ワン タツ チで eco モード に 設定す る 

1 待受 画面で 运] (1 秒な 上） 

eco 亡ードを 解除す る 

• 待受 画面で 运 K1 秒が 上） 


f 自動的に eco モー ドに 設定す るく 自動 eco モ-ド 設定 > 

電池 残 量 巧 かなく なった ときに、 自動的に eco 亡 ー ドを 設定す る こと 巧で き 
ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ► [電池] ► [自動 eco モー 
ド  設定] 

2 各項 目を 設定 ►歷] 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 自動 eco 亡 ー ド 設定： 自動 ecot —  ドを 利用す るな ど ラな を 設定で 
ぎます。 

■ 電ミ也 残 量： 自動 ecot —  ドを 設定す る 電池 残 量を 設定で きます。 
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きせ かえ ツール 


ノー マルイ ニ ューの デザインを 変更す る 

きせ 巧え ツールを 利用して y — マル ニュー 画面 や待受 画面、 

ニュー アイコン、 着信 音な どを まとめて 変更で きます。 

• きせな え、 ソールの ダウン □—ド じついて は 屈 =P.196 
• 変更 ちれる 項目の 一覧は 巧のと おりです。 ただし、 変更 ちれる 項目は、 き 
せな え、 ソール じより 異なります。 


画面 

待受 画面 (縦)、 待受 画面 (横)、 音声 電話 発信 画面、 テし ビ 電話 発 
信 画面、 音声 電話 着信 画面、 テし ビ 電話 着信 画面、 ベー ル 送信 画 
面、 —ルち 信 画面、 —ル ち信完 3 画面、 、ソ tz— ジ巧 菱信完 

3 画面、 ベ、 ソ t  - ジ 'F 受信 完 3 画面、 SMS 受信 完 3 画面、 アン テ 
ナ アイコン、 電池 アイコン、 ター マル^ ニユー 画像、 マ チキ わ 
ラ、 背景 画像 (縦)、 背景 画像 (横)、 i 亡 ー ド 問い合わせ 画面、 
ベールビユー 

着信 音 

音声 電話 着信 音、 テし ビ 電話 着信 音、 ー ル 着信 音、 、 ソ tz —  ジ 
R 着信 音、 ベ、 ソ tz  — ジ 'F 着信 音、 SMS 着信 音、 i コン シェル 着信 
音、 アラーム 音 (すべての アラーム 音） 

その他 

カラーテーマ、 文字 サ イブ、 フォント、 テ □ップ 表示 設定、 テ 
□、ソ プ 文字 サ イブ、 テ □ッ プ 色、 背景 設定、 音声 電話 着信 ラン 
ステし ビ 電話 着信 ラン プ、^ ー  ル 受信 ランプ、 開閉 連動 ラン 
プ、 時計 表示 設定 

1 ノー マルメ こ ューで [本体 設赶 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[きせ かえ ツール 設定] 


2 きせ かえ ツー ルに 力ー ソルを 合わせる ►圆 ► [はい] 

• データの 確認: きせな え、 ソールを 選/ ぷ (きせな え、 ソール 内 データ ー覧 
画面を 表示） ►データを 選ぷ 

. 音声 電話 着信 ラン プ 、テし ビ 電話 着信 ラン プ 、ベール 受信 ランプ、 
開閉 連動 ラン プ① 場合は、 データ を 選/ ぷと ラン プ① をと 点滅 パ 
ターンを 確認で きます。 
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• きせな え、 ソールを 利用して 夕ーマル^ ニュー 画像を 変更した 場合、^ 
ニューの 操作 履歴 じがって ター マルべ ニューの 項目 巧 変わる もの 巧 あ 
ります。 また、 機能 番号を 入力しても 項目を 選択で きない もの 巧 ありま 
す。 

•  microSD 力ード ①嚴巧 可能 コンテンツ] フォルダ 内の きせな え、 ソール 
は、 デー タ 確認は できます 巧、 直接 設定す る ことは できません。 FOMA 端 
末に 移動して な 5 設定して くだち い。 

•  2in1 利用 時、 きせな え ツールを 設定して ち: 巧の 項目 じは 反映され ません。 
■ [デュ アル 亡ード] と [Bt  - ド] ①待受 画面 （保 P.462) 

■  B ナンバーの 音声 電話 着信 音、 テし ビ 電話 着信 音、 SMS 着信 音、 B アド 
しス① ^  J レ 着信 音 （像 P.463) 

■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フ ォルダ 管理] _ 

► [フォルブ 新規 作成]  保 P.377 

► [フォルダ 名 編集]  屈 =P.378 

► [フ ォルダ セキュリティ]  保 P.378 

悄リ 除]  保 P.378 

[表示 切替]  屈 =P.343 

[microSD  へ 移動]  保  P.372 

[ベ 亡リ 確認]  像 P.382 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 


■ きせ かえ ツー ルー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[編集 •情報 表示] 

►[タイトル 編集]  屈 =P.378 

► [情報 表示]  屈 =P.380 

悄リ 除]  嫁 P.380 

[分類 登録]  屈 =P.379 


[-括 設定け [はし、] 


限 動] 

► [フォルグ 間 移動] 

嫁  p.37g 

►  [microSD  へ 移動] 

吸  P.372 

[き だかえ、 ソール 設定] 

► [表示 切替] 

喊  P.343 

► [ソ ーh] 

嫁  P.37g 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

■ きせ かえ ツール 内 データー 覧 画面の サブ メニュ 

一 操作 

[音量 設定] ►巧） 

[待受 i 亡ーシ ヨン 設定] ►ヴ イブを 選ぶ 

• 待受 画面 選択 時の 表示 ヴ イブを 設定し ます。 

1 きせ かえ ツール 設定を 初期が 態に 戻す 

|< き せかえ ツー ルの リ 七 ット > 

■ 画面/着信 音の すべての 設定 項目を 初期 状態に 戻す 
く 画面/音 設定の 初期化 > 

1 待受 画面で 風 （ 1 秒な 上） ► [きせ かえ ツールの リ 七 ット] 
2  [画面/音 設定の 初期化] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 
■  メ ニュー 画面 だけを リ 七 ッ トす るく メニュー 画面 リ 七 ット > 

1 待受 画面で 面 （ 1 秒な 上） ► [きせ かえ ツー ルの リ 七 ット] 
2  [メニュー 画面 リ 七 ッ ト] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 
■ 最後に きせ かえられた 項目を まとめて 元に 戻す  <  一括 解除 > 

1 待受 画面で 風 （ 1 秒な 上） ► [きせ かえ ツールの リ 七 ット] 
2  [-括 解除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


1 ノ- マルメ こ ュ-で 味 体設赶 ►陋面 •ディスプレイ] ► 
[メニュー 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [表示 メ ニュー 設定] ►メニ ューを 選ぶ 

- 待受 画面 表示 中に @ を 押した とき 表示 ちれる ベ ニューを 設定で き 
ます。 

♦ 比 レクト メ ニュー 登録] ►P.ASI 
♦[リセット] ►リ 七 ッ トの 種類を 選ぶ 

- リ t 、 ソト ① 種類は 巧のと おり です。 

■ ベ ニュー 操作 履歴 iJtZ、 ソ ト： 自動 カスタ マ イブされ たべ ニュー 
を リ わ、 ソト できます。 

■ ベ ニュー 設定 オールリ tz、 ソト ：ま 動カ スタ マ イブ ちれた ベ 
ニューを IJt、 ソト できます。 

自動 カスタマイズ について 

• きせな え、 ソール じよって は、^ ニューの 操作 履歴 じがって 夕ー マルべ 
ニューの 項目を 自動的に 並べ 替える ちの 巧あります。 これを 自動 カス 
タマ イブと いいます。 

• あ 買い上げ 時に 登録 ちれて いる [ダイし クトべ ニュー] は 自動 カスタ マ 
イブに 対応して います。 

• きせな え、 ソール じよって、 並べ 替えな たな どは 異なります。 

手動 カスタマイズ について 

• きせな え、 ソール じよって は、 夕ー マルべ ニ ュー① 項目を 他の 機能 じ 変 
更 できます。 これを 手動 カスタ マ イブと いいます。 
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マチ キャラを 設定す る 

7 チキ わ ラを 設定す ると 待受 画面に キわラ クタが 表示され ます。 不在 
着信/新着^ ー  ル/ ポッ プア ッ プ：>^ソ t ー  ジが あるとき や、 時間帯、 
誕生日な どじ よって マ チキ わ ラの 表示が 異なります。 

• マ チキ わ ラの ダウン □ー  ド じついて は 屈 =P.196 

• 待受 画面 じ i アプリを 設定して いる 場合、 マ チキ わ ラは 表示 ちれません。 
• マ チキ わ ラの アクション じよって は、 マ チキ わ ラの 一部 巧 表示 ちれない 
場合 巧あります。 

• パーソナル データ □ック 中は、 マ チキ わ ラ 設定す る こと 巧で きません。 

1 ノ- マルメ こ ュ—で [本体 設赶 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[マチ キャラ 設定] 

2 設定を 選ぶ 

♦ [表示 設定] ► 各項 目を 設定 ►画] 

- マ チキ わ ラを 変更す ると アップデート 通知 設定 巧 [ON] じ 設定 ちれ 
ます。 

♦ [自動 アップデート 設定] ►設定を 選ぶ 

- 自動 アップデート 設定を [ON] じ 設定す ると アップデート 通知 設定 
もに N] じ 設定 ちれます。 

- 手動で アップデート する こと もで きます （屈 =P.363)。 

♦ [アップ デー ト 通な 設定] ► 設定を 選ぶ 

- マ チキ わ ラを アップデート する 必要 巧 ある 場合に 待受 画面に [进] 
を 表示して 通知す るな ど ラな を 設定で きます。 

[表示 設定] について 

• 表示 設定を [OFF] じ 設定 してな 5、 再度 [ON] じ 設定す ると マ チキ わ ラ 
① 変更は iJtz、 ソト ちれます。 

■ マチ キャラを 自動 アップ デー ト する 

• 自動 アップデートの ご 利用 時 じは パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• 自動 アップデートは i コン シェルを 契約し なくても 、一部の マ チキ わ ラ 
を 除いて 利用す る こと 巧で きます。 

1 待受 画面に [謂] 表示 ►みパ 绵] を 選ぶ K はい] 
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I マチ キャラと 会話で きる ように 設定す る 

< マチ キャラ おしや ベリ 設定 > 

音声 クイック 起動を 利用 するとき じ マ チキ わ ラの 音声を 化 力す るな ど ラな 
を 設定で きます。 

• お買い上げ 時に プリ インストール ちれて いる [^イ ち やん]、 [tz イ リア 
ン] は マ チキ わ ラ あしや ベリ 設定に 対応して います。 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ► [音/ バ イブ/マナー] 
► [マチ キャラ おしや ベリ 設定] 

2 設定を 選ぶ 


ディスプレイを アレンジ する 

ディ スプ しイ① 配を や デザインを 設定で きます。 

I マークの デザイ ンを 変更す る 

< 電池 アイコ ン 設定/アンテナ アイコ ン 設定 > 

1 ノ- マルメ こ ュ—で 味 体 設定] K 画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [電池 アイコン 設定]/ [アンテナ アイコ 
ン 設定] 

2 設定を 選ぶ 


I 画面の 配色を 変を する  <  カラーテーマ 設定 > 

1 ノー マルメ こュ ーで陆 体設赶 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[カラー テーマ 設定] 

2 カラーテーマを 選ぶ 

• カラー テーマに カーソルを 合わせる と、 配色を 確認で きます。 


• カラー テーマ 設定の 設定 じよって は 画面 巧 見え じくくなる 場合 巧 あり 
ます。 カラー テーマ 設定を 変更す るな、 背景 設定を 変更して くだち い。 


I  メニ ューや 画面の デザインを カスタマイズ する 

<1 -- タル カスタマイズ〉 

^ニユ ー や待受 画面な どの デザイ ンを トータル カスタ マ イブ じ 登録し、 切 
リ曽 えて 使 ラ こと 巧で きます。 

•  3 件まで 登録で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►[きせ かえ/ライフ スタ 
イ ル] ►[卜 ー タルカ スタ マイズ] 

2 登録す る 番号を 選ぶ 

• 登録した トータル カスタ マ イブの 設定： トータル カスタ マ イブに 
カーソルを 合わせる ►圆 

3 各項 目を 設定 ►歷） 

• タイトルは 全角 10 文字 (半角 20 文字） まで 入力で きます。 


I 曜日 や 時刻に 合わせて 画面の デザイン や マナー モー 

ドを 切り替え るく ライフスタイル 設定 > 


曜日 や 時刻に 合わせて トータル カスタ マ イブ や マナー 亡 ー ドを 自動的に 切 
り 替える こと 巧で きます。 

• 18 件まで 登録で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設赶 K きせ かえ/ライフ スタ 
イ ル] ► [ライフスタイル 設定] 

2 登録す る 番号を 選ぶ 

• 登録した ライフスタイルの 設定/解除： ライフスタイル じ カーソル 
を 合わせる ► @ 

3 各項 目を 設定 ►歷） 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 時刻： ライフスタイルを 自動的に 切り替える 時刻を 設定し ます。 

■ 繰り返し： ライフスタイルの 繰り返しを 設定し ます。 

■ タイトル： ライフスタイルの タイトルを 設定し ます。 

- 全角 10 文字 (半角 20 文字) まで 入力で きます。 


■ トータル カスタ マ イブ： ライフスタイルの 自動 切 营時じ トータル 
カスタ マ イブを 変更す るな ど ラな を 設定し ます。 

■ マナー ド： ライフスタイルの 自動 切替 時に マナー t ー  ド①設 
定を 変更す るな ど ラな を 設定し ます。 

• 巧の 場合は ライフスタイルの 切替 巧遅れ る こと 巧あります。 

■ 電源 巧 入って いないと き  ■ 電池 切れの 警告 画面 表示 中 

■ 才ール □ック 中  ■ ソフトウェア 更新 中 

■ 他の 機能 巧 起動して いると き ■ アラーム 鳴動 中 
• ライフスタイル 設定で 設定した 画像 巧 削除 ちれた 場合は、 [待受 画面 
1] 巧 表示され ます。 

• 巧の 表示は ライフスタイル 切替 後 も 変更 ちれません。 

■ 力し ン ダー/待 受 カスタ マ イブ 
■ i チ わ 斗 ル テ □ップ 
■ ス h、 ソク アイコン 

•  i アプリ 待受 画面 設定 中は、 ライフスタイルの 切替は できません。 


ベーシック^ ニューの アイコン や 背景 画像を 変更で きます。 

• 1 つの アイコン に対して 非 選択 時 用、 選択 時 用の 2 枚の 画像を 設定で き 
ます。 

1 ベーシック メニ ューで [ アイコン 変更] 

2 変更す る アイコンを 選ぶ 

• 背景の 変更: 面 ► 背景 画像に カーソルを 合わせる ►圆 ►操作 己へ 

3 非 選択 時 用の 画像に 力ーソルを 合わせる ►圆 
4  [はい] ►選択 時 用の 画像に 力ーソルを 合わせる ►圆 

5 圆 

•アイコン じは 横 1 日 2  X 縦 1 日 2 ドット、 横 76  X 縦 76 ドット ① JPEG 画像、 
GIF 画像、 GIF アニ ベー シ ヨンを 利用で きます。 サイトな 5 ダウン □—ド 
した 画像 も 利用で きます。 
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I ベー シック メニ ユーで [メ ニユー 設定 才ー ルリ 七 ット] 
2 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


イ ルミネーシヨ ン 設定 


イ ルミネー ショ ンを 設定す る 

着信 時 や 通話 中、 GPS 機能 利用 時な どじ 点滅す るイ ルミネ ー ショ ン① 
色 や パターンを 設定で きます。 

• お買い上げ 時に 設定 ちれて いるき せな え、 ソール じよって、 イルミ ター 
シ  ョンの 設定 巧 異なります。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定け [照明 •イ ルミネーショ 
ン] ► [イルミネーション 設定] 

2 項目を 選ぶ 
3 各項 目を 設定 ►壓] 

• 項目 じよって、 設定で きる 内容 巧 異なります。 

• イル ミオ、ー ショ ン パターン 選択 時、 パターン じ カーソルを 合わせる 
と、 イルミ 斗 ー ショ ン① 点滅 パター ンを 確認で きます。 

• イルミ 斗、ー シ ョンカ ラー 選択 時、 色 じ 力ー ソルを 合わせる と、 イルミ 
斗 ー ショ ン① 色を 確認で きます。 

• データ通信 時の 着信 イ ルミ 斗 ー シヨ ン カラーは、 電話 着信 ①イ ルミ 
ネー シ ヨンカ ラーで 設定した イル ミオ、ー シ ヨンカ ラーと 同じです。 


• アイコンの 非 選択 時 用 画像に GIF アニ^ーションを 設定した とき、 選択 
時 用 画像は 設定で きません。 

• 背景 画像には JPEG 画像、 GIF 画像を 利用で きます。 サイトな 5 ダウン 
□ー  ド した 画像 も 利用 できます。 


ベーシック メニューを お買い上げ 時の 状態に 戻す 

<メ ニュー 設定 才ー ルリ 七ット > 
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• 複数の 着信 イルミ 斗ーシ ヨン 巧 設定 ちれて いると きは、 巧の 優先順位 
で 点滅し ます。 


優先順位(高^低） 

電話 着信 イ 

ル ニず 一 
シ ヨン 

電話帳の 電話 着信 イルミネーション ー グループの 電話 
着信 イルミ 斗、 ー ショ ンー 会社 名 ① 電話 着信 イ ルミ 斗 一 
ショ ンー 通常の 電話 着信 イ ルミネ ーシ ョン 

义 ー ル 着イ言 
イルミ 斗 一 
シ ヨン 

電話帳の^— ル 着信 イルミ 斗ーシ ョン ー ブルー プ① 

—ル 着信 イ ルミ 斗 ー ショ ンー 会社 名の ー  ル 着信 イ 
ルミ 斗ー シヨ ンー 通常の: —ル 着信 イ ルミ 斗ーシ ヨン 

表示 画質 設定 


ディスプレイの 画質を 変更す る 

ディ スプ しイ① 画質を 設定し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで 味 体 設定] K 画面 •ディスプレイ] ► 
[表示 画質 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [鮮やか 画質 モー ド 設定] ► 機能を 選ぶ ► 画質を 設定 ►画} 

- 画像 や 映像を 表示す る 機能 ごとに、 デ イス プしイ ① 画質を 設定で 
ぎます。 

- 設定で きる 画質は 巧のと おりです。 

■ ター マル: 通常の 画質 

■ グ イナ ミック： 彩度を アップし、 エッジを 強調 
■ ビビッド: 彩度を アップ 
■ シ ゎープ 导ス： エッジを 強調 
■ ブーム： ヴーム じ 適した 画質 
■ ジゎン ル 連動: 番組の ジゎン ルに 連動して 画質 調整 
■ 映画: 映画 じ 適した 画質 
■ スポーツ： スポーツ 番組に 適した 画質 
- 機能 じよって、 設定で きる 画質 巧 異なります。 

♦ [シーン 別 制御] ►設定を 選ぶ 

- 映像 や 周囲の 明るち じ応 じて、 画質 や 照明の 明 るち を 自動制御し 
ます。 


- 設定で きる 自動制御 方を は 巧のと おりです。 

■  ON (明るく）： 見た目の 明るち 巧 変わ 5 ない よ ラに、 明るち を 重 
視 して 自動制御 します。 

■  ON: 見た目の 明るち は 変えす、 電池の 消費を 抑える よ ラ じ、 普電 
力を 重視して 自動制御 します。 

■  OFF: 自動制御し ません。 

[シーン 別 制御] について 

• 巧の 画面で 有効 じなります。 

■  i  t  — シ ヨン 再生 中  ■  Music&Video チト 斗 ル 再生 中 

■ ムービー 再生 中  ■ ワン t ブ 視聴 中 

■ ビデオ 再生 中 


フォント 選択 


文字の 設定 （フォント） を 変える 

1 ノ- マルメ こ ュ-で [本体 設赶 ►は 字 表示/入力] ► 
[フォント 選が] 


ダウン □ 


• [励〜 個] じは、 サイトな 5 グ ウン □- ドした フォント を 登録で き 
ます （煩 P.196)。 あ 買い上げ 時は [励 I ご に H クリスタ ルタ、 ソチ] 巧 登 
録 ちれて います。 

2 フォントを 選ぶ 

• フォント じ カーソルを 合わせる と、 見本の フォントを 確認で きます。 
• ブ ウン □ー ド フォントの 削除： フォント じ 力ーソルを 合わせる ► 
[はい] 

• フォントの 情報 表示： フォント じ 力ー ソルを 合わせる ►圆 

- 情報 表示で 表示 ちれる 書体 名 は フォント 名 と 異なる 場合 巧 ありま 
す。 


• お買い上げ 時に 登録 ちれて いる グ ウン □ー ド フォントを 削除 後に も ラ 
-度ご 利用 じなる ときは、 i  Menu 内の サイト に H-MODE] な 5 グ ウン 
□ー  ドで きます （屈 =P.13 の。 


I フォント 選択を お買い上げ 時の 状態に 戻す 

<フ ォン ト （書体） のリ 七 ット〉 _ 

1 待受 画面で 面 （1 秒な 上） K フォント （書体) の リセット] 
► [はい] 


文字 サイズ 設定 


文字の サイズを 変える 

デ イス プしイ じ 表示され る 文す ①サ イブを 変更で きます。 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ► [文字 表示/入力] ►[文 
字 サイズ 設定] 

2 項目を 選ぶ ►文字 サイズを 選ぶ 

•項目 じより 選択 できる 文字 サイ ブは 異なります。 全体で 選択 した 文 
字サ イブ 巧 対応して いない 項目 じは、 最も 近い 文字 サイ ブ巧 設定ち 
れ ます。 

• 文字 ヴ イブ 選択 時、 文字 サイ ブじ カーソルを 合わせる と 変更 後の 状 
態を 確認で きます。 全体で 文字 サ イブを 選択 時は、 表示 ちれて いない 
項目の 変更 後の 状態を 基本 文字 サイ ブ① 項目に 表示し ます。 

• 全体を 変更す ると、 ベーシック^ ニューの 機能 番号 巧 変更 ちれる ちの 
巧あります。 


1" ワン タツ チで 文字 サイ ズを 一括 設定す る 

1 待受 画面で 度] (1 秒な 上） 

•文字 サイ ブ巧 [大き い] ^ 撮ガ ^ 應辑 ① 順に 切り 营 わります。 
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Select  language 


画面を 英語 表示に 切り替える 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ►[文字 表示/入力] ► 
[Select  language]  ^  English] 

• 英語 表示な 5 日本語 表示 じ 切营： ター マルべ ニューで に e け ing]  ► 
[Text  display/input]  ► [バイ リン ガル] ► [日本 副 


• ドコ tUlM カードを 挿入して いると き、 設定は ドコ tUlM カードに も 保 
を ちれます。 FOMA 端末と ドコ tUlM カードの 設定 巧 異なる ときは、 ド 
コ tUlM カードの 設定 巧 優先 ちれます。 


周りの人から ディスプレイを 見えに くく 
する 


デ イス プしイ じ パターン （図柄 やア ニ: ーシ ヨン） を 表示 さ だて、 周り 
① 人な 5 見え じくく します。 

1 區 )（1 秒な 上） 

• ベール ビューを 設定す ると、 [画] 巧 表示 ちれます。 

• 表示 パターン 設定 や 濃度 設定を 巧って ち ベール ビュー 巧 設定 ちれ ま 
す。 

ベール ビューを 解除す る 

• 回 （1 秒が 上） 

• 電源を切 ると ベール ビューは 解除 ちれます。 ただし、 マナー t ー  ド 連動 
巧 [ON] で マナー 亡 ー ド 設定 中は、 解除され ません。 

• 表示 中の 画面 じよって は、 画面のを 巧 異なって 見える 場合 巧あります。 
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I ベー ルビユー について 設定す る  < ベ-ルビ ュ- 設定 > 


1 ノー マルメ ニ ューで 味 体 設定] K 画面 •ディスプレイ] ► 
[ベール ビュー 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [マナー モード 連動] ►設定を 選ぶ 

- マナー t ー ドを 設定した ときに、 自動的 じべール ビュー も 設定し 
ます。 

- マナー 亡 ー ド 設定 中で も、 ベール ビューを 設定/解除 する こと 巧 
できます。 

♦ [表示 パターン 設定] ►パターンを 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■イ ベー ジ '設定 :あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 画像 や FOMA 端末で 
撮影した 静止画、 サイ トな 5 取得した 画像な どを ベール ビュー 
じ 設定で きます。 

■ きせな え じが ラ： きせな え、 ソール じがいます。 

- 周りの人な 5 見え じくく する 効果は、 選択した パターン じよって 
それぞれ 異なります。 

♦ [濃度 設定] ►濃度/見栄えを 設定す る 

- 濃度の 変更:® 

- 正面な 5 ① 見栄えを 調整： @ 

- 濃度を [薄い] じ 設定して いる 場合は、 見栄えの 調整は できません。 
- 濃度は [濃い]、 [標準]、 虜 い] ① 順で 周りの人な 5 見え じくく する 
効果 巧あります。 

[表示 パ ター ン 設定] について 

• サイトな 5 グ ウン □ー ドした ファイル 制限 ありの 画像は 設定で きませ 

hjo 
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暗証 香 号 

FOMA 端末で 利用す る 暗証番号 

端末 暗証番号を 変更す る . 

手書き 認証 じついて . 

PIN コードを 設定す る . 

PIN □ック を 解除す る . 


. 122 

.  < 端末 暗証番号 設定  >123 

. 123 

<UIM カー ド （FOMA カー ド） 設定 >  124 
. 125 


携帯電話の 操作 や 機能を 制限す る 

各種 □ック 機能 . 125 

他の 人 巧 使用で きないよ ラ じする . < 才ール □ック  >126 

あまなせ □ック を 利用す る . < あまなせ □ック  >126 

発信 や 着信 巧で きないよ ラ じする . <tz ル フ亡ー ド >127 

自動的に □ック する . <  自動 キー □ック  >128 

^ ー ル や 個人情報 などを 表示で きないよ ラ じする 

.  < パー ソ ナル デー タ □ック  >129 

グイ わ ルボ タンでの 発信を 禁止す る .  < グイ わ ル 発信 制限 >129 

電話帳 や ベールの プライバシーを 守る .  < プライバシー 設定 >130 

□ツク tz し クシ ヨンを 利用す る . < □ツク t し クシ ヨン >130 


発着 信 や 送受信を 制限す る 

シークし、 ソ ト 属性 設定 ちれて いる 情報を 表示す る 

. < シーク し、 ソト ド  >13] 

電話帳を 利用して 着信 拒否/許 巧を 設定す る 

. <  ^ 亡リ 着信 拒否/許 巧  >131 

発信 者 番号の わな 5 ない 着信への 対応を 設定す る 

. < 着信 拒否 設定  >132 

ケー タイ データ お預かり サービスを 利用す る 

クー タイ データ お預かり サービスを 利用す る 

. < クー タイ デー タあ 預か リサー ビス  >132 

お買い上げ 時の 状態に 戻す 

各種 機能の 設定を お買い上げ 時の 状態に 戻す 

. < 各種 設定 Ijtz、 ソト  >13 己 

登録 データ を 一括 して 削除す る . <  データ ー括 削除  >  1 36 

遠隔 初期化を 利用す る 

遠隔 初期化を 利用す る . <  遠隔 初期化  >  137 

遠隔 カスタマイズを 利用す る 

遠隔 カスタ マ イブを 利用す る . <  遠隔 カスタ マ イブ  >138 

その他の r あんしん 設定」 

その他の r あんしん 設定」 . 138 
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FOMA 端末で 利用す る 暗証 香 号 

FOMA 端末 じは、 便利に お使いい ただく ための 各種 機能に、 暗証番号の 
必要な ちの ヴあ U ます。 各種 端末 操作 用の 端末 暗証番号の ほ なじ、 

ネッ トワークサービスで お使い じなる ネット ワーク 暗証番号、 i  t- 
ド パ スワード などが あります。 用途 ごとに 上 まじ 使い分けて、 FOMA 端 
末を 活用して ください。 

• 端末 暗証番号 (各種 機能 用の 暗証番号) 、ネットワーク 暗証番号、 i  t ー  ド 
パスワード、 PIN 1 コード. PIN2 コー ド 入力 時は、 [木] で 表示 ちれます。 


各種 暗証番号 に関する ごま 意 

• 設定す る 暗証番号は 「生年月日」、 r 電話番号の 一部」、 r 所在地 番号 や 部 
屋 番号」、 r 1 ] 1 1 丄 r 1 234」 などの 他人 じ わなり やすい 番号は あ 避けく だ 
ちし、 また、 設定した 暗証番号 はべ 亡を 取るな どして お忘れ じな 5 なし、 
よ ラ あ 気をつけく だち し、。 

• 暗証番号は、 他人 じ 知 5 れ ないよう じ 十分 ご ミ 主意く ださい。 万 巧 一、 暗 
証 番号 巧 他人 じ 知 5 れ 悪用 ちれた 場合、 その 損害 じついて は、 当社は 一 
切の 責任を 負いな ねます。 

• 各種 暗証番号を 忘れて しまった 場合は、 契約者 ご 本人で ある こと 巧 確 
認 できる 書類 (運転免許証 など) や FOMA 端末、 ドコ tUlM カー ドを ドコ 
亡 ショップ 窓 □まで ご 持参いた だく 必要 巧あります。 

詳しくは 取扱説明書 裏面の r 総合 お問い合わせ 先」 まで ご 相談く だち 
い。 

•  PIN □ック 解除 コードは、 ドコ t ショップで ご 契約 時 じあ 渡しす る 契約 
申込書 (お客様 控え） じ 記載され ています。 ド〕 t ショップが 外で ご 契 
約 ちれた お客様は、 契約者 ご 本人で ある こと 巧 確認で きる 書類 (運 乾 免 
許 証な ど) とドコ t UIM カードを ドコ t シヨ、 ソ プ窓 □ま で ご 持参いた だ 
くな、 取 あ 説明書 裏面の r 総合 お問い合わせ 先」 まで ご 相談く だち し、。 


r 端末 暗証を 号 

端末 暗証番号は、 あ 買い上げ 時は [0000]  I ご 設定 ちれて います 巧、 お客様 ご自 
身で 番号を 変更で きます （屈 =P.123)。 

• 間違った 端末 暗証番号を 入力した ときは、 [端末 暗証番号 巧 誤ってし、 ま 
す] と 表示 ちれます。 正しい 端末 暗証番号を 入力して ください。 
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• 端末 暗証番号の 入力を、 日 回 連続して 間違える と 電源 巧 切れます。 


f ネッ ト ワーク 暗証番号 

ド〕 t シヨ、 ソプ または ド〕 亡 インフォ^— シ ヨン t ン ター や r お客様 サ 
ポート」 での ご ミ 主文 受付 時に 契約者 ご 本人を 確認ち せて いただく 際 や 各種 
ネットワーク サー ビス ご 利用 時な どじ 必要な 数字 4 巧の 番号です。 ご 契約 
時に 任意の 番号を 設定いた だきます 巧、 お客様 ご 自身で 番号を 変更で きま 
す。 

パソコン 向け 総合 サポ ート サイ ト 「My  docomo」 ① rdocomo  ID/ パ スワー 
ド」 を あ 持ちの 方は、 パソコンな 5 新しい?、、 ソト ワーク 暗証番号への 変更 手 
続き 巧で きます。 

なお、 i  t ー  ドな 5 は、 [ i  Menu]  ► [お客様 サポート] ► [各種 設定 (確認 •変 
更 •利用）] ► 巧、 ソト ワーク 暗証番号 変围な 5 お客様 ご 自身で 変更 巧で き 
ます。 

• 「My  docomo」、r お客様 サポ ート」 じついて は、 取扱説明書の 裏表紙の 裏 
面を ご覧く だち い。 


I  i モー ド パ スワード 

マ イ^ニュー ① 登録 •削除、^、 ソ tz  — ジサー ビス、 i 亡ー ドの 有料 サー ビス 
① お申し込み •解約な どを 巧 ラ 際には 4 巧の 「 i  ド パ スワード」 巧 必要 
じな ります （その他に も 各情報 サー ビス 提供者 巧 独 自じ パスワードを 設定 
している こと 巧あります)。 

•  i  t ー ド パスワードは、 ご 契約 時は [0000] じ 設定 ちれて います 巧、 お 客 
様 ご 自身で 番号を 変更で きます。 

•  i  t ー  ドな 5 変更 ちれる 場合は、 [ i  Menu]  ► [お客様 サポート] ► 搭種 
設定 (確認 •変更 •利用）] ►[  i  t ー  ド パスワード 変更] な 5 変更 巧で きま 
す。 


|PIN1 コ-ド •PIN2 コ-ド 

ド〕 亡 UIM 力ード じは、 PIN1 〕ー ド、 PIN2〕ー ドと いう 2 つの 暗証番号を 設 
定 できます。 これ 5 ① 暗証番号は、 ご 契約 時は [0000] じ 設定 ちれて います 
巧、 お客様 ご 自身で 番号を 変更で きます （屈 =P.124)。 


PIN1〕ー ドは、 第兰者 じよる 無断 使用を 防く' ため、 ド〕 tUlM 力ードを 
FOMA 端末 じ 差し込 わた ひ' じ、 または FOMA 端末の 電源を入れる たびじ 使 
用 者を 確認す るた めじ 入力す る 4 〜 8 巧の 暗証番号 （コード） です。 PIN] 
コードを 入力す る ことじより、 発着 信 あよ ひ' 端末 操作 巧 可能と なります。 
PIN2 コー ドは、 積算 通話料 金 リ t 、 ソト 、ユーザ 証明書 利用 時 や 発行 申請を 巧 
ラと きな どじ 使用す る 4 〜 8 巧の 暗証番号 （コード） です。 

•  PIN 1 〕 ー ド、 PIN2 〕 ー ドの 入力を 3 回 連続して 間違える と、 PIN 1 〕 ー ド、 
PIN2 コード 巧 □ツク ちれます。 

• 新しく  FOMA 端末を 購入 ちれて、 現在 ご 利用 中の ドコ亡 UIM カードを 差 
し营 えて あ 使い じなる ときは、 が 前に お客様 巧 設定 ちれた PIN] コード、 
PIN2 コードを ご 利用く だち し、。 


|PIN  ロック 解除 コード 

円 N □、ソ ク 解除 コー ドは、 PIN  ] コード、 PIN2 コー ド 巧 □ック ちれた 状態を 解 
除す るた めの 8 巧の 番号です。 なお、 お客様 ご 自身では 変更で きません。 

• 円 N □ック 解除 コードの 入力を、 10 回 連続して 間違える とドコ tUlM カー 
ド 巧 完全に □、ソ ク ちれます。 


3 回 連続 
入カ ミス 


PIN □ツク 解除 コードの 入力 


新しい PIN コード 

ドつ 亡 シヨ、 ソプ窓 □じ 

① 設定 

お問い合わせ くだち い 

端末 暗証 香 号 設定 


端末 暗証 香 号を 変更す る 

端末 暗証番号 （ 4 〜 8 おの 数ぎ) を 変更で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►  [ロック •七 キュ リ テイ] 
► [端末 暗証番号 設定] ► 現在の 端末 暗証番号を 入力 
2 新しい 端末 暗証番号を 入力 
3 もう 一度、 新しい 暗証番号を 入力 

4 圆 


手書き 認証に ついて 

タッチ パネル 上で 文ぎ や 記号を ず 書きし、 認証を 巧い ます。 t キ ユリ 
テイ 機能と して 端末 暗証番号 入力の 代わりに 利用で きます。 端末 暗証 
番号 入力に 比べて 登録 内容の 自由度が 高くな ります。 ただし、 厳密な 
筆跡 じよる 認証は 巧って おり まだんので 、登録 内容は 他人に 知 5 れな 
いよ ラに 十分 ご注意く ださし、。 

• 手書き 認証 技術は 完全に 本人 認証を 保証す る ものではありません。 当社 
では 本 製品を 第兰 者に 使用 ちれた こと、 また ま 書き 認証の 誤認 証 じより 
使用で きな なった ことじ よって 生じる 損害に 関しては、 一切 責任を 負い 
なね ますので あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

•オール □ック ① 解除な ど 一部 利用 できない 場合 巧あります。 


1" 手書き 認証を 設定す る  <  手書き 認証 設定 > 

手書き 認証 I ご 必要な 文字 や 記号を 登録し ます。 

• 手書き 認証に 失敗した とき、 エラー 発生 日時 巧 エラー 履歴に 記憶 ちれ 確 
認 する こと 巧で きます。 最新 のちのな 5  9 件まで 記憶 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►  [ロック ■七 キュリ テイ] 
► [手書き 認証 設定] ► 端末 暗証番号を 入力 ►  [ON] 

2  [OK]  ► [認証 用 記号 登録] ►  [OK] 


あんしん 設定 


巧 ぺージ へ 続 <>► 123 


• 登録した 認証 用 記号の 変更： [認証 用 記号 登録] ► [上書 登録] ► に K] 
• 登録した 認証 用 記号の 確認： [認証 用 記号 登録] ► [登録 データ 確認] 

- 認証 用 記号の 削除: SK はし、] 

• エラー 履歴の 確認： [エラー 履歴] 

3 文字 入力 部分に 文字 •記号を 手書き 入力 ►  ® 


文字 入力 部分 


•  2 画が 上 じ 画 内で 入力し ます。 複数の 記号に 分けても 登録で きま 
す。 

• 1 画 ごとの 入力の 長ち 巧 短い と 正確な 認証 巧で きない こと 巧 ありま 

• 入 ° 力した 文字 •記号の 消去： [§] を タッチ 
• 認關 記号 登録の 終； J  : 喔] を タッチ 

4 圆 ►  [0K] 

I 手書き 認証を 実行す る 

1 手書き 認証 画面で、 登録した 認証 用 記号を 手書き 入力 ► 

® 

• 登録 時と 同じ 筆順で 入力して くだち し、。 

• 端末 暗 離 号 人力 I ご 切替： [胃] を タッチ 
• 入力した 文字 •記号の 消去: 画 
• 手書き 認証の 終: [胃] を タッチ 

• 認証に 失敗す ると、 [登録 ちれた 認証 用 データと 一致し ません] と 表 
示 ちれます。 手書き 認証に 2 回 続けて 失敗す ると、 端末 暗証番号 入力 
画面 巧 表示 ちれます。 
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UIM 力ード （FOMA 力ード） 設定 


PIN コードを 設定す る 

PIN コードを 設定し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►  [ロック •七 キュ リ テイ] 
►  [UIM 力ード （FOMA 力ード） 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦  [PIN1 コー ド 変 見 ► 端末 暗証 香 号を 入力 ► 現在の PIN1 コー ドを 入 
力 ►新しい PIN1 コー ドを 入力 ►もう一度、 新しい PIN1 コー ドを 入力 

►圆 

•円 N 1 入力 ON/OFF 切营巧 に FA じ 設定 ちれて いると き、 Pim コー 
ドは 変更で きません。 

- 間違った PIN] コードを 入力す ると、 [PIN] コード 巧 認識で きません 
でした] と 表示 ちれます。 

♦  [PIN2 コー ド 変 鼠 ► 端末 暗証番号を 入力 ► 現在の RN2 コ ー ドを 入 
力 ►新しい PIN2 コー ドを 入力 ►もう 一度、 新しい PIN2 コー ドを 入力 

►画 

- 間違った PIN2 コー ドを 入力す ると、 [PIN2 コード 巧 認識で きません 
でした] と 表示 ちれます。 

♦  [PIN1 入力 ON/OFF 切 創 ►  |：0N け PIN1 コー ドを 入力 

- 電源を入れた ときに PIN1 コードを 入力す るよ ラに 設定で きます。 

• 設定は ドコ亡 UIM 力ードに 保を ちれます。 

■ 電源を入れた ときに NN1 コードを 入力す る 

PIN 1 入力 ON/OFF 切营を に N] じ 設定す ると、 電源を入れた ときに、 PIN 1 
]- ドの 入力 画面 巧 表示 ちれます。 正しい PIN1 ]- ドを 入力す ると、 待受画 
面 巧 表示 ちれます。 


PIN  ロックを 解除す る 

1 PIN  ロック 中に PIN  ロック 解除 コード 入力 画面で PIN  ロッ 
ク 解除 コー ド （8 巧の 数字) を 入力 
2 新しい PIN コー ドを 入力 
3 もう一度、 新しい PIN コードを 入力 

4 圆 


各種 ロック 機能 

電話帳の 呼び 化し、 登録、 削除 や ダイ わ ルボ タンでの 発信な どの 機能 
を 制限で きます。 


□ツク 機能 

動作 •制限 内 客 

ぺージ 

オール □ツク 

電源の ON/OFF と 音声 電話/テし ビ 電話 
じ 応答す るが 外の 操作 巧で きないよ ラ じし 
ます。 

P.126 

あまなせ □ツク 

FOMA 端末を 紛失した 際な どじ、 ド〕 甘 こ 
お 電話 で ご連絡い ただく だけで、 個人 デ ー 
夕や 1 C カード 機能に □ック をな ける こと 
巧で きます。 

P.126 

t ルフ t ー ド 

電話 や i  ド^-ル、 i 亡ード、 i  C 通 

信、 赤外線 通信な どで、 通信 巧で きないよ ラ 
じ 設定し ます。 

P.127 

パーソナル デー タ 
□ック 

^ ー ル や 個人情報 などを 表示で きないよ ラ 
じします。 

P.129 

ブイ わ ル 発信 制限 

電話帳に 登録して いない 相手への 電話 発 
信、 i 亡 ー ド^ール /SMS 送信 巧で きない 
よつ じ します。 

P.129 

□ツク 機能 

動作 •制限 巧 客 

ぺージ 

自動 キー □ツク 

FOMA 端末を 閉 じたり、 デイ スプし イ①表 
示 巧 消えて な 5 設定した 時間 巧 経過す る 
と、 自動的に タッチ パみ レ や ボタンを 操作 
できない よ ラ じします。 

P.128 

□ック 
tz しク 
シ ヨン 

ク □—ブ 
□ック 

FOMA 端末を 閉 じて な 5 設定 した 時間 巧 経 
過す ると、 自動的 じ □ック 巧 設定 ちれる よ 
ラ じで きます。 

P.128 

画面 オフ 
□ック 

デイ スプ しイ① 表示 巧 消 えてな 5 設定した 
時間 巧 経過す ると、 自動的に □ック 巧 設定 
ちれる よ ラ じで きます。 

P.128 

1  C 力ード 
□ック 

1  C カード 機能を 利用で きないよ ラに □、ソ 
ク します。 

P.315 

サイ ド キー 
□ック 

サイ ドボ タンを 操作で きないよ ラ じして、 
誤動作を 防ぎます。 

P.130 

プライ バ 
シー 設定 

シークし、 ソト 属性 設定 した 電話帳の 着信 動 
作 や、 フォルダ シークし、 ソトを 設定した 
フォルダ じ 振り分け 5 れる ベールの 受信 動 
作を 設定で きます。 

P.130 

シークし、 ソ 

ht-K 

電話帳、 スク ジュールを 表示した ときに、 通 
常の データと シークし、 ソト 属性 設定した 
データの 両方を 表示し ます。 

P.131 

端末 暗証 番 
号 変更 

端末 暗証番号を 変更で きます。 

P.123 

その他の t 
キ ユリ テイ 

□ック .わ キ ュリ テイ 画面を 表示し ます。 

- 
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化の 人が 使用で きないよう にす る 

FOMA 端末の 無断 使用を 防く' ため、 電源 ON/OFF と 音声 電話/テし ビ 
電話に 応答す るが 外の 操作が できない よ ラ じします。 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ►  [ロック •七 キュリ テイ] 
►  [ロック 設定] ► 讨ール ロック] H 品 末 暗証番号を 入力 

• オール □ック を 設定す ると、 待受 画面 じ [オール □ック 中] と 表示ち 
れ ます。 

オール □ック を 解除す る 

• 待受 画面で 端末 暗証番号を 入力 

•オール □ック 中は ベ t リ 別 着信 拒否/許 巧、 ^亡リ 登録 外 着信 拒否の 
設定 じな なわ 5 す 着信し ます。 

• オール □ック 中は 待受 画面には [待受 画面] ] 巧 表示 ちれ、 力し ン ダー 
や マ チキ わ ラは 表示 ちれません。 オール □ック を 解除す ると 元の 設定 
じ 戻ります。 

• オール □ック を 設定しても、 I  C 力ード 機能は □ック ちれません。 

• オール □ック 中に 不在 着信 巧 あってち 画面 じは 表示 ちれません。 才一 
ル  □ック  を 解除す ると ストック アイコン  [6]  (着信 あり） 巧 表示 ちれ ま 
す。 

• オール □ック 中は 音声 電話 や テし ビ 電話を なける ことは できません。 
ただし、 緊急 通報 番号 （1 10 番、 1 19 番、 1 18 番） じは 発信で きます。 発信す 
ると きは、 端末 暗証番号 入力 画面 で 電話番号 を 入力して 囚を 巧し ま 
す。 電話番号は [木**] で 表示 ちれます。 

• オール □ック 中は 着 もじを 受信しても 表示され ません。 

• オール □ック 中は、 設定した 時刻に なっても アラームは 動作し ません。 

• 才ール □ック 中 も、 i  t- ドべール、 SMS やべ、 ソ tz- ジ R/F ① 自動 受信 
巧で きます 巧、 画面には 表示され ません。 オール □ック を 解除す ると、 
i  t- ドべール や SMS、 ベ、 ソ tz- ジ 'R/F ① アイコン 巧 表示 ちれます。 

• オール □ック 中 も、 エリア ベールは 自動 受信 ちれ、 画面に 表示され ま 
す。 

•オール □ック 中 も、 地図 •  GPS 機能の 位置 提供の 要 ホに は 対応 します。 
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• オール □ック 中に i アプリ コールを 受信しても、 着信 音は 鳴 5 す'、 着信 
ランプ や バイ ブ しータ も 動作 しません。 また、 WK] や ストック アイコ 
ンい が] ( i アプリ〕ー ル あり） も 表示 ちれません。 才ール □ック を 解除 
すると 表示 ちれます。 


• オール □ 、ソ ク① 解除に 日 回 続けて 失敗す ると、 FOMA 端末の 電源 巧 切れ 
ます。 再 ひ' 電源を入れて、 正しい 端末 暗証番号を 入力して くだち い。 


おまかせ ロックを 利用す る 


FOMA 端末を 紛失 した 際な どじ、 ドコ亡 I こお 電話で ご連絡い ただく だ 
けで、 電話帳な どの 個人 データ やお サイフ クー タイの I  C カード 機能 
じ □ック を 巧け る ことができます 。お客様の 大切な プライバシー とお 
サイフ クー タイを 守 U ます。 また、 お申し込み 時に 圏外な どで お ま 巧 
だ □ック がな な 5 なくて ち、 1 年が 内に 通信が 巧 能 I こなった 場 含、 白 
動のに □ック がな 巧り ます。 ただし、 解約 •利用 休止 •電話番号 変更 •紛 
失 時な どで 新 しい ドコ t UIM カー ドの 発 巧 (番号を 指定して □ ックし 
た 場 含 のみ) を 巧った 場ち は 1 年が 内で あってち 白 動のに □ック はな 
なり まだん。 お客様な 5 ①お 電話な どじより □ック を 解除す る ことが 
できます。 

• ドコ t プし ミア クラ ブ 会員の 場合、 手数料 無料 で 何回で ち ご 利用 いただ 
けます。 ドコ t プし ミア クラ ブ未 入会の 場合、 有料 ①サー ビスと なります 
(ただし ご 利用の 一時 中断と 同時、 もしくは 一時 中断 中に 申し込まれた 場 
合は 無料 じなります)。 

• おまかせ □、ソ ク 中ち 位置 提供 可否 設定を [位置 提供 ON] または [電話帳 登 
録外 拒否] じ 設定して いる 場合は、 クー タイ あ 探し サー ビスな どの GPS 機 
能の 位置 提供 要求に 対応 します。 


おまか だ □ ック① 設定/解除 

m  0120-524-360 受付 時間 24 時間 (年中無休） 

义 一部の IP 電話な 5 は 接続で きない 場合 巧あります。 

• パソコン などで My  docomo ① サイトな 5 も 設定/解除 巧で きます。 


• お まなせ □、ソ ク① 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイ ド ブック （基本 編) J を ご 
覧 くだち し、。 

• おまかせ □ック を 設定す ると [おまかせ □、ソ ク 中です] と 表示 ちれます。 


• おまかせ □ 、ソク 中は、 音声/テし ビ 電話の 着信に 対する 応答と 電源 ON/ 
OFF ① 操作を 除いて、 すべての ボタン 操作 巧 □ック ちれ、 各 機能 （ I  C 
カー ド 機能を 含む） を 使用す る こと 巧で きなくなります。 

• 音声/テし ビ 電話の 着信は 可能です 巧、 電話帳 じ 登録 ちれて いる 名前、 画 
像な どは 画面に 表示 ちれす、 電話番号 だけ 巧 表示 ちれます。 

• あまなせ □ック 中 じ 受信した: ><  — ルは、 i 亡ー ド tz ン ターに 保を ちれ ま 
す。 

• 電源 ON/OFF は 可能です 巧、 電源 OFF を 巧っても □ック は 解除され ませ 
ん。 

• ドコ tUlM カード や m に 「oSD カード じは □ック 巧な なりません ので、 あ 
5 なじめ ご 3 承く だち し、。 

• 他の 機能 巧 起動 中の 場合は、 動作 中の 機能を 終 3 して □、ソ クを なけ ま 
す。 

• 他の □ック 機能の 設定 中で も、 おまかせ □ック を 使用す る こと 巧で き 
ます。 

•  FOMA 端末の 圏外 •電源 OFF 時 •海外での 使用 時は □、ソ ク あよ ひ' □ック 
解除は できません 。その他 お客様の 利用 方 ミ 去な どじより、 □、ソ ク あよび 
解除 巧で きない 場合 巧あります。 

•デュア ルオ、、 ソト ワーク サービスを ご 契約の お客様 巧、 mova サ ー ビスを 
ご 利用 中の 場合は、 □ック はなな りません。 

• ご 契約者の 方と FOMA 端末を 使用して いる 方 巧 異なる 場合で ち、 ご 契約 
者の 方な 5 ① お申し出 巧 あれば □ 、ソク 巧な なります。 

• おまかせ □ 、ソ ク① 解除は、 あまなせ □、ソ クを なけた ときと 同じ 電話 番 
号 ①ドコ tUlM カードを FOMA 端末に 挿入して いる 場合の み 斤 ラ こと 
巧で きます。 解除で きない 場合は、 取扱説明書 裏面の r 総合 お問い 合わ 
せ 先」 まで お問い合わせ くだち し、。 


七 ル フモー ド 


発信 や 着信が できない ようにす る 

電話 や i  t ー  ド —  ル、 i 亡 ー ド、 i  C 通信、 赤外線 通信な どで、 通信 
がで きないよ ラに 設定し ます。 

• 巧の 機能で 通信 巧で きないよ ラ じ 設定で きます。 


■ 音声 電話 
■  SMS 

■ i コン シェル 
■ 赤外線 リ亡 コン 操作 
■ 斗、、 ソ トフ ーク サービス 


麵 テし ビ電記  ■  I  t ー  ド ッ;ー ル 

■  ソ  tz  — ジ 'R/F  ■  i  t —  ド 

■  i  C 通信  ■ 赤外線 通信 

■  Bluetooth 機能  ■ ソフトウェア 更新 

■  Wi-Fi 

■ データ通信 (パク、 ソト 通信/ 64K データ通信） 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ► [その他 設定] ► [七 ルフ 
モー ド] 

2 設定を 選ぶ ►[はい] 

• 材 レフ ドを 設定す ると、 [Yiil] 巧 消え [函配 巧 表示され ます。 

•  i  ド 接続 中 （[i] 点滅) は、 tz ルフ 亡ードを 設定で きません。 

七 J レフ モー ド 中は 

• 緊急 通報 番号 （1 10 番、 1 19 番、 1 18 番) へは ダイ わ ルで きます。 発信 後に 
t ルフ t ー ドの 設定は 解除 ちれます。 

• 電話 巧な なって きても、 t ル フ亡ー ド 解除 後に ストック アイコン [6] 
(着信 あり） や [な 3] (留守 録音 あり） などは 表示され ません。 

• 電話 巧な なって きたと き、 相手には 電波 巧 届なない な 電源 巧 入って い 
ない ことを 通知す る ガイ グン ス巧 流れます。 ド コ亡① 留守番電話 サー 
ビ义 転送 でんわ サービスを ご 利用のと き、 FOMA 端末の 電源を切って 
いると きと 同様に サービスを ご 利用に なれます。 

• 送信 ちれて きた i 亡ードべール や^、 ソ tz- ジ 'R/F は i  ド tz ンター 
で、 SMS は SMS  tz ンター で、 あ 預かりし ます。 受信 するとき は t ルフ 
亡 ー ドを 解除して、 ベール/^、 ソ t ー ジ '問合せ、 SMS 問合せ を 巧って く 
だち し、。 

•地 图 •  GPS 機能の 現在 i 也 確認、 現在地 通知、 位置 提供、 地図 や、 現在 i 也 通 
知 先の 登録、 修正、 削除、 位置 提供 可否 設定の サービス 利用 設定、 オート 
GPS サービスの 利用を 斤 ラ こと 巧で きません。 
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自動 キー 


自動的に ロックす る 

FOMA 端末を 閉じたり、 デイ スプ しイ① 表示が 消えて 巧 5 設定した 時 
間が 経過す ると、 自動のに タッチ パネル や ボタンを 操作で きないよ ラ 
じします。 

• 自動 キー □ック を 設定して いてち、 巧の 場合は 自動 キー □ック 巧 動作し 
ません。 

麵 i  t ー  ド: ー ル/ SMS 送受信 中 
■ ベール/^、 ソ tz —ジ 問合せ 中 
■ 通話 中  I 

■ お知らせ タイマー 起動 中 X 

■  i  C 通信 中 
■ 力^ラ 起動 中 

■ i t— シヨ ンプ し一 わ一 起動 中 
■ ミュージック プし一 わ 一起 動 中 

■  Music&Video チ わ ネル プ し一わ一 起動 中 

■ ワン t ブ 視聴 中  ■ ビデオ 再生 中 

■ インター 斗 ットム ー ビープし 一 わ 一起 動 中 
■ プし ゼン アシスト 中  ■ 位置 測 位 中 

■ インフォ: —シ ヨン 受信 中  ■ ソフトウェア 更新 中 

■ データ通信 (パク、 ソト 通信/ 64K データ通信） 

X 画面 オフ □ック 巧 動作し ません。 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ►  [ロック •七 キュリ テイ] 
►  [ロック 設定] ► [自動 キー ロック] 

2  ロックの 種類を 選ぶ ►端末 暗証番号を 入力 ►各項 目を 設 
定 ►圆 

• 設定で きる □、ソ ク① 種類は 巧のと おりです。 

■ ク □ーブ □ック 設定: FOMA 端末を 閉じて な 5 設定した 時間 巧 経 
過す ると、 自動的に □ック 巧 設定 ちれる よ ラ じで きます。 

■画面 オフ □ック 設定: デイ スプ しイ① 表示 巧 消えて な 5 設定した 
時間 巧 経過す ると、 自動的に □ック 巧 設定され るよ ラ じで きます。 
• 自動 キー □ック を 設定す ると、 [日] 巧 表示 ちれます。 

自動 キー □ック を 一時的に 解除す る 

• ク □ーブ □ック ① 一時 解除: FOMA 端末 を 開いて 端末 暗証番号 を 入力 


■ エリア^  — ル 受信 中 
■ 発着 信 中 
■ アラーム 鳴動 中 
■ 赤外線 通信 中 
■ 团 uetooth 通信 中 
■  ^ □デ イプし 一 わ 一起 動 中 


あんしん 設定 


128 


- デ イス プしイ 表示 中 や □ック 中 画面 巧 表示 ちれた ときは、 @ を 押 
すと 端末 暗証番号 入力 画面 巧 表示 ちれます。 

• 画面 オフ □、ソ ク① 一時 解除: いすれ なの ボタンを 押して デイ スプし 
イ を 表示 端末 暗証番号を 入力 

- FOMA 端末を 開いて ち、 端末 暗証番号 入力 画面 巧 表示 ちれます。 

• 才ート GPS を 利用して いると きは 端末 暗証番号 入力 画面で 圆 ► 
[はい] で オート GPS を 一時停止で きます。 自動 キー □ック を 一時的 
じ 解除す ると、 オート GPS を 再開で きます。 手書き 認証の 場合は 
[胃] を タッチ ►[はし、] で 操作で きます。 


自動 キー □ック 中で ち、 夕① 機能は 動作し ます。 


■  P つ一し 
■ あ 知 5 せ タイマー 

■  SMS 送ち 信 

■ ポップアップべ、 ソ tz  — ジ '通知 

■  ル/ベ、 ソ tz- ジ '問合せ 

■  i アプリ※ 

■ データ 転送の BEX™ 通信） 

■ パターン データ 更新 
■ 電話 発着 信 
■ 音声べ t ① 録音 

■ データ通信 (パク、 ソト 通信/ 641< データ通信） 

■ 緊急 通報 番号 （ 1 1 0 番、 1 1 9 番、 1 1 8 番) への 発信 

■  Wi-Fi 接続  ■ ソフト ウエ ア 更新 

X 自動 起動 じより 起動した 場合 じ 操作で きます。 


■ スクジ 'ユール アラーム 
■ i 亡 ー ドべー ル 送受信 

■  ソ t ージ R/F 受信 
麵 エリア^  — ル 受信 

■  it- ド/フル ブラウザ 
■ あ サイ フクータイ 

麵 あ 預かり tz ン ターに 接続 
■ 地図 ，〇ドミ 機能の 位置 提供 
■ 通話 


緊急 通報 番号 （1 10 番、 1 19 番、 1 18 番 )1 こ 発信 するとき は、 端末 暗証番号 
入力 画面で 電話番号を 入力して のを 押します。 電話番号は [木木が で 
表示 ちれます。 


自動 キー □ック 中で も、 夕① 操作は できます。 

■ 電話 着信 中、 通話 中の ボタン 操作 X 
■ 伝言べ 亡 録音 中、 音声べ t 録音 中の ボタン 操作 
■ アラーム 鳴動 中の ボタン 操作 
■ 電源を入れる/切る 
X —部 利用で きない 操作ち あります。 

i アプリ 起動 中に 自動 キー □ック 巧 動作した 場合、 i アプリの 画面を 
表示した まま □ック 巧 設定 ちれます。 


-ソ ナル データ 


> ー ル や 個人情報な どを 表示で きないよ 
うにす る 

• パーソナル データ □ック を 設定す ると、 巧の 機能の み 利用で きます。 

麵 電源 ON/OFF  ■ 音声 電話/テし ビ 電話※ 1 

■リ ダイ わ ル/着信 履歴 X 1  ■ 不在 着信 表示※ 1 

麵 ネッ トワー クサー ビスの 設定※ 2 
■  AT コマンド じよる 制御 

X  ] 電話帳を 利用で き なくなり、 電話帳に 登録した 内容 (名前 や: ><亡リ 
番号な ど) や 電話帳に 対 して 設定した 内容 亡リ 別 着信 許可な 
ど) 巧 無効 じなります。 

X2 —部 設定で きない 機能 もあります。 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ►  [ロック •七 キュリ テイ] 
►  [ロック 設定] ► [パー ソ ナル デー タロック] ►端末 暗証 
香 号を 入力 
2 設定を 選ぶ 

• パーソナル データ □ック を 設定す ると、 [見] 巧 表示 ちれます。 

• パーソナル データ □ック 中は マ チキ わ ラは 表示 ちれません。 パー ソナ 
ル データ □ック を 解除す ると 元の 設定に 戻ります。 

また、 ベー シック^ ニュー や t しクト ベニ ュー 、待 受夕 、ソチ ランチ わの 
起動 巧 制限 ちれて いる 機能 や 人物の アイコン じ [回] や [浸] 巧 表示 ちれ 
ます。 tz しクト — ュ ー ① 場合、 人物 名は!!**  *] で表术 ちれます。 

• パーソナル デー タ □ック を 設定しても、 I  C 力ード 機能は □ック ちれ 
ません。 

• パーソナル データ □ック 中は 着 もじを 受信しても 表示され ません。 

• パーソナル データ □ック 中は、 設定した 時刻 になっても アラームは 動 
作し ません。 

• パー ソ ナル デー タ □ック 中 も、 i  t— ドべー ル、 SMS、 ベ、 ソ tz- ジ 'R/F 
や エリ ア^ールは 自動 受信 ちれ、 画面に 表示 ちれます。 

•パーソナル データ □ック 中ち、 i 也 図 •  GPS 機能の 位置 提供の 要求に は 対 
応 します。 


• パーソナル データ □ック 中は が 下の ストック アイコンは 表示 ちれ ませ 
ん。 

■ [因] (伝言 〇 件）  ■ [な 3]( 留守 録音 あり 〇 件） 

■ [々]( 新着 トルカ あり 〇 件） ■ いが] ( i アプリ〕ー ル あり）※ 
パーソナル データ □ック を 解除す ると 表示 ちれます。 

X 着信 音は 鳴 5 す、 着信 ラン プやバ イブし ータ も 動作 しません。 


ダイヤル 発信 制限 


ダイ ヤル ボタ ン での 発信を 禁止す る 

電話帳 (microSD カード 内の 電話帳を 除く） じ 登録して いない 相 まへの 
電話を 発信で きないよ ラ じします。 

• ダイ わ ル 発信 制限を 設定して いてち、 緊急 通報 番号 （110 番、 119 番、 118 
衝 へは グイ わ ルで きます。 また、 電話帳に 登録して いる 電話番号へは、 リ 
ダイ わ ル/着信 履歴な 5 も 発信で きます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [本体 設定] ►  [ロック •七 キユ リ テイ] 
► [ダイヤル 発信 制限] ►端末 暗証番号を 入力 
2 設定を 選ぶ 

• グイ わ ル 発信 制限を 設定す ると、 [み] 巧 表示 ちれます。 

• ダイ わ ル 発信 制限を 設定す ると、 巧の 機能 も 禁止 ちれます。 

■ 直接 アドし ス 入力 じよる SMS および i  t ー  ド ベールの 送信 (電話帳 
な 5 ① アドし ス 入力の 場合は 可能） 

■ 電話帳の 登録/修正/削除 

■ アラームな 5 ① 発信 (電話帳に 登録 ちれて いる 場合は 可能） 

■ 赤外線 通信 や i  C 通信、 Bluetooth 通信 じよる 電話帳 デー タ 、現在 i 也 
通知 先の 送受信 

■ プしフ イツ クス 設定  ■ 国際 プしフ イツ クス 

■  Phone  To(AV  Phone  To) 機能 ■  Mail  To 機能 

■  FOMA 端末と ドコ tUlM 力ード、 m に 「oSD 力ー ド 間の 電話帳の デー タ 
転送 (もしくは、〕 ピー） 

■ 現在 i 也 通知 先の 登録/修正/削除 

■ 直接 入力 じよる 現在地 通知 

■ ダイ わ ル 入力 じよる 斗、 ソト ワーク サービスの 利用 
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プライバシー設定 


電話帳 や イー ルの プライ バ シーを 守る 

シークし ッ ト 属性を 設定した 電話帳 や グループへの 着信 動作 や、 フォ 
ル ダ シークし ットを 設定した フォルグ じ 振り分け 5 れ る: ー ル①受 
信 動作を 設定で きます。 

• プライ パシー 設定を 巧 ラと、 シークし、 ソ トフ ォルグに 振り分け 5 れる 

^ ー ルを 受信した あと、 巧の 動作 じなります。 

あ 5 なじめ、 フォルグ シークし、 ソト （屈 = P. 1 63) と 振 分け 条件 設定 

(屈 =P.16 のを 巧って くだち し、。 

•未読 マーク • 受信 件数 表示 を [表示し ない] じ 設定して いる 場合、 待受画 
面に ストック アイコン [囚] (新着: ><- ル あり） は 表示 ちれません。 ま 
た、 受信 状態を 表す マー ク （煩 P.1 日 2) は 表示され ません。 [電波 アイ〕 
ン 変更] じ 設定して いる 場合は、 設定した アイコン 巧 表示 ちれます。 
FOMA 端末を 閉じて いると きは、 サブ デ イス プしイ じ 送信 元の: ><  — ル 
アドし スや 名前、 受信した^ ー ルの 合計の 件数は 表示 ちれません。 

- 送受信 履歴を [保を しない] じ 設定して いる 場合、^  — ル 受信/送信の 
履歴 一覧 画面に 表示 ちれません。 

- 受信 時 表示 • 鳴動 設定を [表示し ない/鳴動な し] じ 設定して し ^ る 場合、 
シークし、 ソ トフ ォルグに 振り分け 5 れる ベールの みを 受信した とき 
は、^ ー ル 着信 音 巧 鳴 5 す、^ ー ル 受信 画面と 受信 完 3 画面ち 表示 ちれ 
ません。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►  [ロック •七 キュリ テイ] 
► [プライバシー 設定] ►端末 暗証番号を 入力 
2 項目を 選ぶ ►[0K] 

3 各項 目を 設定 ►歷] 


あんしん 設定 


130 


ロック 七 レ クシ ョ ンを 利用す る 

ワンタッチ 操作で 各種 □ック 機能の 選択 画面を 表示で きます。 

• 選択で きる □ック 機能は 巧のと おりです。 

■ ク □—ブ □ック （屈 =P .に 8) 

■ 画面 オフ □ック （惕 =P.128) 

■  I  C 力ー ド □ック （屈 =P.31 己） 

■ サイド キー □ック （屈 =P.130) 

■ プライバシー 設定 (屈 =P.130) 

■ シークし、 ソト t ー ド （o^P.131) 

■ 端末 暗証番号 変更 (屈 =P. 123) 

■ その他の セキュリティ 

1 待受 画面で®  (1 秒な 上） 


□ツク t しク 
シ ヨン 画面 


I サイ ドボ タンを 操作で きないよ うにす る 

<サイ ドキー ロック > 

FOMA 端末を 閉じて いると きじ、 サイ ドボ タンを 操作で きないよ ラ じして、 
誤動作を 防ぎます。 

1 ロック 七 レ クシ ヨン 画面で [サイド キー ロック] 

• サイド キー □ック を 設定す ると、 [a] 巧 表示され ます。 

サイド キー □ック を 解除す る 
•  □ック t し クシ ヨン 画面で [サイド キー □、ソ ク] 

•サイ ドキー □ック を 設定して いても、 着信 中の 亡ーシヨ ン サイし ント 
は 利用で きます。 


トモード 


シーク レッ ト 属性 設定され ている 情報を 
表示す る 

シークし ット亡 ー ドを 設定す ると、 電話帳、 スク ジュールを 表示した 
ときに、 通常の デ ー タと シークし ット 属性 設定 した データ ① 両方が 表 
示されます。 また、 デー タ BOX ① マイ ピ クチ わ や i 亡ーシヨ ン ‘ムー 
ビー で、 フォルダ t キュリ テイを！; ON (シー クしツ ト）] じ 設定した フス 
ルグち 表示され ます。 

•シークし、 ソト t ー  ドを 解除す ると、 通常の データ だけ 巧 表示 ちれます。 

• 待受 中に、 デイ スプ しイ① 表示 巧 消えた とき や FOMA 端末を 閉じた とき 
じ、 シークし、 ソ ト t ー  ド 巧 自動的に 解除 ちれる よ ラに 設定で きます。 

• 電源を切 ると、 シーク し、 ソト亡 ー ドは 解除 ちれます。 

• 電話帳の シークし、 ソ ト 属性 設定 じついて は 屈 =P.99 
• スクジ 'ュー ルの シーク し、 ソ ト 属性 設定 じついて は 屈 =P.418 
1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►  [ロック ■七 キュリ テイ] 
► [シーク レツ トモー ド] ► 端末 暗証番号を 入力 


2 各項 目を 設定 ►歷] 

• シークし、 ソト t ー ドを 設定す ると、 H] 巧 表示 ちれます。 


リ 着信 拒否/許可 


電話帳を 利用 して 着信 拒否/許可を 設定 
する 


電話帳に 登録した 相手な 5 ① 着信 だけを 受ける/受けな いよ ラに 設 
定 したり、 電話帳に 登録され ていない 相手な 5 の 着信を 受けない よ ラ 
じ 設定した りで きます。 

• つな 巧 5 ななった 相手へは、 話中 音 巧 流れます 。このと き、 ストック アイ 
〕 ン [6] 道 信 あ り） 巧 表示され、 着信 履歴に 記憶 ちれます。 

•  SMS や i  t ー  ド ベールは 、この 機能 じ 関係な く 受信 ちれます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[メモリ 着信 拒否/許可] 


2 項目を 選ぶ 

♦  [メモリ 別 着信 拒否/許可] ►端末 暗証番号を 入力 ►設定を 選ぶ 

- 指定した 相手な 5 ① 着信 だけ 受ける/受けな いよ ラ じ 設定で きま 
す。: t リ 別 着信 拒否/許 巧 を 設定す るには、 あ 5 な じめ 電話帳で 
着信 許可/拒否 設定 （屈 =P.94) を 登録して あく 必要 巧あります。 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 設定 解除: 着信 許可/拒否 設定の 設定に 関わ 5 す 着信を 許可し 
ます。 

■ 拒否 設定: 着信 許可/拒否 設定を [着信 拒否] じ 設定して いる 相 
寻 ねら ① 着信 を 拒否し ます。 [着信 許可] じ 設定して いる 場合 や、 
設定して いない 場合は 着信を 許可し ます。 

■ 許可 設定: 着信 許可/拒否 設定を [着信 許可] じ 設定して いる 相 
手な 5 ① 着信を 許可し ます。 [着信 拒否] じ 設定して いる 場合 や、 
設定して いない 場合は 着信を 拒否し ます。 

♦  [メモリ 登録 外 着信 拒否] ►端末 暗証 香 号を 入力 ►設定を 選ぶ 

- 電話帳に 登録 ちれて いない 相手な 5 電話 巧つな 巧 5 ない よ ラに 設 
定 できます。 

[メモリ 別 着信 拒否/許可] について 

• 相手 巧 電話番号を 通知して きたと きのみ 有効です。 べ亡リ 別 着信 許可 
① 場合は 番号 通知 お願い サービスを、 ベ t リ別 着信 拒否の 場合は 番号 
通知 お願い サービス や 着信 拒否 設定を あわせて 設定す る ことを あすす 
めします。 

•パーソナル データ □ック 中は ベ t リ 別 着信 拒否/許 巧は 設定 でき ませ 
ん。 

[メモリ 登録 外 着信 拒否] について 

• 相 ま 巧 発信 者 番号 を 通知して いると きのみ 有効 です。 番号 通知 お願い 
サービス も あわせて 設定す る ことを あすす めします。 

•  ^ t リ 登録 外 着信 拒否と 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド） を 同時に 設定し 
たと きは、 ベ t リ 登録 外 着信 拒否 巧 優先され ます。 

•ベ t リ 登録 外 着信 拒否 を 設定して いると きも、 発信 者 番号の わな 5 な 
し、 電話は 着信 拒否 設定 巧 優先 ちれます。 

•ベ t リ 登録 外 着信 拒否と 呼 化 動作 開始 時間 設定を 同時に 設定す る こと 
はでき ません。 呼 化 動作 開始 時間を 解除して な 5 やり直し てくだち い。 
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着信 拒否 設定 


発信 者 香 号の わからない 着信への 対応を 
設定す る 

発信 者 番号 ヴ 通知 されない 着信が あった とき、 非 通知 理由 じよって 異 

なる 着信 動作を 設定で きます。 

• 非 通知 理由には 巧の 種類 巧あります。 内容 じついて は 屈 =PJ7 
■ 非 通知 設定  ■ 公衆電話  ■ 通知 不可能 

• 着信 拒否と し て 指定 した 非 通知® 由 じ 該当する 相手な 5 電話 巧な なって 
きたと き、 電話は つな 巧 5 なくなります。 それが 外の 非 通知® 由のと きは 
つな 巧り ます。 着信 拒否の 相手へは、 話中 音 巧 流れます 。このと き、 スト、 ソ 
ク アイ コン 由] (着信 あり） 巧 表示 ちれ、 着信 履歴 じ 非 通知 理由 巧 記憶ち 
れ ます。 

• パーソナル データ □ック 中は 着信 拒否 設定は 設定で きません。 

• :>< 亡リ 登録 外 着信 拒否を 設定 している とき も、 発信 者 番号の わな 5 なし、 
電話は 着信 拒否 設定 巧 優先 ちれます。 

• 着信 拒否 設定の [着信 拒否] と 公共 亡 ー ド （ドライブ t ー  ド） を 同時に 設定 
したと きは、 着信 拒否 設定 巧 優先 ちれます。 

•  SMS や i 亡ー ド ベールは 、この 機能に 関係な く 受信 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►  [ロック •七 キュリ テイ] 
► [着信 拒否 設定] ► 端末 暗証番号を 入力 

2 非 通知 理由の 種類を 選ぶ 

3 各項 目を 設定 ►歷] 

• 着信 音に 映像と 音声を 含んだ i 亡ーシ ヨンを 選択した 場合、 イ ベー ジ 
表示は [着 t ーシ ヨン] じなります。 
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ケー タイ データ おおか リサー 


ケー タイ データ お預かり サー ビスを 利用 
する 


FOMA 端末 I こ 保を されて いる 電話帳 •画像 •動画 —ル •  Bookmark  • 

^ 亡 •スク ジュール •ト ルカ •現在 t 也 通知 巧 □デイ ー ルの 振 分け 
条件 設定な どの 設定 情報 (が 下 r 端末 データ」 といい ます） を、 ド コ亡① 
お預かり t ン ターに バック アッ プ でき、 万が一の 紛失 時 や 誤って 削除 
した 際な どじ 復元で きる サービスです。 また、 ー ル アドし スを 変更 
した ことを一き 通知で きます。 パソ] ン (My  docomo) ガ あれば、 さ 5 
じ 便利 じご 利用いた だけます。 

• 電話帳、 画像 （[自動 あ 預かり] フォルダ 内)、 Bookmark、 ベ 亡、 スクジ ュー 
ル、  卜  ルカ、^ ー ルの 振 分け 条件 設定な どの 設定 情報は、 自動 更新 機能 X’ 
じより、 定期的に 自動で/  \ 'ック アップで きます。 

X 端末 データ じより、 自動 更新の 初期設定 状態 （自動 更新す る/しない） 
巧 異な ります。 設定 状態の 確認 •変更 じついて は 屈 = P. 1 3 己 
• 自動 更新 機能を ご 利用 じなる 場合、 パク、 ソ ト 通信 料 巧 高額 じなる あそれ 
巧あります ので ご ミ 主意く だち し、。 

•  WORLD  WING ご 契約の 場合、 海外で も 利用す る こと 巧で きます。 ただし、 
パク、 ソト 通信 料 巧 日本国内より も 高額 じなる おそれ 巧 あ ります ので ごを 
意く だち い (お客様 巧 i  t ー  ド パク、 ソ ト 定額 サービスを ご 契約 ちれて い 
て も、 国際 □ー ミン ブ 利用 中に おける FOMA パク、 ソト 通信 料は、 i 亡ー ド 
パク、 ソ ト 定額 サービスの 対象外と なります)。 

• 著作権 保護 ちれて いる データは、 お預かり t ン ターに 預ける こと 巧で き 
ません。 

• クー タイ データ お預かり サービスの 詳細に ついては、 『ご 利用 ガイ ドブッ 
ク （ i 亡 ー ド <FOMA> 編) j] を ご覧く だち い。 

•クー タイ データ お預かり サービスは お申し 込み 巧む 要な 有料の サービス 
です (あ 申し込み じは i  t ー  ド 契約 巧 必要です)。 


I お預かり 七 ン ターに データを バックアップ する 

< 電話帳 等を 更新〉 


FOMA 端末 電話帳、 Bookmark、 ^ も スクジ 'ュー ル、 トルカを お 預か り t ン 
ターに バックアップで きます。 


• すでに お預かり tz ン ターに データを バックアップして いると きは、 最新 
① 内容 じ データ 巧 更新 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ケー タイ データ お預 
かり サービス] ► [電話帳 等を 更新] 

2 項目を 選ぶ ►圆 ►[はい] 

3 端末 暗証番号を 入力 

•  i  t ー  ドサービス エリア 圏外 •電源 OFF 時な どでは 利用で きません。 

• ドコ tUlM カード 電話帳 や m に roSD カード 内の 電話帳は バックアップ 

でぎ ません。 

•  FOMA 端末の データを 削除 した あと、 あ 預か り tz ン ター じ 接続し、 デ ー 
夕を 更新す ると、 お預かり t ン ターに バックアップした データ も 削除 
ちれます。 あ 預かり t ン ターに バックアップ している データを FOMA 端 
末に 復元す る 場合は、 巧の 操作を 巧って くだち い。 

■ クー タイ データ あ 預かり サービス 契約の みの 場合 
•  i  t  — ド サイ ト： [ i  Menu]  ► [マイ ぺージ 、] ► [マイ :>< ニュ ー / マイ 
ボックス] ► [クー タイ データ お預かり] X  ►[お預かり データ 確認] 

►  i  ド パスワードを 入力 ►[決定] ►画面 じがって 復元す る デ ー 
夕を 選/ ぷ KOK]  H 寺受 画面を 表示 (約 1 日 秒 後に 復元を 開始） 

X  i コン シェルを ご 契約の 場合は、 [クー タイ データ あ 預かり /  i コ 
ン シェル] と 表示 ちれます。 

お預かり 七ン ターに バックアップ できる 電話帳の 画像の 制限に つい 
て 

•  JPEG 画像、 GIF 画像、 GIF ア ニべーシヨ ンを バックアップで きます。 

•  FOMA 端末 外への 化 力 巧 禁止 ちれて いる 画像は あ 預かり tz ン ターに 
バックアップ ちれません。 

■  i コン シェル 画面から お預かり 七ン ターに バックアップ する 
く お預かり データ 巧認 / 設定/更新 > 

FOMA 端末 内に 保を されて いる 電話帳、 Bookmark、^ も スクジ 'ュー ル、 卜 
ルカは、 i コン シェルの^ ニューな 5 も あ 預かり tz ン ター じ バックアップ 
できます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i コン シェル] ► [設財 ► [お預かり 
データ 確認/設定/更新] ► [電話帳 や メモな どの 更新] 


2 項目を 選ぶ ►圆 K はい] 

3 端末 暗証番号を 入力 

I 自動 お預かり フォルダ 内の 画像を お 預か り 七 ン ター 
に バックアップ する 

データ BOX ① マイ ピ クチ わの [自動 あ預 なり] フォルダ じ 保を ちれて いる 画 
像を、 あ預 なり t ン ターに バックアップ する こと 巧で きます。 

• 画像の 形式 や 設定な どじ よっては、 [自動 あ預 なり] フォルダ じ 保を でき 
ない 画像 巧あります。 

• あ 預か り t ン ターに バック アッ プ ちれた 画像 じは、 [自動 あ 預か り] フォ 
ル ダの データ ー覧 画面で あ 預かり 済み アイコン 巧 表示 ちれます。 

-裡 ： ファイル 制限な しの 画像 
隆 ： FOMA 端末で ファイル 制限 ありに 設定した 画像 
- [自動 お預かり] フォルグな 5 別の フォルブへ 移動す ると、 [- 裡] / [斷 
は 消えます。 

• お預かり t ン ターに バックアップした あと [自動 あ 預かり] フォルグ 内の 
画像を 変更/追加し た 場合、 巧 回 更新 時 じ お 預か り t ン ター じ 新規 じ 
パック アッ プ ちれます。 また、 [自動 あ 頂な り] フ ォルダの 画像を 削除/移 
動しても、 お預かり tz ン ターに バックアップした 画像は そのまま 残り ま 
す。 

画像の 自動 更新 じついて 

[自動 あ 預かり] フォルダ 内の 画像を 定期的に 自動で あ 預かり t ンター じ 
バックアップ する じは、 自動 更新す るよ ラに 設定 ちれて いる ことを ご 確認 
くだち い。 

• 自動 更新の 確認/設定 じついて は 屈 =P.13 己 

■ データを 自動 お預かり フォルダに 移動す る 
< 自動 お預かりへ 移動 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 データに カーソルを 合わせる [ 移動/コピー] ► 
[自動 お預かりへ 移動] 

3 移動 方法を 選ぶ 
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♦ [ 1 件 移動] 

♦ [選択 移動] ► データを 選ぶ ►圆 
♦ [フォルダ 内 全 件 移動] ►端末 暗証番号を 入力 

• 再配布 不可の データは [自動 お 預か り] フ オル ダへ 移動 でき ません。 


■ 手動で 画像を お預かり 七 ン ターに バックアップ する 
< 画像を 更新 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ケー タイ デー タお預 
かり サービス] ►[画像を 更新] 

2  ®>  [はい] ► 端末 暗証番号を 入力 

■ お預かり ミき み アイコ ンを 消' す  <  おおかり ミき アイ コンク リア > 

• お 預か り ミき み アイコンを 消ち すると、 巧 回 更新 時に、 再度 お預な り t ン 
ターに バックアップ ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] ► 
[自動 お預かり] 

2 データに 力ーソルを 合わせる ►極)^  [ 移動/コピー] ► 
[お 預か り 済 アイコン クリア] ►  [OK] 


I 設定 情報を お預かり 七 ン ター にバ ック アップす る 

< 設定 情報を 更新〉 


FOMA 端末に 保を ちれて いる 設定 情報を あ 預かり t ンタ ーI こ バックアップ 
する こと 巧で きます。 

• 巧の 設定 巧 お 預か り t ン ター じ バックアップ ちれます。 

■  ー ルの 振 分け 条件 設定  ■  ^ ー  ル 表示 画面の 文字 サイ ブ 設定 

■ 署名 編集 設定  ■  ^ ー ル 選択 受信 設定 

■ 受信 •自動 送信 表示  ■ ベ、 ソ tz —  ジ '自動 表示 設定 

■  ^ ー ル 受信 添付 ファイル 設定 ■ 添付 ファイル 自動 再生 設定 

■ 緊急 速報 r エリ ア^ール」 設定 ■ ベール/ベ、 ソ t ージ 問合せ 設定 


■ ^ ー ル 送受信 履歴 
■ ベ 亡リ 別 着信 許可 
■ 着信 拒否 設定 
■ 伝言べ t ① 応答 時間 


^亡リ 登録 外 着信 拒否 
ベ 亡リ 別 着信 拒否 
伝言 ^ 亡 設定 
リダ イわ ル/着信 履歴 


■ ユーザ S 辛 書  ■ 学習 ちれた 文字 変換 候補 

■ アラーム 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ケー タイ データ お預 
かり サービス] ► [設定 情報を 更新] 


2  [設定 情報の お預かり]/ [設定 情報の ダウンロード] ► 
[はい] ► 端末 暗証番号を 入力 

• 更新 完 3 画面 表示 中に 画] を 押す と、 バックアップ ちれた 設定の 詳細 
情報を 確認で きます。 


I データを 選んで お 預か り 七 ン ター にバ ツク アツ プす 

る < お預かり 七 ン ター に 保存〉 


各種 データ ー覧 画面 ①サ ブ乂 ニュー 操作で、 データ を 選んで お 預か り tz ン 
ターに バックアップ (更新) する こと 巧で きます。 

• お 損な り t ン ター じ バックアップ (更新） できる のは 巧の データ です。 


■ 電話帳 屈 =P.93 

■  Bookmark  感  P.189 

■  ^to^P.427 
■ 動画 屈 = P.3 己 1 

■ トルカ 屈 =P.317 


■ :> (ー ル 煩 P.1 己 己 
■ スク ジュール 屈 =P.414 
■ 画像 (Flash 画像を 除く） 煩 P.343 
■  ^ □デイ 煩 P.364 
■ 現在 i 也 通知 先 屈 =P.331 


例： ー ル ー覧 画面のと き 

\  メールに カーソルを 合わせる [ 移動/コピー] ► 
[お預かり 七 ン ターに 保存] 


2 バックアップ 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 保存] 

♦ [選が 保存] ►メ ー ルを 選ぶ ►圆 

-  30 件まで 選択で きます。 

3  [はい] ►端末 暗証番号を 入力 


• -度① 操作で 合計 1024 OK バイトまで バックアップで きます。 


メー ルに ついて 

•  FOMA 端末に 保を されて いる i 亡ー ドべー ル や SMS を バックアップで 
ぎます。 

• 本文 サイ ブ巧 10000 バイト または 挿入 画像の 合計 巧 90K バイトを 超え 
る^ ー ルは バックアップで きません。 

•  SMS 送達 通知は バックアップで きません。 

トルカ について 

• 利用 ミ さみ トルカは バックアップで きません。 

スケジュール について 

• スク ジュールの ラち、 誕生日 データ、 週間天気予報 、休日 設定/祝 曰設 
定、 視聴 テ 約/録画 予約は バックアップで きません。 

• 通常 スク ジュールは バックアップ できます 巧、 自動 更新は ちれません。 

I お預かり 七 ン ターの データの 確認 や自 動 更新の 設定 
を行 ^  く データ 確認/ダウン ロード > 

お 預か り t ン ター じ 接続し、 各種 お 預か り データ ① 確認 や自 動 更新の 設定 
をす る こと 巧で きます。 

• 自動 更新の 設定は、 i 亡 ー ドの r クー タイ データ あ 預かり サイト」 （ i 亡一 
ド サイ ト： [ i  Menu]  ► [マイ ぺージ ] ► [マイべ ニュ ー/ マイ ボックス] 
►[クー タイ データ あ 預かり] X’） な 5 も ご 利用いた だけます。 

X  i コン シェルを ご 契約の 場合は、 [クー タイ データ お預かり /  i コン 
シェル] と 表示 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ケー タイ デー タお預 
かり サービス] ► [データ 確認/ダウン ロード] ► [はい] 

トルカ について 

• お預かり t ン ターで 自動 更新 ちれた トルカを 表示す ると、 巧 回 も 自動 
更新す るな、 トルカを 削除す るかを 選択す る 画面 巧 表示 ちれます。 ひと 
つの トルカ じついて 一度 だけ 設定で きます。 

自動 更新に ついて 

• データの 自動 更新 時 じ 他の 機能を 起動して いたと きは 自動 更新 ちれ ま 
せん。 データの 自動 更新 巧 起動 ちれな なった ときは、 待受 画面に [お 損 
なり t ン ター 更新 通知 あり] を 表示して お 知 5 せし ます。 


I ケー タイ データ お預かり サービスの 設定を 行う 

< 詳細 設定/通信 履歴 > 

データを 自動 更新す るな ど ラな 設定 したり、 お預かり tz ン ターと ① 通信 履 
歴を 表示した りで きます。 

1 ノーマル メニューで [便利 ツー ル] ► [ケー タイ デー タ お 巧 
かり サービス] ► [詳細 設定/通信 履歴] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [自動 更新 設定] ► [はい] 

♦ [電話帳 画像 送信 設定] ► 項目を 設定 ►画} 

- 電話帳を お預かり t ン ターに バックアップ するとき じ、 電話帳に 
設定した 画像 も バックアップ するな ど ラな を 設定で きます。 

♦  [メモ 添付 画像 送信 設定] ► 項目を 設定 ►画 
♦ [その他 設定] ► [はい] 

♦ [通信 履歴 確認] ► 履歴を 選ぶ 

- お 預か り t ン ターとの 通信 履歴を、 最新 のちのな 530 件 ま で 確認 
できます。 

- 通信 履歴 巧 30 件を 超えた ときは、 古い 履歴な 5 順に 上書き ちれ ま 
す。 

- 設定 情報の 履歴を 確認す る 場合は、 画} を 押す と 詳細情報を 確認で 
ぎます。 


各種 設定 リ 


各種 機能の 設定を お買い上げ 時の 状態に 
戻す 

お客様が 設定で きる 内容を、 お買い上げ 時の 状態に 戻します。 

• お買い上げ 時の 状態、 各種 設定 リ か ソト であ 買い上げ 時の 状態に 戻る 項 
目につい ては 煩 P.492 

1 ノー マルメ こュ ーで陆 体設赶 K その他 設赶 K 各種 設 
定リ 七 ット] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 項目を 選ぶ ►圆 ►[はい] 
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• 巧の ものは Ijtz、 ソト消 11 除 •変更) ちれません。 Ijtz、 ソト するとき は、 そ 
れ ぞれ① ペー ジ 'を 参照 してく だち い。 

■ 伝言 などの 録音 内容 (屈 =P.85) 

■ 電話帳の 登録 内容 (煩 P.99) 

麵 Select  language (バイ リン ガル） （煩 P.120) 

■ 端末 暗証番号 (屈 =P. 123) 

■ ベール （煩 P.16 日）  ■ 署名の 登録 内容 (煩 P.168) 

■ 画面 (屈 =P.192) 

■  microSD 力ード 内の デー タ （煩 P.380) 

■ デー タ BOX ① デー タ （原 P.380)  ■ アラー ム （感 P.413) 

■ スクジ 'ユー ル （屈 =P.414)  ■ 待受 タツ チ ランチ わ （屈 =P.44) 

■ プ □フィール （煩 P.423)  ■ ベ t  (婚 P.428) 

■ ダウン □-ド 辞書 (屈 =P.449)  ■ 歩数の 履歴 (屈 =P.402) 

■ みソ トワークサー ビスの 設定 （傑 P.454 〜 P.466) 

•  i  ド/フル ブラウザの 設定 リか ソト じついて は 煩 P.201 

•  i 亡 ー ド 設定を iJtz、 ソト すると、 i チ わ 斗 ル テ □ツプ は 表示 ちれな く 
なります 。最新の 情報を 受信す るな、 チ わ 寺 ル ー覧を 表示す ると、 

i チわ才 、ル テ □ツプ 巧 自動的に 表示 ちれます。 

• 基本 設定 を リ tz 、 ソト すると、 2in 1 機能は OFF じな ります。 また、 夕① 設定 
は Ijtz、 ソト ちれます。 

■  2in 1 1 —  ド 切替  ■ 着信 設定  ■ 発着 信 番号 表示 設定 

■  t ー ド 切替 連動 設定 ■  t ー ド 別待受 画面 設定 

* パーソナル デー タ □ツク 中は、 各種 設定 リ t 、 ソト できません。 

•  Bluetooth 電源 巧 ON のとき は、 [基本 設定] ① リか ソト 巧で きません。 
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ー ター 括 削除 


登録 データを 一括して 削除す る 

お客様が 登録され た デ ー タを 削除し、 各種 機能の 設定 内容を お買い 上 
げ時① が 態 じ 戻します。 

•  FOMA 端末の 保護 ちれて いる データ も 削除 ちれます。 

• お買い上げ 時の 状態 じついて は 屈 =P.492 


削除 ちれる 
データ 

電話帳 (電話帳 2in 1 設定 含む)、 データ BOX 内の 静止画- 
着うた フル®  •  Music&Video チ わ:^ ル •動画 •ワン t ブ 
デー タ •ベ □ディ ’PDF データ •きせな え、 ソール •マチ 
キわラ •キ わラ電 •その他、 i アプリ、^  — ル (受信 BOX 
① 「Welcome  E ★エブ リス タ丄 fSH-Ol C デビ ユー パ」 を 
含む)、: 、ソ  tz  — ジ 'R/F、 Bookmark、 画面: t、 グウ ン 
□— ド 辞書、 音声: アラー ム 設定、 リグ イわ 
ル、 着信 履歴、 送信^ 、ソ tz —  ジ 履歴、^ ー  ル 送信 履歴、 

^ ー ルち 信 履歴、 URL 入力 履歴、 署名、 ユー ヴ 5 辛 書、 電子 
書籍/電子 舌 辛 書/電子 コミック、 マン ガ •ブック リー 
ダー ① しあり、 ユ ーザフ ォルダ、 SMS、 i アプリ^  — ル 
① データ、 デコ: ー ル® テン プ しー ト 、デコべ アニ^® テ 
ンプ しート 、伝言 (録音した 応答 ガイ グン ス 含む)、 
バーコードリー ダーで 読み取った デー タ、 スクジ ユー 
ル  (登録  •変更した 祝日を 含む)、  サイ  卜 閲覧 履歴、 クー 
タ  イ  データ  あ 預か りサー ビスの 通信 履歴、 ^ 、 ソ t ージ 
(着ち じ)、 位置 履歴、 オート GPS 履歴、 現在 i 也 通知 先、 ソ 
フ トウ ェ ア 更新 関連 情報 (テ 約 情報、 更新 お 知 5 せ アイ 
コン、 書換え 予告 ア イコン、 ダウン □ー  ド ミ さみの 更新 
ファイル)、 録画 予約 履歴、 手書き 認証 登録 データ、 ラ 
た •ホー ダイ ① 再生 期限 情報、 RSS、 イン フォ^ー シヨ 
ン、 i アプリ コール 履歴、 プし ゼン データ、 プ □フィー 
ル 登録、  歩数の 履歴、  i  チ わ ネル、 検索 サービス、 視聴 予 
約、 録画 予約、 赤外線 /  i  C 受信 ミ さみ データ、 团 uetooth 
登録 機器 情報、 使いな た ガイ ドの 検索 履歴、 使いな たガ 
イ ドの Bookmark 

お買い上げ 時の 
状態 じ 戻る 設定 

各種 設定 リか ソト （煩 P.13 日) ① 対象と なる 設定、 待受 
画面 設定、 音 選択、 伝言 ^  t ガイ ダンス、 定型 文、 学習 機 
能、 各種 設定、 端末 暗証番号、 日付 時刻 設定、 ベーシック 
^ ニュー、 待受 タッチ ランチ わ、 通話 時間、 USSD 応答 
ワー ディン ブ 登録、 USSD 登録、 プ □フィ ール （ご 契約の 
電話番号が 外)、^ ー ル グループ、 URL 入力、 プし フィ、 ソ 
クス 設定、 デー タ BOX ① マイ ピ クチ わ •  i  t- シ ヨン- 
ム ービー •ワン tz ブ •ベ □ディ •マイ ドキュ^ント •きせ 
なえ ツール •マ チキ わ ラ •キわ ラ電① 各種 動作 設定、 
ベール 設定 (有効期限 設定、 本文 入力 設定、 SMS  t ン 
夕一 設定を 除く)、 i 亡ー ド/ web 設定、 i アプリ 設定、 
GPS 設定、 国際 プし フィックス、 国 番号、 オペしー タ名表 
示 設定、 ネッ ト ワーク サーチ 設定、 放送 用 保を 領域の 
デー タ 、テし ビ リンク、 チ トンみ レリ スト 

お買い上げ 時に 
登録 ちれて いる 
データで 削除 
ちれない ちの 

^ □ディ、 マイ ピ クチ わ、 i 亡ー シ ヨン、 きせな え、 ソー 
ル、 マ チキ わ ラ、  PDF  データ、 キわ ラ電、  i  アプリ、 電子 書 
籍 /電子辞書、 フォルダ、 デコ ベール® テン プし ート 、デ 
コべ アニ^® テン プし ート 

1 ノー マルメ こ ューで [本体 設赶 ►[その他 設赶 ►[データ 
一括 削除] 

2 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

• 端末の 再起動 後に データー 括 削除 巧 実 斤 ちれます。 

• データ ー括 削除 じは、 20 分 程度な な る こと 巧あります。 

• データ ー括 削除 中は、 他の 機能を 使用 できません。 また、 音声 電話/テ 
し ビ 電話の 着信 や^ ー ル ① 受信、 アラーム、 ワン t ブ 録画 予約な ど は 動 
作し ません。 

• データー 括 削除は、 電池 残 量 巧 [に]] が 上の 状態で 斤って くだち い。 電 
ミ 也 残 量 巧 不十分の ときは、 データー 括 削除で きない こと 巧あります。 

• データー 括 削除を 巧って いると きは、 電源を切 5 ないで ください。 

• ドコ tUlM カード や m に roSD カード じ 保を •登録 •設定 ちれて いる デ ー 
夕は 削除 ちれません。 

• 他の 機能 巧 動作 中は、 データー 括 削除で きません。 

•パーソナル データ □ツク 中は、 データ ー括 削除で き ません。 


• データー 括 削除 中は、 表示 巧き しれる こと 巧あります ので FOMA 端末を 開 
じないで くだち し、。 

• データー 括 削除を 斤 ラと、 i チ わ 斗 ル テ □ップ は 表示 ちれ なくなり ま 
す。 最新の 情報を 受信す るな、 チ わ 斗 ルー K を 表示す ると、 i チ わ 斗 ル 
テ □、ソ プ巧 自動的に 表示 ちれます。 


SH-M0DE ① 利用 方を 

あ 買い上げ 時 じ 登録 ちれて いる データな どを、 i  Menu 内の サイト 

に H-M0D 曰 な 5 グ ウン □ー  ドで きます。 

[ i  Menu]  ►  ニュー リスト] ► [クー タイ 電話^ 一 

カー] ► に H-M0D 曰 

• ダウン □ー ドには 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なり ま 

す。 

因經 

サイト 接続 用 

QR〕ー ド 

遠隔 初期化 


遠隔 初期化を 利用す る 

本 機能の 利用 契約 （ビジネス mopera あんしん マネー ジ >— ) をす る こ 
とで、 管理者な 5 の お申し出 じより、 対象と なる FOMA 端末の 各種 デ ー 
夕 （本体/ microSD 力ー ド/ ド〕 t UIM 力ー ド內① t リ） を 初期化す 
る ことができます。 

詳細は ドコ t ① 法人 向け サイ トをご 確認く ださし、。 

docomo  Business  Online 

パソコン カ、 5  http://www.docomo.biz/ 

X システム: > (ンテ ナンスな どじより、 ご 利用に なれない 場合 巧あります。 

• 遠隔 初期化は ご 契約 巧 必要な サービスです。 
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遠隔 カスタマイズ 


遠隔 カスタマイズを 利用す る 

本 機能の 利用 契約 （ビジネス mopera あんしん マネー ジ わ一） をす る こ 
とで、 管理者な 5 ① お申し出 じより、 巧 象と なる FOMA 端末の 各 機能 
(力 ラ 機能 や □ック 設定な ど) ① 利用の 制限 や、 ON/OFF 設定を 遠隔 
巧 5 巧 ラ ことができる サービスです。 

詳細は ド コ亡① 法人 向け サイ トをご 確認く ださい。 

docomo  Business  Online 

パソコンなら  http://www.docomo.biz/ 

X システム ベン テ ナンスな どじより、 ご 利用に なれない 場合 巧あります。 
•遠隔 カスタ マイ ブはご 契約 巧 必要な サービス です。 

I 遠隔 カスタ マイ ズの 設定を 確認す る 

< リモート 機能 設定 お認> 

1 ノー マルメ こ ューで [本体 設赶 ►[その他 設赶 パリ モー 
卜 機能 設定 確認] 


その他の r あんしん 設定」 


FOMA 端末を ま 瓜して お使いい ただく ため、: 欠の 設定 や 機能を 利用で 
ぎます。 


機能/サービス 名称 

目 的 

参照 先 

1 C カード □ック 

1 C カード 機能の 不正 使用を 防止 
したし、。 

P.315 

迷惑 電話 ストップ サービス 

いたす 5 電話 や 悪質な t ー ルス 電 
話な どの r 迷惑 電話」 を 着信 したく 
なし、。 

P.4 己 7 

番号 通知 お願い サービス 

発信 者 番号を 通知して こない 電話 
を 着信した くな し、 

P.4 己 8 
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機能/ ヴー ビス 名称 

目 的 

参照 先 

i-irstPass 

電子 認証 サービスを 利用す る こと 
じより、 ま 全で 信頼性の ある データ 
通信を 巧いたい。 

X  FirstPass 対応 サイトに 限ります。 

P.202 

ソフトウェア 更新 

必要な 場合 1 こ FOMA 端末の ソフト 
ウェアを 更新したい。 

P. 己 44 

スキ ゎン 機能 

障害を 弓 1 き 起こす データな 5F0MA 
端末を 守りたい。 

P. 己 48 

^ ー ル 選択 受信 

大量 じ 届く ベールの 中な 5、 必要な 
—ル① みを 受信したい。 

P.1 己 3 

「 i  t ー  ド 災害 用 伝言板」 
サービス 

『ご 利用 ガイドブック （ i  t ー  ド <FOMA> 

編) J を ご覧く だち い。 

ベール アドし ス 変更 

迷惑^ ー ル 対策 

(URL 付きべール 拒否 設定） 

(受信/拒否 設定） 

(なんたん 設定） 

( i 亡ー ド/ sp 亡 ー ド^- 
ル 大量 送信 者な  5  ① ベール 
受信 制限） 

(SMS 拒否 設定） 

(未 承諾 広告※ ベール 拒否） 
ー  ル 設定 確認） 

^ ー ル 機能 停止/再開 

^ ールサ イブ 制限 

クー タイ あ 探し サービス 

イ 7 ド □なんたん サーチ 

イー ル 


i トド^  — ル . 140 

i モー ドメー ル/デコ メー ル® を 作成す る 

i  t ー  ド^ールを 作成して 送信す る... <  i 亡ー ド ベール 作成 •送信  >140 

デ〕^- ル⑥を 作成す る .  < デ〕^- ル⑥ >143 

デコべ アニ^® を 作成す る . <  デコべ アニ^ ⑥  >14 己 

テン プし ート を 利用して デコべー ル®/ デコ^ アニ^® を 作成す る 

. < デ〕: テン プ しー ト  >146 

なんたん デコ^を 利用して 絵文字/デコ^ 絵文字® を 入力す る 

. < なんたん デ〕 ベ  >147 

^ ー ル チェンジを 利用して^  — ルを 装飾す る . —ル チェンジ' >148 

ファイルを 添付す る . <  添付 ファイル  >149 

i  t ー  ド ベールを 保を して あき、 あとで 送信す る 

. <  i  t- ドべール 保を >1 己 0 

ベールの 冒頭 文を ま 早く 入力す る . 151 

i モー ドメー ルを 受信す る •操作す る 

i  t ー  ド^-ルを 受信した ときは . < ベール 自動 受信 >  1 己 2 

i  t- ドべー ルを 選択して 受信す る . ー ル 選択 受信 >1 己 3 

i t ー ド^ール 巧 あるかを 問い合わせる 

. < ベール/ベ、 ソ tz- ジ '問合せ  >1 己 3 

i  t- ド^-ル じ 返信す る . <  i 亡ードべール 返信 >1 己 4 

i  t— ドべー ルを 他の 宛先に 乾 送す る . <  i  t ー  ド^ール 転送 >154 


ベール じ 表示 ちれた^ ー ル アドし スや 電話番号を 利用す る . 154 

選択 受信 添付 フ アイ ルを 取得す る . 154 

添付 ファイルを 確認 •保を •削除す る . 155 


メール BOX を 操作す る 

受信/送信/未 送信 BOX ① ^ ー  ルを 表示す る 

. < 受信 BOX/ 送信 BOX/ 未 送信 BOX  > 1 己 己 

ルを 管 巧す る . 163 

メ  ー ルの 履歴を 利用す る 

:>< ー ルの 履歴を 利用す る . <:><  ー ル 送信 履歴/: ー  ル 受信 履歴  >  16 己 

タールの 設定を 行う 

FOMA 端末の ベール 機能を 設定す る . <:><  — ル 設定  >  166 

各^ ー ル 画面の ボタン 操作を 変更す る . < ショート カッ ト 設定 >171 

メ ッ 七ー ジサー ビスを 利用す る 

ソ t ージ 'R/F を 受信した ときは . く^、 ソ tz  — ジ 'R/F 受信  >171 

^ 、 ソ tz —  ジ 'BOX の^、 ソ t ー  ジ 'R/F を 表示す る 

. <^、ソゎージ。/ド表示>172 

緊急 速報 「エリ アタール」 を 利用す る 

緊急 速報 r エリアべール」 . 173 

緊急 速報 r エリ ア^ール」 を 受信した ときは 

. < 緊急 速報 r エリア^— ル」 受信  >173 

緊急 速報 「エリ ア^ール」 ① 設定を 巧 ラ 

. < 緊急 速報 r エリア^-ル」 設定  >174 


SMS を 使う 

SMS を 作成して 送信す る . <SMS 作成 •送信  >174 

SMS を 自動 受信す る . <SMS 受信  >17 己 

SMS ① 設定を 巧 ラ . <SMS 設定  >176 

SMS を ド〕 tUlM 力ードに 保を する . 176 
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i モー ド イール 

i 亡ー ドを 契約す る だけで、 i 亡ー ド 端末 間は ちち 5 ん 、インター 
ネットを 経由して e-mail ① やりとりが できます。 

テキスト 本文に 加えて、 含 計 2  M パ イトが 内の ファイル 泻真や 動画 
ファイル など) を 10 個まで 流 付す る ことができます。 また、 デコ: 

ル® I こちが 応 して おり、： ー ル 本 夕①夕 ぎの 色 •大きさ や 背景 色を 変え 
5 れるほ 巧、 デコ^ 絵夕 す® ち 使えて、 簡単に 表現力 豊かな: ー ルを 送 
る ことができます。 

>  さ51こ：>^ソたージや画像を挿入した円33ゎ画像のデコ^アニ：>^@|こち巧 

乂  応 して おります。 

I  •  i  t ー  ド^ールの 詳細 じつし、 ては、 『ご 利用 ガイドブック （ i  t— ド 

ル  <FOMA> 編) J を ご覧く ださし、。 


—ド メール 作成 •送信 


i モー ドィー ルを 作成して 送信す る 

•  2in1 ① t- ド 巧 [デュアル t— ド] ① 場合に、 送信 元 アドし スを 切り替え 
て 作成 •送信 するとき 屈 =P.462 

• 宛先に [電話帳 検索] 、[^ -ル ブルーでを 利用す る 場 S んあ 5 なじめ 電 
記帳 (屈 =P.90)、 ベール ブルー プ (煩 P.169) を 登録して ください。 

\ 待受 画面で 圆 ►[新規 メール 作成] 

•  2in1 ① t- ド 巧 [デュアル t— ド] ① 場合、 送信 元 アドし ス なしのと 
きは^  — ル 作成 画面 左上 じ [困]、 送信 元 アドし ス巧 B アドし ス① とき 
は ベール 作成 画面 左上に [国] 巧 表示 ちれます。 


ル 作 巧 < 巧 規> 
巧 B _ 

巧<  題名 入力 > 

添が パイル 追が > 


ろ 田 巧 ♦思 

本 夕 か燒を たも 


本文 中に 入力した 
バイト 数 


ベール 作成 画面 
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TO 欄を 選ぶ ►項目を 選ぶ 

• 選択で きる 項目は 巧のと おりです。 


■ 電話帳 検索: 電話帳な 5 検索して 宛先を 入力で きます。 

■  ^ ー ル 送信 履歴:^ ー ル 送信 履歴な 5 選んで 宛先を 入力で きます。 
■ ベール 受信 履歴: ベール 受信 履歴な 5 選んで 宛先を 入力で きます。 
■ 送信 回数 ランキング: 送信 回数の るい 宛先な 5 選んで 宛先を 入力 

できます。 

- ^ ー ル 送信 履歴の ラち 送信 回数の 多い 順 じ 10 件まで 表示し ま 
す。 

■  ー ル グループ : ー  ル グループを 選んで 宛先を 入力で きます。 

■ ブロ ブ /SNS 投稿 先： ブ〇 ブ /SNS 投稿 先な 5 選んで 宛先を 入力 

でぎ ます。 

- ブ □ブ /SNS 投稿 先の 登録 じついて は 優 P.170 
■ 直接 入力: 宛先を 直接 入力で きます。 

- 半角 日 0 文字まで 入力で きます。 

■ 送信 種別 変更：  2 件 目が 降の 宛先の 送信 種別を 変更で きます。 

•  To  : 送信 相手の 宛先です。 [To] で 指定した アドし スは 他の 送信 
相 まじ 表示 ちれます。 

•  Cc  :  [To] 宛に 送信した ベールを 第兰 者に 知 5 せる ときに 使い 
ます。 

- Bcc: に C] と 同じよ ラに 第兰 者に 知 5 せる とき じ 使います 巧、 

拒 CC] で 指定 した アドし ス は、 [To] や [Cc] ① 相手に は 表示 ちれ 
ません。 

- [To] と に C] で 指定した ア ドし ス は、 受信側に 表示 ちれます。 た 
だし、 受信側の 端末 や 機器、 ^ ー  ル ソフトな どじ よっては、 表示 
ちれない 場合 巧あります。 

■ 宛先 確認: 入力した 宛先を 確認で きます。 

■ 宛先 削除: 入力した 宛先を 削除で きます。 

• 宛先の 追加： ] 件 目を 入力す ると 入力 欄 巧 追加 ►入力 欄を 選/ ぷ ►入 
力 方を を 選/ ぷ 

- 宛先は 4 件まで 追加で きます。 

•  i  t— ド 端末 じ 送信 するとき は、 「風ゎ(：01710.1"16此」 を 省略で きます。 

• 電話帳に 登録 ちれて いる 相 まのと きは、 TO 欄に 名前 巧 表示 ちれ ま 

す。 

•  2in1 ① t- ド 巧 [At- ド]/ [B 亡ード] のとき は、 それぞれの 亡ード 
① 送信 元 アドし ス じなります。 [デュアル 亡 ー ド] のとき は、 最後に 入 
力し た 宛先の 電話帳 2in 1 設定に よって、 巧の よ ラに 送信 元ア ドし ス 
巧 設定 ちれます。 

■ 電話帳 2in1 設定 巧 [A]  •または [共通] のとき： A アドし ス 


■ 電話帳 2in1 設定 巧 [B] のとき： B アドし ス 
- 宛先 巧 入力 ちれて いない 場合 や、 電話帳 未 登録の アドし スを 入力 
した 場合は、 送信 元 アドし ス巧 設定 ちれません。 

- 宛先 巧 複数 あるとき じ 宛先を 削除す ると、 残りの 宛先 じがって 送 
信 元 アドし ス巧 設定 ちれます。 

3  SUB 欄を 選ぶ ►題名を 入力 

• 全角 100 文字 (半角 200 文字) まで 入力で きます。 

• 題名に [J] (改行） は 入力で きません。 

4  [本文] ►本文を 入力 

• 全角 日 000 文字/半角 10000 文字 （10000 バイ ト） まで 入力で きます。 

•  [J] (改行) は 全角 1 文字と して カウント します。 全角、 半角 ①ス ペー 
ス (空白） ち それぞれ 全角] 文字、 半角] 文字と して カウント します。 

• 位置 情報 URL ち 文字 数 じ カウント ちれます。 

- 位置 情報 URL ①前 I ごは U] 巧 付加され ます。 

• 日 •英語 入力 予測 巧 [ON] のとき は^  — ル 起動時 表示 （屈 =P.1 日 1) じが 
し、、 定型 文 や 学習した 文章な どの 一覧 巧 表示 ちれます。 

5 圆 

• 送信の 中止:®/ 臣） 

- タイミング じより 送信 ちれる こと 巧あります。 

• 圏外で 送信で きないと きは 屈 =p.i 己 1 

•  i  t ー  ド: ー  ルの 送信 じ 失敗す ると、 送信 失敗 音 •バイ ブ しー タ巧動 
作し ます。 

• 宛先 巧 r 携帯電話 番号」 または r 携帯電話 番号 ◎docomo.nejp」 のとき 
は、 電話帳に シークし、 ソト コード 巧 設定 ちれて いるな ど ラな を 自動 
的に 調べ、 シークし、 ソ トコー ド 巧 設定 ちれて いると きは、 シークし、 ソ 
ト コードを イゴ けて 送イ 言し ます。 


• 複数の 宛先に 送信しても、 ] 件の 送信べー ルと して 保を ちれます。 送信 
ル 詳細 画面では 、送信に 成 巧した 宛先 巧す ベて 表示され ます。 

• 複数の 宛先 じ 送信し た 場合、 送信 じ 失敗 した 宛先 巧 あった ときは、 送信 
: >(  —  )i 1 件と 未 送信: ー  ル] 件 巧' 保を ちれます。 未 送信 ベール じは、 送 
信 ちれて いない 宛先 巧す ベて 表示 ちれます。 

• 受信側の 機種 じよって は 題名を すべて 受信で きない こと 巧あります。 

• 何 5 なの 原因で 送信で きな なった i  t- ド ベールは、 未 送信 ベールと 
して 保を ちれます。 


• 電波 状況な どじより、 受信側で 文字 巧 正しく 表示 ちれない とき 巧 あり 
ます。 

•  FOMA 端末に 保を した 送信^ ー ル 巧 最大 保を 件数/最大 保を 容量を 超 
えた 場合は、 送信 ベールの ラち 古い ベールな 5 順に 削除 ちれます。 

サイ ブ① 大きい 添付 ファイルを 送信す ると、 複数の 送信^ ー  ル 巧 削除 
されます。 

• シーク し、 ソ トコードを 登録して ド〕 外の アドし ス じ^-ル 送信を 
巧った ときは、 宛先 不明な どの エラーベ、 ソ t ージを 受信で きない こと 
巧あります。 

• 他社の 携帯電話 じ 絵文字 入りの i 亡 ー ド^ールを 送る と、 自動的に 送 
信 先の 類似 絵文字に 変換 ちれます。 ただし、 送信 先の 携帯電話の 機種、 
機能 じより、 正しく 表示 ちれない 場合 巧あります。 


• ベール 作成 画面の デザインは、 カラー テーマ 設定に 連動して 変更 ちれ 
ます。 


メ  ール 作成 画面の サブ メ ニュー 操作 

階 信] 

[送信 日時 テ 約] 

保 P.150 

[圏内 自動 送信] 

像 P.151 

[保 初 

嫁 P.150 

[テン プ しー ト呼 出] ► テン プ しー トじ 力ーソルを 含ね せる ►歷] 

[テン プ しート 保を] ► [はい] 

• デコべー ル® を テン プし ート として 保を します。 

[署名 貼付] 

陪 信者 アドし ス 切替 (A’B)] 

保  P.462 

义 

I 

ル 


[テン プ レー ト 保存] について 

• ベー ルべ ニューの デコべ テン プし ート① [デコべー ル] じ 保を ちれ ま 
す。 

• デコ ベール® ① テン プしー トを呼 ひ' 化して 作成した ときは、 保を 方 ミ 去を 
選択で きます。 

• 保を した テン プし ート じは、 自動的 じ 保を 日時を もと じした タイトル 
名 巧 付け 5 れ ます。 

例: 2011 年] 月 11 日 午後] 時日 分 7 秒に 保を 一 [1101り_130 日 07] 
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义 

I 

ル 


• 作成 または 送受信した デ コ^ール® じ 添付 ファイル 巧 あってち、 添付 
ファイル なしで 保を されます。 

• ファイル 制限 ちれて いると きは、 画像は 削除 ちれて 保を ちれます。 

• デ コ^ア ニべ® は、 テン プ しー ト 保を できません。 

■ 本文 入力 画面の サブ メニ ュー 操作 


[デコしー シ ヨン] 

喊  P.143 

[デコ アシスト] 

► [ショット デ〕] 

喊  P.244 

► [亡ーショ ン デ〕] 

保  P.245 

► [手書き デコ^] 

感  P.145 

► [画像 挿入] ►画像に 力ーソルを 含ね だる ►圆 

• 陋像 挿入] じついて 保 P.14 日 

[テン プ しー ト呼 出] ► テン プ しー トじ 力ーソルを 合わせる ►歷] 

[コピー •切取り •その他] 

► [コピー] 

感  P.448 

► 脚り 取り] 

嫁  P.448 

► [貼 レ J イホ ブ] 

保  P.448 

► [範囲 選が] 

感  P.144 

► [元に 戻す] 

► [参照^ ー ル コピー] ►始 点を 選ぶ ►終点を 選ぶ 

• 参照 ベールの 本文の 内容を コピーで きます。 

► [情報 表示] 

• 挿入した 画像の 情報を 表示し ます。 

[定型 文 •データ 弓 1 用] 

► 慢 名] 

► [定型 文] 

保 P.44 目 

► 眶 点] 

喊  P.449 

► [電話帳] ►名前を 選ぶ ►情報を 選ぶ 

► [プ □フイ ー ル 情報] ►端末 暗証番号を 入力 ►情報を 選ぶ 
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► [バ ー 〕ー ドリー ブー] 

保  P.241 

► [電卓] ► 計算す る 

►  [Bookmark]  ►  Bookmark を 選ぶ 

• 選択した Bookmark ① タイトルと URL を 本文に 入力し ます。 

► [位置 情報] 

嫁  P.335 

► [絵文字 •記号 •顔 文す] 

► [絵文字] 

像 P.44 目 

► 間 号] 

保 P.44 目 

► [顔 文す] 

像 P.44 目 

[音声で 文す 入力] 

像  P.450 

[単語 •定型 文 登録] 

► [単語 登録] 

咳  P.449 

► [定型 文 登録] 

保  P.448 

[参照^ ー  ル 表示] 

感  P.143 

[入力 設定] 


►  [2 タツ チ 入力]/ [なな 入力] 

►[曰 •英語 入カ テ 測 OFF]  /  [曰 •英語 入カ テ 測 ON] 

• 日 •英語 入力 予測の 詳細 じついて は 嫁 P.442 

► [自動 カーソル] ►設定を 選ぶ 

• 自動 力ーソルの 詳細に ついては 煩 P.442 

► ほ 辛 書 連携 優先 S 辛 書] ►設定を 選ぶ 
• 舌 辛 書 t ー ドで 優先して 使用す る S 辛 書を 設定し ます。 

► [語調 選が] ►設定を 選ぶ 

►  [ 2 タツ チ ガイ ド OFF] /[ 2 タツ チ ガイ ド ON] 

► [パし、 ソト 設定 ON]/ [パし、 ソト 設定 OF 鬥 

• パし、 ソトを 表示す るな ど ラな を 設定し ます。 

►  ー ル 起動時 表示]  屈 =P.151 

►  ー  ルス 章 履歴 ON  (掌 習/表示 設定)]/  ー  ル 文章 履歴 OFF 
(学習/表示 設定)] 


[プし ビュー] 


■ 参照 メー ルを 表示しながら メー ルを 作成す る 
< 参照 メール 表示 > 

1 本文 入力 画面で 画) ►[参照 メール 表示] 

2 惨 照 メ-ル ON]  ►慢 信メ— ル]/ 陪信 メール] 

• 参照^ ー ルを 変更： [参照^ ー ル 変更] ► [受信^ ー ル]/ [送信^ 一 
ル] 

• 巧/前の^ ー ルを 表示： [巧: ー ル]/ [前 ベール] 

• 参照 ベール 表示の 解除： [参照 ベール OFF] 

3 メー ルを 選ぶ 

•  ^ ー ルに カーソルを 合わせて 圆 でも 操作で きます。 

• 受信/送信 BOX を 表示す る： @ 

• 本文 入力 画面 下部 じ 参照 ベール エリア 巧 表示 ちれ、 弓 I き 続き、 本文の 
入力 や 編集 巧で きます。 

• 操作す る 画面の 切替： に） 

参照^ ー ル エリ ア① ボタン 操作 
• 前/巧の^ ー ルを 表示： @ 

• 前/巧の ページを 表示: 画/面 
• 参照 ベールの コピー： @  ► 始 点を 選/ ぷ ► 終点を 選/ ぷ 
• 参照 ー  ル 表示の 解除: 圆 

• 参照^-ル エリアは タッチ 操作で スク □ー ルしたり、 前/巧の: 一 
ルを 表示す る こと もで きます。 

• 参照 ベールの 添付 ファイルは 表示 ちれません。 


デコイー ル® を 作成す る 

i 亡ード: - ル 作成 時、 本 夕①色 や 文ぎ サ イブを 変更したり、 Flash 画 
像な どの 画像を 挿入す る、 背景に をを 付けるな どの 装飾を 巧 ラ ことが 
できます。 

また、 ショット デ〕 や t- シ ョン デコで 作成した デ〕 ピ クチ わ や 
デコ を夕 ぎ® を 使用す る ことち できます。 

• 作成で きる デコ: ><  — ル® ① 本文は 10000 バイトまで です。 挿入 画像 または 
デ〕 ^ 絵文字® は、 最大 20 種類、 合計 90K バイト ま で 挿入で き ます。 ただ 
し、 Flash 画像は 2 個までと な ります。  € 

•  ル 作成 中に デコ^ 絵文字® を 入力す ると、 デコ^  — ル® じなります。  乂 

現在 有効な 装飾の 種類  文字 色 •文字 サ イブ •文字 位置  ,! 


スク イング 

画像 挿入 
背景 色 
点滅 

ライン 挿入 
テ □ップ 

■ 装飾を 指定して から 文字を 入力す るく デコレーション > 

1 本文 入力 画面で [ デコ レー シ ョン] 

2 装飾す る 

•パし、 ソ トや サブべ ニューな 5 装飾 方 ミ 去を 選び、 装飾 内容を 設定して 
本文を 入力し ます。 

• 装飾の 内容と 操作 方を じついて は 屈 =P.144 


I 夕 A 皆 J  國  942； 

げウ リング 大会！ 满 

旧 j 田， 


□今週の ±曜[ 

扇」 


駅前広場の 噴水 横 ベンチの 
ところに 3 時 集合 J 


本文 入力 画面 


フ 。レ ヒ“ 


止 


I を ウリ ンク大 を！] 

今週の ± 曜日 ♦♦少 


とこ 時 i 合  ^ 


賞品を 用意して いまず 
令 令 時間 厳守！ 令 

プし ビュー 画面 
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■ 入カ ミき みの 文字を 装飾す る  <  範囲 選択 > 

1 本文 入力 画面で 装飾 開始 位置に カーソルを 合わせる ► 

@  [ コピー •切取り •その他] ► [範囲 選択] 

• 面を 押しても 操作で きます。 

2 装飾 終了 位置を 選ぶ 

• すべての 文章を 選択： 圆 
• 文 頭/文末 じ カーソルを 合わせる： 画/面 

- ページ' 巧 複数 ある 場合は、 ] ページす つスク □ー ルし ます。 

• 選択を 取り消す： 画） 

3 装飾す る 

• 装飾の 内容と 操作 方を じついて は 屈 =P.144 
• 同じ 範囲を 繰り返し 装飾で きます。 

- [パし、 ソト 設定 OFF] ① 場合、 繰り返し 装飾 するとき は 画を 押し ま 
す。 

4 装飾が 終わったら 圆 

• [パし、 ソ ト 設定 OFF] のとき は、 装飾 巧 終わった 5® を 押します。 

■ 装飾の 内容と 操作 方法 

サブ^ニュー や パし、 ソトな 5 装飾 方 ミ 去を 選んで 装飾す る こと 巧で きます。 

サブ: ニュー 操作 

• デコしー シ ヨンと 範囲 選択では 項目 巧 異なります。 


サブ^ニュー 

装飾の 内容と 操作 方 ミ 去 

[文字を] 

文字に 色を 付けます。 絵文字ち 設定した 色で 表示ち 
れ ます。 通常の 絵文字を じしたい ときは、 [指定な し] 
じ 設定して くだち い。 

をを 選ぶ ►文字を 入力 

[文字 サ イブ] 

文字の 大きち を 変更し ます。 

文す ヴ イブを 選ぶ ►文字を 入力 
• デコべ 絵文字® ①サ イブは 変更で きません。 

[画像 挿入] 

本文 中に 画像を 表示し ます。 GIF アニ^ーション など 
動き 巧 ある 画像は、 一定 時間 巧 経過す ると 止まり ま 
す。 

画像に 力ーソルを ちわ だる ►圆 

サブ^ニュー 

装飾の 内容と 操作 方 ま 

[点滅] 

文字を 点滅させます。 一定 時間 巧 経過す ると 止まり 
ます。 

[設定] ► 文す を 入力 

[テ □、ソ プ] 

テ □ップ 表示し ます。 一定 時間 巧 経過す ると 止まり 
ます。 

[設定] ► 文字を 入力 

[スク イング] 

文字を 左ち じ 揺 5 して 表示し ます。 一定 時間 巧 経過 
すると 止まります。 

[設定] ► 文字を 入力 

[文字 位置] 

文字の 配置を 変更し ます。 

位置を 選ぶ ►文す を 入力 

[ライン 挿入] 

本文 中に ライン (置 線） を 挿入し ます。 [文字 色] で設 
定 した 色で、 ] 巧 分の ライン 巧 挿入 ちれます。 

[背景 色] 

^ ー ル 本文の 背景 じ 色を 付けます。 

をを 選ぶ 

[デコしー シヨ ン変 
更] 

範囲を 指定して 装飾を 斤い ます。 

終 3 位置を 選ぶ ►装飾を 指定 
• 画像 挿入、 ライン 挿入、 背景を は 選択で きません。 

[元に 戻す] 

直前に 巧った 編集を 取り消します。 

• 10 回 前の 操作まで 戻す こと 巧で きます。 

[デコし ーシ ヨンな 
し] 

デコし ー シヨ ン① ときは、 装飾 ちれて いない 通常の 
文字を 入力し ます。 範囲 選択のと きは、 選択 範囲の 装 
飾を 解除し ます (背景を を 除く)。 

ロ ピー] 

範囲 指定した 文字を コピーし ます。 

脚り 取り] 

範囲 指定した 文字を 切り取ります。 

[範囲 選択 解除] 

範囲 指定を 解除し ます。 

[全 解除] 

すべての 装飾を 解除し ます。 

[文字 入力] 

文字を 入力し ます。 

[プし ビュー] 

装飾を 確認し ます。 

• 本文 入力 画面で 圧] ( 1 秒が 上） でち 操作で きま 
す。 

• 100K バイト じ (下の ベ □デイを 添付して いると き 
は 自動 再生 ちれます。 

パし ット 操作 

画面 上 じ 表示 ちれる パし、 ソトな 5^ ニューを 選択して 装飾す る こと 巧で き 
ます。 

• 各 パし、 ソ ト 選択 後の 操作 方法は サブ^ニュー 操作と 同様です。 


デコしー シ ヨンべ ニュー  範囲 選択^ ニュー 


n 文す を 
凸テ □ップ 
H 画像 挿入 
田] コピー 


曰 スすサ イブ 
曰 スウ イング 
回 ライン 挿入 
m 切り取り 


且 点滅 
回文す 位置 
回 背景を 
旧 元 I こ 戻す 


• 受信側の i  t ー  ド 端末 じよって は、 ベール 本文に 閲覧 用の URL 巧 記載 
されます。 ただし、 端末 じよって は、 閲覧 用の URL 巧ない ベールを 受信 
する こと 巧あります。 

• 受信側の i  ド 端末 巧 Flash 画像の 挿入され た デコ ベール® じ 非対応 

① 場合は、 ベール 本文 じ 閲覧 用の URL 巧 記載 ちれます。 ただし、 端末に 
よっては、 装飾 巧 解除 ちれた ベールを 受信す る こと 巧あります。 

• 装飾を 決定す ると、 状態 アイコン [聞 3] 巧 表示 ちれます。 

[画像 挿入] について 

•  Flash 画像に 含まれて いる Flash®Video は 再生で きません。 Flash 画像 だ 
け 巧 見えて いる 状態 じなります。 

• 同一 画像を 複数 挿入した ときは] 種類の 画像と して 扱われます。 ただ 
し、 同一 画像を 含む 署名を 挿入した ときは 同一 画像とは みな ちれ ませ 
ん。 

• 受信した デコ ベール® を 弓 I 用 返信 または 転送した ときは、 装飾 や 挿入し 
た 画像 も 弓 I 用され ます （ファイル 制限 ありの 画像を 除く)。 


•挿入す る JPEG 画像の 画像 サイ ブ方 TQVG  A :  240  X  320」 を 超える 場合 
は、 画像 サイ ブやフ ァイ ル サイ ブを 変更す る 画面 巧 表示 ちれます。 

[サ イブ 中 (640 X 480) ]、 [サイ ブル (320 X 240) ] を 選択す ると、 選択し 
た 画像 サ イブに 変更して 挿入し ます。 [そのまま 挿入] を 選択す ると、 画 
像サ イブを 変更せ すじ 挿入し ます 巧、 ファイル サイ ブ巧 90K バイ ト が 上 
① 場合は、 ファイル サ イブを 90K バイ ト 未満に 変更して 挿入し ます。 た 
だし、 画像 サイ ブやフ アイ ル サイ ブ巧 大きい 場合は、 ファイル ヴ イブ 巧 
変更 ちれす 挿入で きない こと 巧あります。 


I 手書きの イ ラス トを 挿入す るく 手書き デコ メ@>  1 

デコ^  — ル® じ 手書き ①イ ラスト を 挿入で きます。  • 

1 本文 入力 画面で [ デコ アシスト] ►[手書き デコ メ]  ^ 

2 イラストを 作成す る  ル 

• ま 書き イラストの 作成 方を じついて は 屈 =p.4o 日 r ま 書き^ 亡を 作成 
する」 ① 操作 2 へ 

3  @  ► [保存] ►  [OK]  ►画） 

4 画像 サイズを 選ぶ 


デコイ ア ニイ ⑥を 作成す る 

デコ^アニ:>^©とは、デコ^アニ:>^@テンプしートを利用し、；>^ソわ一 
ジや 画像を 挿入した Flash 画像を 使った 表現力 豊 力、 な: - ルサー ビス 
です。 お買い上げ 時に 登録され ている テン プしー ト①ほ 巧に、 サイト 
など 巧 5 グ ウン □-ド した テン プ しー ト を 利用して 作成で きます。 

• 作成で きる デ コ^ア ニべ® ① テン プし ートと 画像の 合計は 90K バイト ま 
でです。 また、^、 ソ t  - ジ 'は 1 0000 バイト ま でです。 これ 5 ① バイトを 超 
える ときは、 ベ、 ソ t ージや 画像を 挿入で きません。 

1 待受 画面で 圆 ► [新規 デコ メ アニメ 作成] ► [編集] 

2 テン プ レー トに 力ーソルを 合わせる ►圆 
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- 編集 項目 リスト 

• 編集で きる 項目 巧 リスト 表示 ちれます。 
編集で きる 項目は テン プ しー ト じよって 
異なります。 

7 — クの意 巧 

换 ： 文字を 編集で きます。 

g 号 ： デコし ーシ ヨンを 編集で きます。 

夕 ： 画像を 編集で きます。 


3 編集 項目を 選ぶ 

♦ [沒] ►項目を 選ぶ ►編集す る 

♦  [g 号] ►編集す る 

♦[《け [画像 選択け 画像に 力ーソルを 合わせる ►圆 

- 画像の 削除： 悄 11 晩 ► [はし、] 

- 初期の 画像に 戻す： [初期 画像に 戻す] ► [はし、] 

• 文字 入力 画面 じは、 入力 可能な 文字 数の 残 バイ ト数巧 表示 ちれます。 
• 入力した 文字の 合計 巧 10000 バイトを 超えた 場合、 文字 入力 画面の 
残 バイ ト数巧 0 でなくて ち、 文字を 入力で きない こと 巧あります。 

• デコ ベア ニべ® 合成 時に 画像 フ アイ ルの サイ ブ巧 増加す るた め、^— 
ルの 残 バイト 数が^ 下の 画像で も 挿入で きない こと 巧あります。 

•  GIF アニ^ーション や Flash 画像を 挿入した 場合、 デコ^ アニ^® 送信 
時に サ イブ オーバー じなる こと 巧あります。 

• プし ビュー 表示： 画 

- デ コ^ア ニべ® 編集 画面に 戻る： 画） 

. 再生を やり直す: 面 
- 再生を 停止： 画 

4 圆 

• 受信側の i  t ー  ド 端末 巧 デ コ^ア ニ乂® 非対応の 場合は、 ベール 本文に 
閲覧 用の URL 巧 記載 ちれます。 ただし、 端末 じよって は、 挿入した^、 ソ 
t ー ジ①み 巧 記載され た ベールを 受信す る こと 巧あります。 

• 送信/保 をした デコべ アニ^® は 再編 集で きません。 また、 編集 中に 破 
妻したり 、送信に 失敗した デコべ アニ^® も 再編 集で きません。 


• デコべ アニ^® 作成では、 巧の 操作は できません。 

■ 文字 入力 画面での 文字 や 画像の 挿入 位置の 変更 
■ 文字 入力 画面での 署名の 目ち り 付け 
•  Flash 画像に 含まれて いる Flash®Video は 再生で きません。 Flash 画像 だ 
け 巧 見えて し ^ る 状態 じなります。 

■ デコ メ アニメ® 作成 画面の サブ メニ ュー 操作 

陪 信] 

[送信 日時 テ 約]  屈 =P.150 

[圏內 自動 送信]  屈 =P.151 

[保 初 ► [はい] 

[テン プ しー ト呼 出] ► テン プ しー トじ 力ーソルを 含ね だる ►画} 

[プし ビュー] 

[送信 者 アドし ス 切替 (A.  B) ]  保 P.462 

■ デコ メ アニメ® 編集 画面の サブ メニ ュー 操作 

[テン プ しー ト呼 出] ► [はい] ►テン プ しー トじ 力ーソル をち ねだる ► 
圆 

[プし ビュー] 

[リ tz ット] ► [はし、] 

[参照^-ル 表示]  保 P.143 


テン プ レー トを 利用して デコ メー ル®/ デ 
コイ ア ニイ® を 作成す る 


テン プし ート とは、 しイ アウト や 装飾が すでに 決め 5 れ ている デコ 
ー ル®/ デ コ^ア ニ: 用の ひな 形です。 お買い上げ 時に 登録され て 
いる テン プし ート① ほな じ、 サイ ト などな 5 グ ウン □ー  ドしたり、 作 
成 または 送受信した デコ: ー ル® を テン プし ート として 保存で きま 
す。 

• 保を できる 件数は 巧のと おりです。 

■ デコ ベール® ① テン プし ート： 最大 100 件 


麵 デコ^ アニ^® ① テン プし ート： 最大 100 件 

1 待受 画面で 画 ► [デコ メ テンプレート] ► [デコ メール]/ 
[デコ メ アニメ] 

2 テン プレー トに 力ーソルを 合わせる ►圆 
■ デコ メー ル® テン プ レー トー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[編集] ► デ コ^ール® を 編集 ► 保た 方法を 選ぶ 
[タイトル 編集] ►タイトルを 編集 
悄リ 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [選が 削除] ►テン プし ートを 選ぶ ►画}  ►[はい] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 

[情報 表示] 

亡リ 確認]  屈 =P.382 

[タイ トル 編氣 について 

• 全角 10 文字 (半角 20 文字） まで 入力で きます。 

■ デコ メ アニメ® テン プ レー トー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 デコ^  — ル® テン プし 一! -一 覧 画面の サブ^ 


ニユー 操作 （煩 P.14 のを 参照して くださし、。 

■タイト ル 編集  ■ 削除  ■ 情報 表示 

■ ^亡リ 確認 

[microSD  へ] ピー] 

感  P.371 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

嫁  P.38S 

►  [  i 〔送信] 

保  P.38  了 

[microSD デー タ 参照] 

煩  P.374 

かんたん デコイ を 利用 して 絵文字/デコ 
イ 絵文字® を 入力す る 


ー ル 本夕を 入力して 変換す ると、 文章な 5 テ 測して 自動のに 絵夕ぎ 
や デコ ^ 絵 文す® が 入力され、 文ぎ を、 文ぎ サ イブ、 背景を ち 変更され 
ます。 お 巧みの 変換 假 補な 5 選ぶ ことができます。 

また、 変換/  \° ターンを 変更す る ことで、 女性 向け や 男性 向けな ど、 変換 
慢 補の 表現を 変更で きます。 

•  i  Mem 内の サイト に H-MODE] な 5 グ ウン □— ドした 変換 パターン も 利 
用で きます （保 P.13 の。 


メール か 巧 < 巧規と 
巧 巧 巧 花 子 
宛先 入力 > 

四 今度の ±w 曰 
< 添付 77 イル 追加 > 


—  く才 ープン した シヨ ッ 

ピン グ センターに 行かない 
7 

人気の ブランドを たくさん 
入って るみたい で、 すご < 
巧 待で きそう だよ 


-ル かぶ < 新規 > 
拉巧巧 花 子 
: 宛先 入力 > 

巧 今を の ±B| 曰 
< 添付 77 ィル 追加 > 

ろ 「田。 1 * 皆  困 

け 趁剖だ 龙  1, 


i  W  才ー フンした シヨ 
’ ピン グ センターに 行かた' 

人 巧の ブランド もた < さん 
入って るみたい で' ず ご 
く  期待で きそう だよ 


义 

I 

ル 


1 本文 入力 後、 メール 作成 画面で [かんたん デコ メ] 

2 候補を 選ぶ 

• 変換 候補を 一時的に 保を: 画 
• 保を していた 変換 候補に 戻す： 面 

• 変換 パターンの 変更: @ ►[変換 パターン] ►変換 パターンを 選/ ぷ 
• 絵文字の 入力 箇所を 変える： 画) ► [絵文字 挿入] ►設定を 選/ ぷ 
• 自動的に 文字 色/文字 サイ ブ / 背景 色を 変える： @  ► 変換 項目 を 選 
ぷ ► 設定を 選/ ぷ 

• 圆を 押す た ひ' じ 設定した 変換 項目 じがって 変更 ちれます。 

• 弓 I き 続き、 本文 入力 画面で 入力 や 編集を する こと 巧で きます。 

• デコべ 絵文字® 巧 入力 ちれた 場合 や 文字 色、 文字 サイ ブ 、背景を 巧 変更 
された 場合は、 デコ ベール® じなります。 

• デコべ アニ^® でなん たん デコべ は 利用で きません。 
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■ 変換 パ ター ンを 確認す る  <  変換 パ ター ン> 

1 待受 画面で 画] ► [デコ メ アイテム] ► [変換 パターン] 

2 変換 パ ター ンを 選ぶ 

• 変換 パタ ーン① 削除: 変換 パ ターン じ 力ーソルを 合わせる ►圆 ► 
[はい] 

• プし ビュー 画像 巧ない データは 確認で きません。 

• あ 買い上げ 時に 登録 ちれて いる 変換 パターンは 削除で きません。 


—ル チェンジ 


乂夫 —ル チェンジを 利用 して イ ー ルを 装飾 
I する 

J レ  ル 本文を 入力して 変換す ると、 フォントを 変えたり デコ: アニ 

を 作成した りで きます。 

I  メール 本文を 入力して フォントを 変える 

< フォント チェンジ > 

^ ー ル 本文を 入力して 変換す ると、 フォント を 変える こと 巧で きます。 

•  i  Menu 内の サイトに H-MODE] な 5 ダウン □- ドした フォント も 利用で 
きます （屈 =P.13 の。 


イール 作 巧 < 巧 規> 

メール 作ぶ < 巧 規> 

巧 お 巧 花 子 

巧 巧 巧 巧 子 

< 宛先 入力 > 

<巧 先入 力 > 

四 今度の ± 曜日 

曲 今度の ± 曜日 

< 添付 77 ィル 追加 > 

< 添 巧 77 ィ A 追加 > 

「ろ 1 か。 •窗 

1け1 かか か龙  0.2KB 

一 

ろみ： S  [7^  田 

け 啥か レ’- 克 1  7  RKR 

巧し <才 ープン した シヨ ッ 

ピン グ センターに 行かない 

巧レこオっブンレを5?9 ッ 
ピックを ン幻っ に 巧かない 

人気の ブラン ドち た < さん 
入って るみたい で、 すごく 

人 巧の 3 ランド もた こさわ 
入 〇てゐ みを いで. すご こ 

期待で きそう だよ！ 

巧 待で 3 がさ だぶ/ 

\ 本文 入力 後、 メール 作成 画面で [メー ル チ X ンジ] K フォ 
ント チェンジ] 
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2  [はぃ] 

3 候補を 選ぶ 

• 前の 変換 候補/巧の 変換 候補に 変更: S/ 圆 
• フォントの 種類を 選/ ぷ：画 ►フォントを 選ぷ 
• 弓 I き 続き、 本文 入力 画面で 入力す る こと 巧で きます。 

• フォント チェンジ' を 斤 ラと、 デコ^-ル® じなります。 

•フォント 巧 変更 ちれた 文字は GIF 画像と し て 本文 中に 表示 ちれます。 

フォント を 変更した 文字を 編集す る ことは できません。 

•フォン ト チェンジを 斤 ラと 点滅 や テ □、ソ プ 、スウ イングの 装飾は 解除 
されて フォント 巧 変わります。 

• フォント チェンジを 斤った 場合に、 作成で きる 画像の 種類 やサ イブを 
超えた とき、 フォント チェンジ' 巧で きない 旨の ベ、 ソ t ージ '巧 表示 ちれ 
ます。 本文 中の デコべ 絵文字® または 文字 数を 減 5 してな 5 再度 操作し 
てくだち し、。 

• デコべ アニ^® で フォント チェンジ' は 利用で きません。 

■ フォントを 確認す る < フォント > 

\ 待受 画面で 圆 ►[デコ メ アイテム] ►[フォント] 

2 フォントを 選ぶ 

• フォントの 削除： フォント じ 力ー ソルを 合わせる ►圆 ► [はい] 


• プし ビュー 画像 巧ない データは 確認で きません。 

• お買い上げ 時に 登録 ちれて いる フォントは 削除で きません。 


I  メ ー ル 本文を 入力 して デコ メ アニメ® を 作成す る 

< デコ メア ニ メ⑥〉 

^ ー ル 本文を 入力して 変換す ると、 デコべ アニ^® テン プし ートじ 文章 巧 反 
映 ちれ、 デコべ アニ^® を 作成す る こと 巧で きます。 


ィール 作ぶ < 新規 > 
巧 巧 巧 花 子 
< 宛先 入力 > 

匹 今度の ± 曜日 
回!  < 添付 77 イル 追加 > 


图戦減 


薪て  <  オーブンした シヨ ッ 

をング センターに 行かない 
7 

人気の ブランドち たくさん 
入って るみたい で、 ず ごく 
期待で きそう だよ！ 


テ’] 巧 ニイ 作成  <  新規 > 

I  < 宛先 入力 > 

む 今度の ± 罹 曰 
< 添付 パイル 追加 > 

ろ  函 I 

"  41.2KBI 


卜, グ ，か 


\ 本文 入力 後、 メール 作成 画面で [メー ル チェンジ] ► [デコ 
メ アニメ] 

2 テン プ レー トに 力ーソルを 合わせる ►圃 

• 弓 I き 続き、 デ〕 ソアニ ソ® 作成 画面で 入力 や 編集を する こと 巧で きます。 


• 入力した^ ー ル 本文 巧 デ コ^ア ニべ® テン プし ート① 入力 巧 能文 字数 
を 超えて いる 場合、 超えた 文字は 破棄 ちれます。 

• 入力した^ ー ル 本文 巧 デコしー シ ヨンされ ている 場合、 デコしーシヨ 
ンを 編集 巧 能な デコべ アニ^® テン プし ートが 外は 選択で きません。 


添付 フ〕 


ファイルを 添付す る 

i 亡 ー ド: ー ルに 静止画 や 動画 /  i 亡ーシ ヨンな どを 添付して 送信 
できます。 

• データは 合計で 最大 2  M バイト、 10 個まで 添付で きます。 

•  i  t ー ドべー ル 添付 や FOMA 端末 外への 化 力 巧 禁止され ている ファイル 
は 送信で きません。 

\  メール 作成 画面で 添付 欄を 選ぶ 

• 添付 ファイルを 追加 するとき: 添付 欄を 選ぷ ►[添付 ファイル 追加] 


2 添付 ファイルを 選ぶ 

• 添付で きる ファイルの 種別は 巧のと おりです。 

■イ ベー ジ JPEG 画像、 GIF 画像、 GIF アニ^- シ ヨン、 Flash 画像を 添 
付で きます。 

■  ^ □デイ ： SMF 形式、 MFi 形式の^ □デイ を 添付で きます。 

■  i  t ーシ ヨン： MP4 形式の 動画 /  i  t ーシ ヨンを 添付で きます。 

■ トルカ： トルカは] K バイトまで、 トルカ （詳細） は lOOK バイト ま 

で 添付で きます。 

■  PDF : グ ウン □ー  ド 中 あよ ひ' ページ' 単位で 部分的 じグ ウン □-ド 
した PDF は 添付で きません。 

■ 電話帳: vCard 形式の データを 添付で きます。 

■ スク ジ 'ユー ル: vCalenda 「形式の デー タを 添付で きます。 

■  ^ 亡：^ 亡を 添付で きます。 

■  Bookmark:  vBookmark 形式の デー タを 添付で きます。 

■ その他: m に 「oSD 力ード 内の [その 做 フォルダの ファイルを 添付 
できます。 

■力べ ラ 起動 (静止画） ： 力: ラを 起動し、 撮影し た 静止画を 添付で き 
ます。 

- 撮影 サ イブは r 待受 :480X854」 じ 設定され ています。 

- 撮影 サ イブを r 1 4M : 3240 X 4320 丄 ri4M: スマートリ サ イブ 
ブ ーム丄 n 0M : 2736 X 3648 丄 「日 M : 1 944 X 2 日 92」 じ 設定す る 
ことは でぎ ません。 

- 撮影した 静止画は データ BOX ① マイ ピ クチ わの [力^ラ] フ ォル 
グじ 保を ちれます。 

■力^ラ 起動 (動画） ： 力^ラを 起動 し、 撮影 した 動画を 添付で きま 
す。 

- 撮影 ヴ イブは 「QCIF:  176X144」 じ 設定され、 変更で きません。 

• 撮影した 動画は デー タ BOX ① i 亡ーシ ヨン •ムー ビー① [力: 

ラ] フォルグ じ 保を ちれます。 

- 撮影した 動画を 2 M バイ ト 対応 機種な 外の 機種に 送る 場合は、 

フ ァイ ル サイ ブ 制限を [ベール 用 （短)] または 共通 再生 t ー  ドを 
[ON] じ 設定 して 撮影して くだち し、。 

• 添付 欄には、 現在 添付 ちれて いる フ ァイ ル 件数と 添付 フ ァイ ルの 合 
計 ファイル サイ ブ巧 表示 ちれます。 


巧 ぺージ へ 続く  ►► 


义 

I 

ル 


• 受信側の 端末に よっては、 受信で きな な ったり、 正しく 表示 •再生で き 
ない こと 巧あります。 また、 動画 巧 粗く なったり、 連続 静止画に 変換ち 
れる こと 巧あります。 

• 添付す る JPEG 画像の 画像 サイ ブ巧 「QVGA :  240 X 320」 を 超える 場合 
は、 画像 サイ ブやフ ァイ ル サイ ブを 変更す る 画面 巧 表示 ちれます。 

[サ イブ 中 （640  X  480) ] 、[サイ ブル (320  X  240) ] を 選択す ると、 選択し 
た 画像 サイ ブじ 変更し て 添付 します。 

[そのまま 添付] を 選択す ると、 画像 サ イブを 変更せ すじ 添付し ます 巧、 
ファイル サイ ブ巧 2  M バイトを 超える 場合は、 ファイル サ イブを 2  M バ 
イ トが 下に 変更して 添付し ます。 

• 添付す る 動画 /  i 亡 ー シヨ ン① ファイル サイ ブ巧日 00K バイトを 超える 
場合、 また は 画像 サイ ブ方 TQVGA : 320 X 240」 を 超え る 場合は、 フ ァイ 
ルサ イブ や 画像 サイ ブ 変更の 確認 画面 巧 表示 ちれます。 ファイル サイ 
ブ巧日 00K バイトを 超えて いると きは、 日 00K バイ トが下 または 2M バイ 
卜 が 下にな るよ ラ じ 先頭な 5 切 り 化し て 添付で きます。 

• 添付す る ファイルの ファイル サイ ブ巧 100K バイトを 超える 場合、 添付 
するな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれる とき 巧あります。 [はい] を 選択 
すると、 ファイル 巧 添付 ちれます。 

•  Flash 画像に 含まれて いる Flash®Video は 再生で きません。 Flash 画像 だ 
け 巧 見えて いる 状態 じなります。 

• 効果音を 含 お デコ ベア ニべ® じ^ □デイを 添付した 場合、 添付した ベ □ 
デイヴ 再生 ちれます。 


■ 添付 ファイルを 解除す る 

1 添付 欄を 選ぶ ►ファイルに カーソルを 合わせる ►圆 

2 解除 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 解除] 

♦ [選択 解除] ► ファイルを 選ぶ ►圆 
♦ [全 件 解除] 

3  [はい] 
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モー ドメール 保 巧 


i モー ドイー ルを 保存して おき、 あとで 送 
信す る 

作成した i たー ド ルを 保存して おき、 あとで 送信す る ことができ 
ます。 


■  i モー ドメー ルを 保 巧す る < 保存 > 

1 メ  ール 作成 画面で @  ► [保 巧] 

2  [はい] 

• 待受 タッチ ランチ わじ 貼り付けない 場合： [いいえ] 
• 未 送信 BOX じ 保を ちれます。 


I 指定した 日時に メ ー ルを 自 動 送信す る 

< 送信 日時 予約 > 

指定した 日時 じ ベールを 自動 送信す る こと 巧で きます。 

• 10 件まで 送信 日時 予約を 設定で きます。 設定した ベールは [未 送信 卜し 
ィ] じ 保を ちれます。 

• 送信 日時 予約を 設定す ると デ ィス プしィ 上部に [因] 巧 表示 ちれます。 

• 圏内で 自動 送信 じ 失敗した: ><  — ルは 未 送信 BOX じ 保を ちれ、 ディ スプし 
ィ 上部に [S] 巧 表示 ちれます。 自動 送信に 失敗した^ ー ルを 再度 編集 
するな、 送信 曰 時 予約 を 解除す ると、 非 表示 じな ります。 

• 圏外で 自動 送信に 失敗した^-ルは 未 送信 BOX じ 保を され、 自動的に 圏 
内 自動 送信 巧 設定 ちれます （屈 =P.151)。 

•  2in1 利用 時は、 亡 ー ド じな なわ 5 す' 送信 日時 予約を 設定した^ ー ルは 自 
動 送信 ちれます。 ただし、 送信 結果は 巧のと おり 表示 ちれます。 

■  [At- ド] のとき： A アドし ス の^  — ルの 結果 
■  [B 亡 ー ド] のとき： B アドし ス① ベールの 結果 
■ [デュアル 亡ー ド] のとき： すべての^  — ルの 結果 

1 メール 作成 画面で 画) ►[送信 日時 予約] 


2 各項 目を 設定 ►歷） 

• 設定 可能な 時刻は、 現在 時刻の 3 分 先が 降と なり ます。 

送信 曰 時 テ 約の 確認/解除 

• 未 送信 ー ル ー 覧 画面で ー ル じ カーソルを 合わせる ► 圆 /圧) 


I 電波の 届 くと ころに なったら メールを 自 動 送信す る 

< 圏内 自動 送信 > 

圏外の ためじ^ ー ル 巧 送信で きな なった 場合、 圏内 じ なった とき じべー ル 
を 自動 送信す る こと 巧で きます。 

•  30 件まで 圏内 自動 送信を 設定で きます。 設定した: ー ルは [未 送信 卜し 
イ] じ 保を ちれます。 

• 圏内 自動 送信を 設定す ると デ イス プしイ 上部に [因] 巧 表示 ちれます。 

• 自動 送信 じ 失敗した^  — ルは 未 送信 BOX じ 保を ちれ、 デ イス プしイ 上部 
じ [S：] 巧 表示 ちれます。 自動 送信に 失敗した^ ー ルを 再度 編集す るな、 
圏内 自動 送信を 解除す ると、 非 表示 じなります。 

•  2in1 利用 時は、 t ー  ド じな なわ 5 す 圏内 自動 送信した ベールは 自動 送信 
ちれます。 ただし、 送信 結果は 巧のと おり 表示 ちれます。 

■  [A 亡ード] のとき： A アドし ス①: > (ー ルの 結果 
■  [Bt — ド] のとき： 巨 アドし ス の^  — ルの 結果 
■ [デュアル t— ド] のとき： すべての ベールの 結果 

1 メール 作成 画面で [ 圏内 自動 送信] 

圏内 自動 送信の 解除 

• 未 送信 ベール ー覧 画面で^ ー ルに カーソルを 合わせる ►面 


1" 保存した i モー ド メールを 編集 •送信す る 

1 ホ 送信 メール ー覧 画面で メールを 選ぶ ►メールを 編集 ► 

圆 


イ ー ルの 冒頭 文を 手早く 入力す る 


ー  ル本夕 入力 開始 時に、 定型 夕や 学習した 夕章 などを 表示し、 簡単 
じ 入力す る ことができます。 

• あ 5 なじめ、 曰 •英語 入力 予測を [ON] じ 設定して おいてく だち い 
(煩  P.442)。 

1 本文 入力 画面で 入力 文を 選ぶ 

• 学習した 文章の 削除: 学習した 文章に カーソルを 合わせる 

悄 11 除]  • 

• 定型 文を 確認: 定型 文に カーソルを 合わせる ►画]  < 

• 一覧の 上部 じは、 最近 使用 ちれた 定型 文 や 学習 した 文章 巧 3 件まで  乂 

表示 ちれます。 ち 端には [•] 巧 表示 ちれます。  I 

_  ル 

I 表示す る 文章を 設定す るく メ-ル 起動時 表示 > 


ベール 本文 入力 開始 時に 表示す る 文章を 設定し ます。 

1 本文 入力 画面で @  入力 設定] ►  [メール 起動時 表示] 

2 設定を 選ぶ 

• 設定で きる 文章の 種類は 巧のと おりです。 

■ 文 頭 予測: 文 頭に 入力す ると 思われる 候補を 表示 します。 

■クイ、 ソ ク 定型 文 X : 登録 ちれて いる 定型 文と、 ^ ー ル 本文 入力 時に 
文 頭に 入力した 一文を 学習し、 表示し ます。 

■ 登録 定型 文 X’: 登録 ちれて いる 定型 文を 表示し ます。 

X 定型 文 種別 巧 [装飾 線]、 [アドし ス •データ 形式] のちのは 表示 ちれ 
ません。 

• デコべ 絵文字® や デコしー シ ヨンは 学習の 対象外です。 
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メール 自動 受信 


i モー ド イー ルを 受信した ときは 

- ルを 受信す ると、 マー クやテ □ップ を 表示して お 知 5 だします。 

•  : ー ルを 受信す ると 巧の マーク 巧 表示 ちれます。 

7 — クの意 巧 

囚※: 未読 i  t— ドべー ル あり 
国※: 未読 i 亡ー ド^  — ルと SMS あり 
晶 X: FOMA 端末 内の 受信 i  t— ドべール や SMS 巧 いっぱい 
顧※: FOMA 端末 内の 受信 i 亡ード^  — ル や SMS あよび ド〕 tUIMA- 
I  ド 内の SMS 巧 いっぱい 

>  鸟X•:未読sMSあリ 

乂  蟲 ※： ドコ亡 UIM 力ー ド 内の SMS 巧 いっぱい 

I  雨※: 未読 エリア^  — ル あり 

II  陌 : it  — ド tz ンタ ー I こ —ル あり 

J レ  顧 ： i  t- ド t ンター の^— ル 巧 いっぱい 

囲 ： i  t- ド tz ンター じ^-ル、 乂ソ tz  — ジ 'R、 乂ソ tz  — ジ 'F ① ラち 2 種 
類な 上 あり 

M  :  i  t ー ド tz ンタ ー I こべー ル、 ベ、 ソ tz —  ジ 'R、 ベ、 ソ tz —  ジ 'F ① ラち 2 種 
類が 上 あり、 i  t ー  ド tz ンタ ー巧 いっぱい になって いるち ①巧 ある 
义 ソ t ージ 'R/F を 受信した ときな どは、 [曰]/ [百] 巧 ルち い マーク 
で 表示 ちれます （屈 =P.171)。 

•  i  t— ド tz ン ター じ： ー ル 巧 保管 ちれて いても、 [陪] 、[願]、 [囲]、 

[諷] 巧 表示 ちれない とき 巧あります。 

- ベール 選択 受信 設定を に N] じ 設定して いると きは、 [程]、 [顧]、 阻]、 
[爾] は 表示 ちれません。 

• ^ ー ルを 受信す ると^ ー ル テ □ップ 巧 表示 ちれます。 

- 受信 BOX ① 表示:^  — ル テ □、ソ プ 表示 中に 画 （ 1 秒が 上) または^  — ル 
テロ 、ソプ を タッチ 

•  i  t— ド^-ル 1 件 じつき、 添付 ファイル も 含めて 100K バイトまで 自 
動 受信で きます。 lOOK バイトを 超える 添付 ファイルは、 i  t- ド tz ン 
ターな 5 手動 で 取得で き ます （屈 =P. 1 日 4) 。 

•  FOMA 端末に 保を した 受信 ベール 巧 最大 保を 件数/最大 保を 容量を 超 
えた 場合は、 受信^ ー ルの ラち 古い ベールな 5 順に 削除 ちれます。 

ヴ イブの 大きい 添付 ファイルを 取得す ると、 複数の 受信 ベール 巧 削除 
ちれます。 
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•  FOMA 端末 巧 巧の よ ラな ときに 送 5 れ てきた i  t- ド^-ル やべ、 ソ 
t ージ 'R/F は、 i 亡ード tz ン ターに 保管 ちれます。 

■電源 巧 入って いないと き ■  tz ルフ t— ド 中  ■圏外 

■テし ビ 電話中  ■おまかせ □ック 中  ■赤外線 通信 中 

■ 円 rstPasstz ン ター 接続 中 

■ 保護 や 未読の i  t ー ド^ール 巧 いっぱいで 空き 容量 巧ない とき 
■  i  C 通信 中  ■ 团 uetooth 通信 中 


■新着 i モー ドメー ルを 表示す る 


lit- ドメールを 自動的に 受信 （[呂 ]点 滅） 

• 受信の 中止:® 

- タイミング じより 受信 ちれる こと 巧あります。 

2 受信 終了後、 受信 完了 画面が 表示され、 i モード メール 着 
信 音が 鳴る （[因] 表示） 

• 受信 完 3 画面で、 何も 操作し ないで そのまま じして おくと、 約 1 日 秒 
後、 自動的に 受信 前の 画面に 戻ります。 また、^- ル 着信 音の 鳴麵寺 
間を 15 秒より 長く 設定して いる 場合は、 設定した 時間を 経過す ると 
自動的に 受信 前の 画面 じ 戻ります。 

• 待受 画面に 戻る と ストック アイコン [囚] (新着^ ー ル あり） 巧 表示ち 
れ ます。 

サブ デ イス プしイ で 確認す る 

•  FOMA 端末を 閉じて いると きじ i  t— ド^ールを 受信す ると、 受信 
完 3 画面に、 最後 じ 受信した^ ー ルの 差 化 人と 題名 巧 表示 ちれます。 
• 一定 時間 巧 経過す ると、 i  t ー ド ベール、 SMS、 エリア ベールの 合計 
① 件数 巧 表示 ちれます。 

• 電話/^ ー ル 着信 時 設定の^ ー ル 本文 表示を [ON] じ 設定 している 
場合、 待受 画面で 件数 巧 表示 ちれて いると きじ 〇) を 押す と、 最新の 
ベール 本文 巧 サブ デ イス プしイ じスク □ー ル 表示 ちれます。 も ラー 
度 〇) を 押す と、 スク □ー ル 巧 停止し ます。 

- 停止した 状態で 〇) を 押す と 再度 スク □ー ルを 開始し ます。 〇) を] 秒 
が 上 押す と 件数の 表示 じ 戻 ります。 

• デ コ^ール® ① 一部は 正しく 表示 ちれません。 

着信 音を 止める 
• 受信 BOX —覧 画面を 表示:® 

• 受信 前の 画面を 表示: 画)、 巨） 


• 受信 完 3 画面を 表示：© 

•  t- シ ヨン サイし ント （屈 =P.10 日） 


3  [メー ル] ►メー ルを 選ぶ 


•  To、 Cc、Bcc を 設定で きる FOMA 端末 や パソコン などな 5 送信 ちれた 
i 亡ード^-ルは、 自分 巧 To、 Cc、 Bcc ① どれに 当てはまる なを、 FOMA 
端末で 確認で きます。 

• 巧の 場合は、 ー ルを ち 信して ち ー ルち 信 画面と ち信完 3 画面は 表 
术 ちれ ませ/ V。 また、 ベー ル 着信 音は 鳴らす、 ー  ル 着信 イ ルミ 斗 一 
シヨ ン や^  一  J レ 着信 バイ ブ しータ も 動作 しません。 

■ 通話 中  ■  i アプリ 起動 中 

■力^ラ 起動 中 （コラ ムリー グー、 バーコードリー ダーを 除く） 

麵 GPS 測 位 中  ■ パターン データ 更新 中 

■ エリア^  — ル 自動 表示 中  ■  microSD 力ード 参照 中 

■  i  t  — シ ヨン 取得 中 （スト リー ミン ブ タイプ） 

■  i ウイ ジェット 起動 中  ■プし ゼン アシスト 中 

■  HDM 比 力 中  ■ 音声 入力 中 


メール 選択 受信 


i モー ドイー ルを 選択して 受信す る 

i 亡ード t ンタ ーI こ 保管され ている i  t- ド: -ル① タイ トルな ど 
を 確認し、 受信す る^ ー ルを 選択したり、 受信 前に i  t ー  ド t ン ター 
で; ー ルを 削除で きます。： ー ル 選択 受信を ご 利用 じなる ためじは、 

あ 5 巧 じめ -ル 選択 受信 設定を [ON] じ 設定し ます。 なお、 に N] じ設 
定 したと きは、 自動のに i  t ー  ド^ールを 受信で きま だん。 

•  i  t- ド tz ンタ ー I こ i  t ー  ド^  — ル 巧 届く と、 [tz ン ターに 図 あり] 巧 表 
术 されます 0 

•  ^ ー ル 選択 受信 設定 じついて は 屈" P.169 

1 待受 画面で 画 ►[メール 選択 受信] 

2  メール ごとに 項目を 選ぶ 

'添付 ファイルの マー ク 

窗 ： 画像 
— : トルカ 
州 ディ 


直 ： その他の ファイル 
遭 i  : i t — シ ヨン 

• ベールを すべて 削除: ページ' ① 最下 部①悄 11 除] ► [決定] 

3  [受信/削除] ► [決定] 

• ：>< ー ルを 選び 直す： [キ わン t ル] 


•  ^亡リ 巧 不足して いると きじ、 残 容量より 大きい 添付 ファイルを 取得 
すると、 保護され ていない 既読① 受信 ベール 巧 削除 ちれる こと 巧 あり 
ます。 


■  i モー ドから 選択 受信す る < メール 選択 受信 > 

1 ノ  ー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i  Menu みお 
索] ►[メニュー リスト] ►  [メール 選択 受信] 


ージ 問合せ 


i モー ドイー ルが あるかを 問い合わせる 


圏外、 t ルフ t- ド 中、 電源が 入って いないと きな どじ 送 5 れ てきた 
i たード:>^-ルや_>^ソわージ。/ドは i 亡ード t ンタ ーI こ 保管され て 
います。 i 亡 ー ド tz ン ターに 問い 含ね だて 受信で きます。 


1 待受 画面で 圆 K メー ル/ メッ 七ー ジ 問合せ] 

• 画 （1 秒が 上） でも 問い合わせで きます。 

• 問い合わせは [呂 ]、 [回]、 [团① 順に 点滅して 受信し ます。 


义 

I 
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- ドメール 返信 


i モー ドイー ルに 返信す る 


i 亡 ー ド: ー ルの 返信 方法 じは、 受信: ー ルの 本夕を 引用して 返信す 
る 方法と、 本文を 引用し ないで 返信す る 方を があります。 

• 参照^ ー ル （屈 =P.143) を 表示し な 巧 5 返信す る こと もで きます。 

1 受信 メール 詳細 画面で [ 返信/転送] 

• 送信 元の^  — ル アドし ス巧日 0 文字を 超えて いると きは 返信で きませ 
ん 。返信で きない i  t ー  ド^ール じは 受信: ー ル 詳細 画面で [固] 巧 
I  表示 ちれます。 

乂  2 返信 方法を 選ぶ 
I  ♦ 腿 信] 

.  ♦ [参照 返信] 

♦ [クイック 返信] ►本文を 選ぶ 
♦ [デコ メ アニメ 返信] 

♦ [参照 デコ メ アニメ 返信] 

♦ [引用 返信] 

- デコべ アニ^® は、 弓 I 用 返信で きません。 

• 同 報 巧 設定 ちれて いる^ ー ルに 返信す る 場合は、 宛先を 選択で きま 
す。 


3  メー ルを 作成 •送信 

• 受信^ ー ルの 題名の 先頭 じ [Re:] 巧 付いた 題名 巧 入力 ちれて います。 
• 弓 I 用 返信 じは、 本文の 先頭に 弓 I 用 文字 巧 挿入 ちれ、 受信^ ー ルの 内容 
巧 弓 I 用 ちれます。 弓 I 用 文字は 変更で きます （屈 =P.170)。 


I— ドメール 転送 


i モー ドイー ルを 化の 宛先に 転送す る 

\ 受信 メール 詳細 画面で @  ►[返信/転送] ► [転送] 

2 宛先を 入力 •送信 

• 受信^ ー ルの 題名の 先頭 じ [Fw:] 巧 付いた 題名 巧 入力 ちれて います。 
• デコべ アニ^® を 転送 するとき は 編集で きません。 また、 本文を 転送 
できない 旨の 確認 画面 巧 表示 ちれる こと 巧あります。 
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• 取得 巧完 3 した 添付 ファイル のみ 転送 ちれます。 取得して いない 選択 
受信 添付 フ ァイ ルは 転送され ません。 

• 識別で きな なった ファイル も 転送で きます。 


イ ー ルに 表示され たイ ー ル アド レス や電 
話 番号を 利用す る 


受信 ー  ル や 送信 —  ルの 送信 元 や 宛先、 または ー  ル 本 夕じ書 なれ 
た^-ル アドし スや 電話番号を 選択して、： -ル① 作成 や 電話 発信、 
電話帳の 登録な どを 巧 ラ ことができます。 

• :>< ー ル じよって は 利用で きない 場合 巧あります。 

1 メ ー ル 詳細 画面で メ ー ル アド レス や 電話番号を 選ぶ 

2 利用 方法を 選ぶ 

♦  [メー ル/ SMS 作成] ►メー ルを 作成 •送信 
♦ [電話 発信] ► 電話を かける 
♦ [電話帳 登録] ► 電話帳に 登録 
♦ [コピ ー] 


選択 受信 添付 ファイルを お得す る 

受信した i  ド; ー ル①サ イブが 添付 ファイルを 含めて 10 OK バイ 
卜を 超える ときは、 一部 またはす ベての 添付 ファイルは 自動的に 取得 
されす、 選択 受信 流 付 ファイル として 受信し ます。 この 場 含は、 i  t- 
ド tz ン ターな 5 ファイルを 取得す る 必要が あります。 

\ 受信 メール 詳細 画面で 添付 ファイル 名を 選ぶ 

• 未 取得の 選択 受信 添付 フ ァイ ル 巧 あるときは、 最下 部に 保を 期限 巧 表示 
されます 。すべての ファイルを 取得す ると、 保を 期限の 表示 巧 消えます。 


添付 ファイルを 確認 •保存 •削除す る 


受信 した 添付 フ ァイ ルを 確認、 保存、 削除 します。 

• 添付 ファイルの 種類 

■静止画  ■  PDF デー タ  ■  i 亡ーシヨ ン 

麵 ベ □デイ  麵 電話帳  ■ スクジ 'ユー ル 

麵 Bookmark  麵 トルカ  ■ ドキユ ベン トフ アイ ル 

• 添付 ファイルは それぞれの カテゴリの 選択した 保を 先 じ 保を ちれます。 
• 識別で きない ファ イ ルは、 m に 「oSD 力ードの [その他] フ ォルグに 保を ち 
れ ます。 

• 添付 ファイル じよって は、 正しく 再生 •表示で きない こと 巧あります。 

1 添付 ファイルに 力ーソルを 合わせる ►  @  ► [登録/保 巧] 
► [添付 ファイル] 

2 利用 方法を 選ぶ 

♦ [保存] ► [はい] 

- ファイル じよって フォルグを 選んだり、 [本体]/  [microSD] ① 選択 
画面 巧 表示 ちれます。 

♦  [メー ルから 削除] ► [はい] 

♦ [添付 ファイル ー覧] 

- 添付 ファイルの 確認: 添付 ファイルを 選/ ぷ 
- 添付 ファイルの 削除: 添付 ファイル じ カーソルを 合わせる ►顾)^ 
[はい] 

- 添付 ファイルの 保を: 添付 ファイル じ 力ー ソルを 合わせる ►圆 ► 
[はい] 

- 100K バイトを 超える^ □デイ や 日 00K バイトを 超える Flash 画像 
は 再生で きません。 

- 円 ash 画像 I ご 含まれて いる Flash®Video は 再生で きません。 Flash 
画像 だけ 巧 見えて し ^ る 状態 じなります。 

[保存] について 

•  i  t- シ ヨンを パソコン などで 再生 するとき は、 対応の ソフト 巧 化 要 
です。 詳しくは、 ドコ t ①ホ ーム ページを 参照して くだち い。 


• その他の ファイルを m に roSD 力ード じ 保を したと き、 ファイル 名は 
rOTHEROOl」 〜 rOTHER999」 じ 変更され ます。 


受信 BOX/ 送信 BOX/ 未 送信 BOX 


受信/送信/未 送信 BOX のィ ー ルを 表示 
する 

• それぞれの BOX じは i  t ー  ドべー ルと SMS を 合わせて 、巧の 件数まで 保 
をで きます。 ただし、^ ールサ イブ じよって は、 件数は 異なります。 


乂 


-  2in1 利用 時は、 A アドし スと B アドし ス① 合計の 件数と なります。  J レ 

• あ 買い上げ 時は、 Welcomed- ル 「Welcome  E ★エブ リス タ丄 「SH-OIC デ 
ビュー パ」 巧 受信 BOX じ 保を ちれて います。 通信 料は ななって いません。 

また、 Welcome>l —ルじ は 返信で きません。 

\ 待受 画面で 画] 

2  BOX を 選ぶ 

•  BOX 内の^-ルを すべて 表示す る： 圆 
• 受信/送信/未 送信 卜しィ の^ ー ル ー覧を 表示す る： 画 
• 受信/送信 BOX を 表示す る： 互！ 

3  メールを 選ぶ 

• 受信/送信^ ー ルの 場合、 デコ^ アニ^® ① ときは 再生 画面 巧 表示ち 
れ Flash 画像 巧 再生 ちれます。 

• 受信/送信^ ー ル 詳細 画面で 添付 フ アイ ルを 選/ ぷ と、 添付 フ アイ ル 
を 確認で きます。 


受信^ ー ル 

最大 2 日 00 件 

送信： —ル 

最大 500 件 

未 送信 ベール （自動 保を ちれた: ー  ルち 含む） 

最大 500 件 
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BOX —覧 画面の 見 かた 


乂 

I 

ル 


受信 BOX —覧 


送信 BOX —覧 


未 送信 BOX —覧 


I フォ ルブ マー ク 

未読^ ー ル 巧 あるとき、 または 未 送信 BOX じ^ ー ル 編集 中断 時に 自動 保 
を ちれた ベール 巧 あるときは、 ピンクを で 表示 ちれます。 

D  : ユーザ フォルグ 

な ：フ ォルダ シークし、 ソト巧 設定 ちれて いる フォルダ 
励 ー ル 連動 型 i アプリの フォルグ 

曰 フォルブ 名 

曰^ ッ tz- ジ R/F 用 フォルダ 

未読:>〇ソわージ'巧あるときは、ピンクをで表示ちれます。 

曲 ：:>^ソわージ。巧保をちれるフォルグ 
面 ：^、 ソ tz  — ジ F 巧 保を ちれる フォルダ 

凸総 保ち 件数’ X’ 

BOX 内の^ ー ルの 総 件数 巧 表示 ちれます。 

曰 フォルダ 内 保た 件数 X 

選んだ フォルグ 内の 保を 件数 巧 表示 ちれます。 受信 BOX では、 未読^ 一 
ルの 件数ち 表示 ちれます。 

X  2in1 ①各亡 ー ド ごとの 件数 じなります。 
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■  メー ルー 覧 画面の 見 かた 


受信: ー ル ー覧  送信: ー ル ー覧 


• [プし ビュー 表示 OFF] ① 画面です。 


凸 受信^ ー ルの 種類 

暧信卜 しイ] ① 場合は、 FOMA 端末と ド〕 tUlM 力ードの i  t- ド^- 
ルと  SMS  巧 混在 表示 ちれます。 

囚 ： 未読 i 亡ード^-ル 
因 ： 未読 i 亡 ー ド ー  ル (保護 有） 

倉 ：既読 i 亡 ー ド^ール 
商 ：既読 i  t ー  ド: ー ル (保護 有） 

顧 ： 未読 SMS 
嗯 ： 未読 SMS  (保護 有） 

扇 ：既読 SMS 
甄 ：既読 SMS  (保護 有） 

m  ー ル 連動 型 i アプリでの 未読 i 亡 ー ド^ール 

囑 ： ベール 連動 型 i アプリでの 未読 i 亡 ー ド^ール (保護 有） 


画 ー ル 連動 型 i アプリで ①既読 i t ー ド^ール 
廚 ー ル 連動 型 i アプリで ①既読 i  t ー ド^ール (保護 有） 

画 ： 返信 済み i 亡 ー ド^ール 
處 ： 返信 済み i  t ー  ド^ール (保護 有） 

直 ： 転送 ミき み i  t ー  ド^ール 
磨 ：乾送 ミき み i  t ー  ド ベール (保護 有） 

證 ： 迷惑^  — ル 報告を 斤った i  t— ド^ール 
m  : 迷惑^ ー ル 報告を 斤った i  t ー  ド^ール (保護 有） 

盧 ：ドコ tUlM カード 未読 SMS 
謡 ：ドコ tUlM カード 既読 SMS 
萌 ： 未読 エリア^  — ル 
m  :既読 エリア^— ル 

m  : ベール 連動 型 i アプリでの 未読 エリアべー ル 
m  ー ル 連動 型 i アプリで ①既読 エリア: —ル 
祗 ： 転送 ミ さみ エリ ア^ール 

廬 ： 転送 済み^ ー ル 連動 型 i アプリでの エリ ア^ール 

曰 送信^ ー ルの 種類 

[送信 卜 しイ] ① 場合は、 FOMA 端末と ド〕 tUlM 力ードの i 亡ード^- 
ルと  SMS  巧 混在 表示 ちれます。 
m  : 送信 ミき み i  t— ドべー ル 
留 ： 送信 ミき み i  t ー  ド^ール (保護 有） 

圏 ： 送信 ミ さみ SMS 
鹽 ： 送信 済み SMS  (保護 有） 

遲 ー ル 連動 型 i アプリでの 送信 済み i t ー ドべー ル 
m  ー ル 連動 型 i アプリでの 送信 ミき み i  t ー ドべー ル (保護 有） 

把 ： ド〕 tUlM 力ード 送信 ミき み SMS 
曰 未 送信^ ー ルの 種類 

国 ：未 送信 it- ドべール 
窗 ：未 送信 i  t ー  ド ベール (保護 有） 

暨 ：未 送信 SMS 
團 ：未 送信 SMS  (保護 有） 

圏 ： 自動 送信され ている i 亡 ー ド^ール 
菌 ： 自動 送信され ている i  ド^-ル (保護 有） 

圏 ： 自動 送信に 失敗した i  t ー ド^ール 
國 ： 自動 送信 じ 失敗した i  t- ド^-ル (保護 有） 

凸 フラグ 

フラグ 巧 設定 ちれて いると きじ 表示 ちれます。 


曰 フォルブ 名 
因 題名 

先頭な 5 全角 10 文字 (半角 21 文字) まで 表示 ちれます。 全角 10 文字 (半角 
21 文字） を 超える と、 全角 9 文字 (半角 1 9 文字） ま で 表示 ちれ、 が 降は r …」 
① 表示と なります 。題名の ない^ ー ルは [無題] と 表示 ちれます。 

H 流 付 種別 マーク 

日： JPEG 画像/ GIF 画像/ GIF アニ^-シヨ ン /Flash 画像 
仁] : 動画 /  i  t ーシ ヨン 
团 □ディ 
S  : PDF データ 
图 ： トルカ •トルカ （詳細） 

任] : 電話帳 
國 ： Bookmark 
圏 ：スク ジュール 
曜 1 :未 取得 ①スク ジュール 

固 ： Word フア イ ル/ Excel フ アイ ル/ PowerPoint フ アイ ル/ Text フア 
イ ル/ 臣 MP フ アイ ル/ PNG フ アイ ル 
图： i アプリ To ① 情報 
a  : 表示で きない データ 
む ： 添付 ファイル 複数 あり 
回 2in1 ①亡ー ド 種別 

[デュアル t ー  ド] のとき じ 表示され ます。 

因 ： B アドし ス で 送受信 したべー ル /B アドし ス で 作成し た 未 送信 ベー 
ル /B  ナンバーで 受信した  SMS 

回 時差 ネ甫正 

碟 ： 海外な どで 日時 巧 時差 補正 ちれて いる i  t ー ド^ール /SMS 

阻 受信 日時 侵 信^-ル)/ 送信 日時 (送信^-ル)/ 保存 日時 (未 送信^- 
ル） 

当日は 時間、 当日 が 外は 曰 付 巧 表示 ちれます。 

田! 送信 元/宛先 (送信 先） 
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■ 詳細 画面の 見 かた 


受信: ー  ル 詳細  送信: ー  ル 詳細 


n フォルブ 名 
曰 フラグ 

フラグ 巧 設定 ちれて いると きじ 表示され ます。 

曰 保護/迷惑^ ー ル 報告 マーク 

保護 ちれて いると き や、 迷惑^ ー ル 報告を 斤った とき じ 表示 ちれます。 
巧 ： 保護 ちれ ている 場合 
固 ： 迷惑^ ー ル 報告を 巧った 場合 
园 ： 迷惑^ ー ル 報告を 斤った 場合 (保護 有） 

凸 '添付 種別 マーク 

a  : JPEG 画像/ GIF 画像/ GIF ア ニべーシヨ ン /Flash 画像 
仁！ ： 動画 /  i  t ーシ ヨン 
团 □ディ 
S  : PDF データ 
國 ： トルカ •トルカ (詳細） 

任] : 電話帳 
國 ： Bookmark 
圏 ：スク ジュール 
m  :未 取得 ①スク ジュール XI 

固： Word フ アイ ル/ Excel フ アイ ル/ PowerPoint フ アイ ル/ Text フア 
イ ル/ BMP フ アイ ル/ PNG フ アイ ル 
图： i アプリ To ① 情報※ 1 
固 ： 表示で きない データ 
む ： 添付 ファイル 複数 あり※ 1 
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慰 ：未 取得の 選択 受信 添付 ファイル X 2 
a  : 取得 途中の 選択 受信 添付 ファイル x’2 
鹽 ： 取得 不可の 選択 受信 添付 ファイル X’2 
m  : 貼り付け データ 不正/削除を みの 添付 フ ァイ ル※ 2 
顯： ドコ tUlM カード t キ ユリ テイ 機能 巧 設定 ちれて いる ファイル※ 2 
且 受信 種別’ X’ 3 

受信 種別 (To/Cc/Bcc) 巧 表示 ちれます。 

回 受信 日時’ X’ 3 

i  t— ド tz ン ター または SMStz ン ターで 受信した 日時 巧 表示 ちれます。 

H 送信 日時’ X’ 3 
回 送信 元’ X’  3 

送信 種別 (To/Cc) は 同 報 巧 設定 ちれて いると 表示 ちれます。 

巧 ： To じ 指定 ちれて いた アドし ス巧 返信 不可の 場合 (日〇 文字を 超える 
場合な ど） 

ミミ ： Cc じ 指定 ちれて いた アドし ス巧 返信 不可の 場合 (日 0 文字を 超える 
場合な ど） 

回 べ亡検 奉※ 4 

送信 元の^— ル アドし スじ 関連す る^ 亡を 検索し ます。 

•  i コン シェル 未 契約のと きは 利用で きません。 

阳 宛先 (送信 先)’ X’  3 

: ー  ル ① 宛先 (送信 先) と 送信 種別 (To/Cc/Bcc) 巧 表示 ちれます。 

田 題名’ X’ 3 
旧^ 亡 作成※ 4 

表示 中の^-ルを もとに、 ベ t を 作成し ます。 

旧 本文 

文末 じは 卜 END  -] 巧 表示 ちれます。 受信 巧 能文 字数を 超えた ときは、 [/] 
または [//] 巧 表示され、 超えた 部分 巧 自動的に 削除され ます。 

旧'  添付 ファイル 名 

X  ] 画面 上部に のみ 表示され ます。 

X2 添付 ファイル 名の 左側 じの み 表示 ちれます。 

X3  2in1 ① B アドし スで 送受信した^ ー ル /B ナンバーで 受信した SMS ① 
ときは、 受信 種別 や アイコンのを 巧 紫を で 表示 ちれます。 

X4  SMS じは 表示 ちれません。 


• 詳細 画面の デザインは、 カラー テーマ 設定 じ 連動して 変更され ます。 


■ 各 メール 画面の ボタン 操作 

: ー ル ー覧 画面 


返信※ 1 

圆 

編集※ 2 

圆 

既 読/未読の 変更 X’ 1 

画 

参照 返信 X 1 

函 

受信 BOX 表示※ 2 

面 

文字を ルち くす る^ 3 

圧！ 

保護 設定/解除 

国 

文字を 大きく する X3 

面 

フラグ ON/OFF 

面 

画面を 上に スク □ー ル※ 3 

m 

画面を 下に スク □ー ル※ 3 

画 

XI 受信^ ー ル のみ 操作で きます。 

X2 送信べー ルの み 操作で きます。 

X3  [プし ビュー 表示 ON] のとき じ 操作で きます。 

• 圧)〜 画、 の、 画、 画に 割り当て 5 れた 機能は 変更で きます 
(像  P.171)。 

ー  ル 詳細 画面 


返信/参照 返信^ 1X2 

圆 

編集※ 3 

圆 

デコべ アニ^® を 再生 

画面を 上下に スク □ー ル 

前の ベールを 表示 

© 

巧の ベールを 表示 

文字を ルち くす る 

の 

保護 設定/解除 

国 

文字を 大きく する 

国 

前の 未読 ベールを 表示※ 1 

函 

フラグ ON/OFF 

面 

巧の 未読 ベールを 表示 XI 

画 

画面を 上に スク □ー ル 

m 

画面を 下に スク □ー ル 

画 

X  ] 受信 ベールの み 操作で きます。 

X2 返信 ガイ ド 設定の 設定 じよって 操作で きる^ ニュー 巧 切り替わり ま 
す。 

X3 送信^ ー ルの み 操作で きます。 

• 圧!〜 画、 面、 画、 画に 割り当て 5 れた 機能は 変更で きます 
(煩  P.171)。 

デコ: アニ^® 再生 画面 


デコべ アニ^® を 再生 

面 

デコ ベア ニべ® を 停止 

1 画 1 

ベール 詳細 画面を 表示 

Ime 呵 

■ 各 メール 画面の タッチ パネル 操作 

• デコ^ アニ^® 再生 画面 表示 中は タッチ パ 斗 ルで 操作で きません。 
• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 

^ ー ル ー覧 画面 

• プし ビュー 表示 部分で 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


画面を 上下に スク □ー ル 

上下 じ スライド 

文字 サ イブを 大きく す 
る/ルち くす る 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

ー  ル 詳細 画面 

• コント □- ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 
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XI 受信^ ー ル のみ 表示 ちれます。 

X2 返信 ガイ ド 設定の 設定 じよって 操作で きる ベ ニュー 巧 切り替わり 
ます。 

X3 送信^ ー ルの み 表示 ちれます。 

- 横 表示のと き 画面を タッチす ると、 コント □ー  ルボ タン 巧 表示 ちれ ま 
す。 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


画面を 上下に スク □ー ル 

上下に スライド X 

巧/前の ベールを 表示 

左ち じ すばやく スライド 

文字 サ イブを 大きく す 
る/ルち くす る 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

X を タツ チしても 画面を スク □ー  ルで きます。 
• 反 乾 表示 ちれた 情報 (屈 =P. 1 93) や 添付 ファ イ ルを タッチし て 選択で き 
ます。 


• 効果音を 含む デコ ベア ニべ® は、 再生 画面では 効果音 巧 再生 ちれます 
巧、^ ー ル 詳細 画面では 再生 ちれません。 

• デ〕 ベア ニ乂® では、 i アプリ To、 Media  To 機能 や 位置 情報の 利用は で 
ぎません。 
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•  i  t- ドの 端末 情報 利用 設定を [利用し ない] じ 設定して いると きは、 
デ コ^ア ニ ベ® 再生 画面 と デコ ベア ニべ® 作成 画面、 ベール 詳細 画面で 
表示 巧 異なる 場合 巧あります。 

•  Flash 画像に 含まれて いる Flash®Video は 再生で きません。 Flash 画像 だ 
け 巧 見えて いる 状態 じなります。 


■  BOX- 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フォルダ 管理] 

► [フォルダ 新規 作成] 

嫁  P.163 

► [フォルブ 名 編集] ►フォルブ 名を 編集 ►圆 

• ユーザ フォルグの フォルグ 名を 編集し ます。 

► [フォルダ 移動 （t)] 

• フォルグの 表示 順を 上に 移動し ます。 

► [フォルダ 移動 U)] 

• フォルブの 表示 順を 下に 移動し ます。 

► [フ ォルグ シーク し、 ソ ト ON]/ [フォルブ シーク しット OFF] 

嫁  P.163 

ー ル 検索] 

感  P.165 

悄リ 除] 

吸  P.164 

[振 分け 条件 設定] 

嫁 P.1 日 7 

ー  ル 再 振 分け] 

感  P.164 

[i 亡ード^-ル 閱 K] 

•  ^ ー ル 連動 型 i アプリを 起動せ すじ フォルダ 内の i 亡 ー ド^ールを 

表术 します。 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

嫁  P.385 

►  [  i 〔送信] 

保  P.387 

►  [Bluet 00 か 送信] 

嫁  P.439 

[microSD へ 全 件] ピー] 

保  P.3  了  1 

[フォルダ 移動け）]、 [フォルダ 移動 （U] について 

• 暧信卜 しイ] や [送信 卜 しイ] 、[未 送信 卜し イ] は 移動で きません。 
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> フォルダ シーク し、 ソトを 設定して いる 場合、 非 表示の フォルダ 巧 ある 
ときは 移動で きません。 

1 受信 メー ルー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[返信/お 送] 

► 施 信] 

嫁 P.154 

► [参照 返信] 

保 P.154 

► [クイック 返信] 

嫁 P.154 

► [デコ^ アニ^ 返信] 

保 P.154 

► [参照 デコ^ アニ^ 返信] 

嫁 P.154 

► [弓 1 用 返信] 

嫁 P.154 

► 庶 送] 

像 P.154 

[保護/フラグ] 

► [保護 設定] 

保  P.164 

► [保護 解除] 

像  P.164 

► [フラグ ON] 

像  P.165 

► [フラグ OF 鬥 

保  P.165 

ー ル 検索] 

像  P.165 

悄リ 除] 

像  P.165 

[移動/コピー] 

► 限 動] 

嫁  P.164 

►  [microSD  へ] ピ—] 

保  P.371 

►[ド コモ UIM 力ード (FOMA 力 ー ド) へ コピー] 

嫁 P.17 目 

► [お預 なり tz ン ターに 保を] 

保 P.134 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

嫁  P.385 

►  [  i  C 送信] 

保  P.387 

►  [Bluet 001 ih  送信] 

咳  P.439 

瞪錄] 


► [電話帳 登録] ►電話帳に 登録 


► [振 分け 条件 登録] 


婚  P.168 


► じクジ ュール 作成] ►スク ジュー ルを 作成 _ 

►[シヨー ト カット 設定]  D^P.ITI 

[差出人へ 電話 発信] ►電話を なける 
[受信/拒否 設定] 

► [受信/拒否 設定] ► [はし、] 

► [迷惑^-ル 報 普] ►  ルを 作成 •送信 

• 簡単な 操作で、 受信した ベールな 5 ミ 去 令に 違反して 送信 ちれ 
た 広告 宣伝 を 目的と した 迷惑^ ー  ル や 迷惑 SMS をドコ 亡に 転 
送したり する こと 巧で きます。 

[表示 設定] 

► [プし ビュー 表示 OF 鬥 /  [プし ビュー 表示 ON] 

• ベール  ー K 画面の 本文 表术 じつし'' て 設定し ます。 


► [一 費 表示] ►表示 方法を 選ぶ 

• 一覧 画面の 表示 方 ミ 去を 選/ ぷ こと 巧で きます。 

► [ソート] ►ソート 方法を 選ぶ 
► [チ わ、 ソト 表示] 

• 特定の 相手と 送受信 した^ ー  ルを、 受信 BOX と 送信 BOX な 5 
検索して チ わ、 ソト① よ ラに 一覧で 表示し ます。 

► [アドし ス 確認] 

• 受信^  — ルの 差出人の アドし スを 表示し ます。 

[電話帳 登録] について 

• ち 信べー ル や 送信: ー ルの 送信 兀や 宛先、 または： ー ル 本文 じ 書 なれ 
た^ ー  ル アドし スや 電話番号を 選んで、 電話帳に 登録で きます。 

[差出人へ 電話 発信] について 

• 電話帳に 電話番号を 登録して いる 送信 元 または SMS ① 送信 元に 電話を 
なける こと 巧で きます。 


[受信/巧 否 設定] について 

• 迷惑 ベール 対策と して、 巧の ベール アドし ス / 電話番号を 指定し、^ 一 
ルの 受信/拒否を 登録で きます。 

■ 送信 元  麵 同 報 送信され た ベール アドし ス 

■  ^ ー ル 本文 中の^ ー ル アドし ス /電話番号 
• 迷惑 ベール/ SMS ① 情報を ドコ t じ 転送いた だく 際、 お客様 じよる 受 
信 時には 削除 ちれて いる 対象 迷惑^ ー ル/ SMS ① 送信 経路 情報な ど 
を、 システム または FOMA 端末 じより、 自動的 じ 付加 させて いただいた 
上で 情報 提供いた だく 場合 巧 あり ます。 

• 迷惑 ベール 対策の 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイ ド ブック （ i 亡ード < 

FOMA> 編) J を ご覧く ださし、。  < 

[迷惑 メール 報告] について  乂 

• ドコ t ではを 令に 違反した 迷惑^-ル /SMS ① 送信 者への 措置な どの  I 

対策を 講じる ため、 お客様な 5 ① 情報 提供を お願いし てあります。 

•迷惑べ  一 J レ 報告で 作成 した: ー ルは、 同 報の 宛先が 外は 編集で きませ 
ん。 

[プ レビ ュー 表示 OFF]、 [プ レビ ュー 表示 ON] について 

• マルチ ウインドウの ときは、 プし ビュー 表示で きません。 


■ 送信 メー ルー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 受信^ ー ル ー覧 画面の サブべ ニュー 操作 
(傾 P.160) を 参照して くださし、。 

■ 保護/フラグ  ■  ^ ー  ル 検索  ■ 削除 

■ 移動/コピー  ■ データ 送信  ■ 登録 

■ 表示 設定 （プ しビュ ー 表示 OFF、 プし ビュー 表示 ON、 一覧表 示、 ソー 
卜 、チ わ、 ソ ト 表示） 

[宛先へ 電話 発信] ► 電話を なける  " 

[受信/拒否 設定] ► [はい] 

[宛先へ 電話 発信] について 

•電話帳に 電話番号 を 登録して いる 宛先 または SMS ① 宛先 じ 電話を なけ 
る こと 巧で きます。 
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■ 未 送信 メー ルー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 受信^ ー ル ー覧 画面の サブべ ニュー 操作 
(煩 P.160) を 参照して くだち い。 

■ ^ ー ル 検索  ■ 削除 

■ 移動/ コピー （移動、 m に roSD へ コピー、 あ 預かり tz ン ターに 保を） 

■ データ 送信  ■ 登録 (電話帳 登録、 ショートカット 設定） 

麵 表示 設定 （プし ビュー 表示 OFF、 プし ビュー 表示 ON、 一覧表 示、 ソー 
り 
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[保 謡 

► [保 謡  保 P.164 

► [解除]  屈 =P.164 

[宛先へ 電話 発信] ►電話を なける 

• [宛先へ 電話 発信] じついて 屈 =P.161 

[送信 テ 約] 


► [自動 送信 エラー 表示] 

• 自動 送信の エラー 情報を 確認し ます。 

► [送信 テ 約 解除] ► 解除 方法を 選ぶ 
• 選択して いる 予約^ ー ル のみ 解除： 面 

► [送信 日時 テ 約 確認] ► [確認] 

► [送信 日時 テ 約 解除] ► [はい] 

[送信 予約 解除] について 

• 巧の 操作を 巧った ときち 解除され ます。 

■ 未 送信 BOX な 5 送信 テ 約 ベールを 選んで 編集した とき 
■  i  t ー  ド/ web 設定の 共通 設定の 接続 先 設定を 変更した とき 
■ ドコ tUlM カードを 差し替えた とき 

■ 受信 メール 詳細 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 受信^ ー ル ー覧 画面の サブ^ニュー 操作 
(屈 =P.160) を 参照して くだち い。 

■ 返信/乾 送  ■ データ 送信  ■ 差 化 人へ 電話 発信 

■ 受信/拒否 設定  ■ 表示 設定 (チ わ、 ソト 表示） 
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[保護/フラグ] 


► [保護 ON]/ [保護 OFF] 

• 保護の 詳細 じついて は 屈 =P. 164 

► [フラグ ON]/ [フラグ OF 鬥 

• フラグの 詳細 じついて は 屈 =P.16 己 

[クイック 検索] 

保  P.423 

[移動/コピー/削除] 

► [1 件 移動] 

像  P.164 

► [コピー] 

保  P.164 

►  [microSD  へ 1 件] ピー] 

嫁  P.3  了  1 

►[ド コ亡 UIM 力ード (FOMA 力 ー ド) へ コピー] 

保 P.17 日 

► [お預かり tz ン ターに 保た] 

優 P.134 

► [1 件 削除] 

優  P.165 

[登録/保存] 

► ['添付 ファイル] 

優 P.155 

► [本文 中 画像 確認] ►データを 選ぶ 

• デコ ベール® じ 挿入 ちれて いる 画像を 確認/保を します。 

• 画像の 保を: デー タ 1 ご 力ー ソルを 合わせる ►圖 ► [はい] ► 

フォルグ じ 力ー ソルを 合わせる ►圆 

► [電話帳 登録] ► 電話帳に 登録 

• 廣話帳 登録] じついて 煩 P.16] 

► [テン プ しート 保存] ► [はし、] 

• デコべー ル® を テン プし ート として 保を します。 

• [テツ プ しート 保を] じついて 屈 =P.14] 

► [デコ^ 絵文字 一括 保を] ► [はい] 

► [スク ジュール 作成] ►スク ジュールを 登録 

► [振 分け 条件 登録] 

嫁  P.168 

► [ショートカット 設定] 

保  P.171 

[^モ 作成/検索] 

►  亡 作成] 

保  P.427 

►  亡 検索] 


[表示 設定] 

► [文す ヴ イブ 設定] ►文す ヴ イブを 選ぶ 

[本文 中 画像 巧認] について 

•デコ ^ 絵文字® は、 データ BOX ① マイ ピ クチ わの [デコ ベ 絵文字] フ ォル 
グじ 保を されます。 

[デコ メ給 文字 一括 保存] について 

•デコ ベ 絵文字® は、 データ BOX ① マイ ピ クチ わの [デコべ 絵文字] フ ォル 
ダに 保を ちれます。 

• 同一 画像を 一括 保を したと きは] 種類の 画像と して 保を ちれます。 

[スケ ジュー ル 作成] について 

• 表示 ちれる スク ジュールの 予定 登録 画面 じは、 あ 5 なじめ 巧の 内容 巧 
登録 ちれます。 

■ 日時: 受信/送信 日時 

■ 詳細： 八 ー ルの 題名 と 本文 (全角 300 文字 (半角 600 文字) まで） 

■ 連絡先: 差出人/宛先 巧 登録 ちれて いる 電話帳の] つ 目の^ ールア 
ドし ス 

■ 送信 メール 詳細 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 受信^ ー ル ー覧 画面の サブ^ニュー 操作 
(屈 =P.160) を 参照して くだち い。 

■データ 送信  ■ 受信/拒否 設定  ■ 表示 設定 (チ わ、 ソト 表示） 

• 巧の 機能 じついて は、 受信^ ー ル 詳細 画面の サブ^ニュー 操作 
(煩 P.162) を 参照して くださし、。 

■ 保護/フラグ ■ 移動/コピー/削除 

■ 登録/保を  ■  作成/検索  ■ 表示 設定 (文字 サ イブ 設定) 

[編集] ルを 編集 ►圆 


[宛先へ 電話 発信] ►電話を なける 

• [宛先へ 電話 発信] じついて 屈 =P.161 


イ ー ルを 管理す る 

受信/送信/未 送信 BOX 内の フス ル义： - ルを 管理す るた めじ、 

フ ブルダの 作成/削除 や: ー ルの 移動/コピー などが できます。 

■ ユーザ フォルダを 作成す るく フォルダ 新規 作成 > 

受信/送信/未 送信 BOX —覧 画面 じ ユーザ フォルグを 新規 作成す る こと 巧 
できます。 ユーザ フォルダは、 それぞれ 最大 20 個 作成す る こと 巧で きます。 

• 受信/送信 B0XI こ フォルダを 新規 作成 するとき は、 振 分け 条件を 設定で 
ぎます。 

1 BOX- 覧 画面で [ フォルダ 管理] ► [フォルダ 新規 作 
成] 

2 フォルダ 名を 入力 ►圆 

• 全角 9 文字 (半角 18 文字) まで 入力で きます。 

• 未 送信 BOX のとき は、 操作 完 3 となります。 

3  [はいけ 振 分け 条件を 設定 

• 振 分け 条件の 設定 じついて は 屈 =P.167 
• 振 分け 条件を 設定 しないと き： [いいえ] 

■ ユーザ フォルダを 非 表示に する 

< フォルダ シーク レツ ト ON/ フォルダ シーク レツ ト OFF> 

• フォルグ シークし、 ソトを 設定す ると、 フォルダは 表示 ちれなくなります。 
BOX —覧 画面で 画を] 秒が^ 上 押し、 端末 暗証番号を 入力す ると、 フ ォル 
グ シークし、 ソトを 一時 解除で きます。 

1 ユーザ フォルダに カーソルを 合わせる ►  @  ► [フォルダ 
管理け [フォルダ シーク レツ ト ON]/ [フォルダ シーク 
レツ ト OFF] 

2 端末 暗証番号を 入力 

• フォルグ シークし、 ソト を 一時 解除して いると きじ BOX —覧 画面で 画 
を] 秒な 上 押すな FOMA 端末を 閉じる と、 フォルグ シーク し、 ソト を 設定 
した フォルグ （シ ーク し、 ソ トフ ォルダ) は 表示 ちれなくなります。 
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■ ユーザ フォルダを 削除す る < 削除 > 

1 ユーザ フォルダに カーソルを 合わせる ►  [削除] 

2 削除 方法を 選ぶ 

♦ [フォルダ 1 件 削除] 

♦ [フォルダ 選択 削除] ► フォルダを 選ぶ ►圆 
♦ 栓 フォルダ 内既読 削除] X 
♦ [全 フォルダ 内 未読 削除] X 
♦ [全 フォルダ 内 全 件 削除] 

♦ [全 フォルダ 削除] 

义 受信 BOX のみ 表示 ちれます。 

• ドコ tUlM カード 内の SMS は 削除 ちれません。 

• 保護 ちれて いる^  — ル や 保護 ちれて いる^ ー ル 巧 ある フォルダは 削 
除で ぎません。 

•  ^ ー ル 連動 型 i アプリを 残した ままで、 対応す る ベール 連動 型 i ア 
プリ 用 フォルダは 削除で きません。 ベール 連動 型 i アプリ 巧ない と 
きは フォルダを 削 除で きます 巧、 受信 BOX、 送信 BOX、 未 送信 BOX じ 
作成 ちれた フォルダ 巧 まとめて 削除 ちれます。 

• 全フ ォルグ 内既読 削除、 全フ ォルグ 内 未読 削除、 全フ ォルグ 内 全 件 削 
除、 全 フォルグ 削除を 巧った 場合、 表示 ちれて いない フォルグ シーク 
し、 ソト を 設定した フォルグ も 削除 ちれます。 

•全フ ォル グ内既 読 削 除、 全フ ォル グ内 未読 削除、 全フ ォル グ内全 件 削 
除、 全 フォルダ 削除を 斤っても、^、 ソ tz —  ジ 'R/F は 削除 ちれません。 

3 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

■  メー ルを 別の フォルダに 移動す る < 移動 > 

\  メールに カーソルを 合わせる [ 移動/コピー] ► 
[移動] 

2 移動 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 移動] 

♦ [選択 移動] ►メ ー ルを 選ぶ ►圖 

- 選択で きる のは 日 0 件までで す。 

♦ [フォルダ 内 全 件 移動] 

-  2in1 ① 亡ード じな なわ 5 す、 A アドし スと巨 アドし ス① すべての 
^ ー ル 巧 移動 ちれます。 
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3 フォルダを 選ぶ 

■  メー ルの 本文な どを コピー して 利用す るく コピー > 

文字を コピーしたり、 コピーした 文字を もとに GPS 対応 i アプリを 起動し 
たりで きます。 

\  メール 詳細 画面で 極) ►[移動/コピー/削除] ► [コピー] 
2 利用 方法を 選ぶ 

• アドし スを コピーす ると、 操作 巧 終 3 します。 

3 始 点を 選ぶ 
4 終点を 選ぶ 

• 文 頭/文末 じ カーソルを 合わせる： 極)/ 圆 

■  メー ルを 巧 振 分けす る <  メー ルち 振 分け > 

FOMA 端末に 保を ちれて いる i 亡ー ド^ール や SMS を、 振 分け 条件 設定 じ 
がって 再 振 分けし ます。 

• 振 分け 条件 じ一致しない^-ルは、 暧信卜 しイ] / [送信 卜 しイ] じ 保を 
ちれます。 

\ 受信/送信 BOX —覧 画面で 画) ►[メール 再 振 分け] 

2 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

■  メー  J レを 保護す る  <  保護 設定/保護 解除 > 

\  メー ルに 力ーソルを 合わせる ►SK 保護/フラグ] ► 
[保護 設定]/ [保護 解除] 

2 保護/解除 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 保護]/ [ 1 件 解除] 

♦ [選が 保護]/ [選択 解除] ►メールを 選ぶ ►圆 

- 選択で きる のは 日 0 件までで す。 

♦ [フォルダ 内 全 件 保護]/ [フォルダ 内 全 件 解除] 

-  2in1 ① t— ド じな なわ 5 す、 A アドし スと B アドし ス① すべての 
ベール 巧 保護/解除 ちれます。 

• エリアべー ルは 保護で きません。 

• ドコ亡 UIM カード 内の SMS は 保護で きません。 保護 ちれて いる SMS 
をドコ tUlM 力ー ドに コピーす ると、 保護は 解除され ます。 


■  メー ルに フラグを 設定す るく フラグ ON/ フラグ OFF> 

ルに フラグを 設定す る ことで、 目 EP として 使用した り、^  — ル 検索で 利 
用したり できます。 

1 メールに カーソルを 合わせる 保護/フラグ] ► 
[フラグ ON]/ [フラグ OF 鬥 

2 設定 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 設定] 

♦ [選が 設定] ►メ ー ルを 選ぶ ►圃 

- 選択で きる のは 日 0 件までで す。 

♦ [フォルダ 内 全 件 設定] 

■  メー ルを 削除す る < 削除 > 

1 メールに カーソルを 合わせる 削除] 

2 削除 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 削除] 

♦ [選択 削除] ►メ ー ルを 選ぶ ►画 
- 選択で きる のは 日 0 件までで す。 

♦ [フォルダ 内既読 削除] X  ►端末 暗証番号を 入力 
♦ [フォルダ 内 未読 削除] X  ►端末 暗証番号を 入力 
♦ [フォルダ 内 全 件 削除け 端末 暗証番号を 入力 
义 受信^ ー ル のみ 表示 ちれます。 

• 保護 ちれて いる ベールは 削除で きません。 

•フ ォルダ 内既読 削除/ フ ォルダ 内 未読 削除/ フ ォルダ 内 全 件 削除を 
斤っても、 ドコ tUlM カード 内の SMS は 削除 ちれません。 

•フ ォル グ内既 読 削除/ フ ォル グ内 未読 削除/ フ ォル グ内全 件 削除を 
斤った 場合、 2in1 ① 亡ード じな なわ 5 す、 A アドし スと巨 アドし ス① 
すべての 該当 ベール 巧 削除 ちれます。 

3  [はぃ] 

■  メー ルを 検索す る < メール 検索 > 

\  BOX— 覧 画面で [ メール 検索] 

• ヘルプの 表示： 画） 


2 各項 目を 設定 ►画） 

• 検索 履歴の 利用： 面 ►履歴を 選/ ぷ 

• 題名/本文を 複数の 単語で 検索す る 場合、 単語と 単語の 間に ス ペー 
スを 入力し ます。 


• 検索 履歴は 日 件まで 記憶され ます。 

• 検索 履歴は 題名/本文を 指定して 検索した 場合の み 記憶され ます。 


メ ー ル 送信 履歴/ メ ー ル 受信 履歴 


イ ー ルの 履歴を 巧 用す る 

送受信した： ー ルの 履歴を 利用して、 ー ルを 送信したり、 相 まの 
^ ールア ドし スや 電話番号を 電話帳に 登録で きます。 

• 最新の ものな 5 受信/送信 それぞれ 30 件まで 記憶され ます。 それを 超え 
ると、 古い 履歴の 順 じ 削除 ちれます。 

•  2in1 利用 時は、 A アドし スと B アドし ス① 受信/送信 履歴 巧 それぞれ 30 件 
まで 記憶 ちれます。 

• 同 報^ ー ルの 場合、 アドし ス] 件 巧] つの 送信 履歴と して 表示 ちれます。 

\ 待受 画面で 画] ►  [メール 送受信 履歴] ►  [メール 送信 履 
歴] /  [メール 受信 履歴] 

• リダ イわ ル/着信 履歴 一覧 画面では： 圆 

■ 履歴 一覧 画面/履歴 詳細 画面の 見 かた 
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n 受信 日時 (式ール 受信 履歐 / 送信 日時けール 送信 履歐 

%  : 海外な どで 日時 巧 時差 補正 ちれた ときに 表示 （ i  t ー ド^ール 受信 
時は 表示 ちれません） 

曰 履歴の 種類 

曰： i トド^-ル 
晒 : SMS 

固 ： 返信で きない ベール または 発信 者 番号 非 通知の SMS (ベール 受信 履 
歴) /送信 を 失敗した: ー ル ー ル 送信 履歴） 

曰 相 まの^-ル アドし ス また は 電話番号 
凸 相 まの 名前 

電話帳に 登録 ちれて いると きじ 表示 ちれます。 

曰 2in1 ①亡ー ド 種別 

[デュアル t ー  ド] のとき じ 表示 ちれます。 

因 ： B ア ドし スで 送受信した ッ; ー ル /B ナンバーで 受信した SMS 

因 履歴 番号 

新しい 順に 番号 巧 表示 ちれます。 

■ 履歴 一覧 画面の サブメニュー 操作 

[電話帳 登録] ► 電話帳に 登録 
悄 y 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [選が 削除] ► 履歴を 選ぶ ►圆 ► [はい] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

[電話 発信け 電話を なける  ' 

• 電話帳 じ 電話番号を 登録して いる 相 まじ 発信で きます。 

[削除] について 

• 送受信 履歴を 全 件 削除す ると、 A アドし スと B アドし ス① すべての 送受 
信 履歴 巧 削除 ちれます。 

■ 履歴 詳細 画面の サブメニュー 操作 

[電話帳 登録] ► 電話帳に 登録  ' 

悄リ 除け [はし、] 

レール 作成] 

►  [  i 亡ード^-ル 作成] ルを 作成 •送信 


► [デコ^ アニ^ 作成] ►デコべ アニ^® を 作成 •送信 


[電話 発信] ► 電話を なける 

• 電話帳に 電話番号を 登録して いる 相手 じ 発信で きます。 


I 履歴を 利用 して メ ー ルを 送信す る 

1 履歴を 選ぶ 

2  メー ルを 作成 •送信 

•  SMS 履歴のと き： SMS を 作成 •送信 


メール 設定 


FOMA 端末の イ ール 機能を 設定す る 

振 分け 条件の 設定 や 署名の 目ち り 付けな どが できます。 


I  メール やメッ 七ー ジ R/F の 表示に ついて 設定す る 

< 表示 設定 > 

1 待受 画面で 圆 ►  [メール 設定] ► [表示 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [受信 •自動 送信 表示] ►通知 方法を 選ぶ 

- 設定で きる 通知 方 ミ 去は、 巧のと おりです。 

■ 通知 優先: 通常の ベール 受信 時の 表示 や 動作を 巧い ます。 

■ 操作 優先: 受信した i  t ー  ド^ール、: 、ソ tz —  ジ 'R/F、SMS ① 
マークの み 表示 ちれます。 

♦ [送信 中 画面 表示 設定] ► 設定を 選ぶ 

- ベール 送信 迴理を 待たす' じ 他の 操作を 斤 ラ こと 巧で きる よ ラに、 

^ ー ル 送信 中 画面を 表示 しないよ ラに 設定で きます。 

♦  [メッセージ 自動 表示 設定] ►表示 方法を 選ぶ 

- 自動 表示を 斤 ラべ、 ソ tz —  ジ① 種類と、 優先順位を 設定で きます。 

- 設定で きる 表示 方 ミ 去は、 巧のと おりです。 

■ ベ、 ソ tz  — ジ 'R 優先 、 ソ tz  — ジ 'R、 : >^ 、 ソ tz —  ジ 'F を 同時 じち 信した 
とき じ、^、 ソ t ージ 'R を 自動 表示し ます。 

■ ベ、 ソ tz  — ジ 'F 優先 > (、ソ tz —  ジ 'R、 :> (、ソ iz  — ジ 'F を 同時 じち 信した 
とき じ、^、 ソ t ージ 'F を 自動 表示し ます。 


■ ベ、 ソ tz —  ジ 'R のみ:  、ソ tz —  ジ 'R のみ 自動 表示し ます。 

■ ベ、 ソ t ージ 'F のみ： ベ、 ソ t ージ 'F のみ 自動 表示し ます。 

■ 自動 表示な し： 自動 表示し ません。 

♦ [詳細 直接 表示 設定] ► 設定を 選ぶ 

- 受信 完 3 画面で — ル] や [ベ、 ソ t  — ジ '切、 [^ 、 ソ t ージ '円 を 選ん 
で 詳細 画面を 表示ち せるな ど ラな を 設定で きます。 

♦ [プレビュー 後既読 設定] ►設定を 選ぶ 

- 受信: > (ー ル ー覧 画面の 表示 設定 巧 [プし ビュー 表示 ON] のとき、 

^ ー ルを 最後まで スク □ー ルして 既読 じするな ど ラな を 設定で き 
ます。 

♦  [メモ 検索 リ ンク 表示 設定] ► 設定を 選ぶ 

- 受信^ ー ル 詳細 画面に 検索の リンクを 表示す るな ど ラな を設 
定 できます。 

[受信 •自動 送信 表示] について 

• インフォ ベー シ ヨンを 受信した とき も、 受信 •自動 送信 表示の 設定 じが 
います。 

[送信 中 画面 表示 設定] について 

• 廣 示しない] じ 設定す ると、^- ルは バック ブラウン ドで 送信され ま 
す。 バック ブラウン ド 送信 時に エラーと なつ た 場合、 送信 失敗 画面 巧 表 
示 ちれ、 送信 失敗 音 •バイ ブ しータ 巧 動作 します。 

[メッ 七ー ジ自 動 表示 設定] について 

• 巧の 場合は、^、 ソ t ージ '自動 表示の 設定 じな なわ 5 す 自動 表示 ちれ ま 
せん。 

■ 才ール □ック 中  ■ パー ソ ナル デー タ □ック 中 

■ あまなせ □、ソ ク中 

[詳細 直接 表示 設定] について 

• 複数の^ ー  ル や: 、ソ t ー  ジ 'R/F を 受信し た 場合は、 最後に 受信した 
^ ー ル 巧 表示 ちれます 。前の ベールを 表示す る ことは できません 。この 
とき、 前の ベールを 表示す る じは 受信 BOX な 5 操作して くだち い。 


I  メールを 自動的に フォルダに 振り分ける 

<振 分け 条件 設定〉 


ユーザ フォルダ じ 振 分け 条件を 設定す ると、 条件に 合った i 亡 ー ド^ール 
や SMS を 自動的に 振り分ける こと 巧で きます。 


• 受信/送信 BOX で、 それぞれ 2 日 個の フォルダ （ i アプリ フォルダを 含む） 
まで 振 分け 巧で き、] つの フォルブ じ 30 件まで 振 分け 条件を 設定で きま 
す。 

•ユーザ フォルダの 中 で 複数の フ ォル ダの 振 分け 条件に 合致 したと きは、 
一番 上に 表示され ている フォルダ 巧 最も 優先順位 巧 高く、 一番 下に 表示 
ちれて いる フ ォル ダヴ 最も 優先順位 巧 低 くなります。 

• 電話帳 データに シークし、 ソ ト 属性 設定を 設定して いてち、 振 分け 条件は 
有効 じなります。 

• 送信 元 巧 i  t ー  ド 端末 (mova 含む) ① アドし ス① ときは、 

r@docomo.ne.jp」 は 省略で きます。 また、 電話番号を 指定す ると SMS も 振 
り 分け 5 れ ます。 

• 通常の^  — ルを^  — ル 連動 型 i アプリ フォルダ じ 振り分ける こと もで き 
ます。 このと き、: ー ル 連動 型 i アプリの 振 分け 条件 巧 優先 ちれます。 

•  i アプリ^ ー ルは 振 分け 条件 じ 関係な く、 対応す る^ ー ル 連動 型 i アプ 
リフ ォルグに 振り分け 5 れ ます。 

1 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►  振 分け 条件 設赶 

2 登録す る 番号を 選ぶ 

•  2in1 利用 時、 2in1 ① ド 巧 [デュアル ド] ① ときは 振 分け 条件 

を 適用す る アドし スを 設定で きます。 設定で きる 項目は 巧のと おり 

です。 

■  A アドし ス: A アドし ス①: > ルに 振 分け 条件を 適用し ます。 

■  B アドし ス： B アドし ス の^  — ルに 振 分け 条件を 適用 します。 

■ 設定な し： A ア ドし ス /B ア ドし ス① ベールに 振 分け 条件を 適用し 
ます。 

3 振 分け 条件を 設定 

• 設定で きる 振 分け 条件は 巧のと おりです。 

■ アドし ス (差 化 人）： 差 化 人の^-ル アドし ス 別に 振り分けます (受 
信 —ル① み)。 

■アドし ス (差 化 人/同 報) /アドレス (送信 先/同 報）： 受信^ ー  ル 
は From、 To、 Cc、 送信^-ル は To、 Cc、 Bcc 別 じ 振 り 分けます。 

■ ド^イン (差 化 人） ：差化 人の^  — ル アドし ス① ドべ イン 別に 振り 
分け ます (ち 信: —ル① み)。 

- ド^インの 末尾に 振 分け 条件で 設定した 文字列 巧 含まれて いる 
ときに 指定 フォルブへ 振り分け 5 れ ます。 
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■ グループ: FOMA 端末 電話帳に 設定 ちれて いる グループ 別に 振り 
分けます。 

■ 題名: 題名に 含まれて いる 文字列 別に 振り分けます。 

- 全角 1 日 文字/半角 30 文字まで 入力で きます。 

■ 電話帳 登録な し： FOMA 端末 電話帳に 登録 ちれて いない 相手な 5 
の: ><  — ルを 振り分けます。 

- 送信^ ー ルは、 電話帳 未 登録の アドし ス巧 送信 先/同 報じ 1 件 
でもを 在 するとき じ 振り分けます。 

■ 全ての 受信 (送信)^- ル： すべての^  — ルを 振り分けます。 

- 振 分け 条件の 先頭に 設定 ちれます。 

4 複数の 振 分け 条件を 設定 するとき は、 操作 2 〜 3 を 繰り返 
す 

5 圆 

•  2in1 利用 時、 設定し た 振 分け 条件ん t  — ド じな なわ 5 す 有効 じなり ま 
す。 

•  2inl 利用 時、 A アドし ス で 設定し た 振 分け 条件は、 [Bt  — ド] のとき は 表 
示されません。 同様に、 B アド しスで 設定し た 振 分け 条件は、 [At - ド] 
① ときは 表示 ちれません。 

•  2in1 利用 時、 振 分け 条件 を 適用す る アドし スを 変更す る 場 S ん 登録 ミき 
みの 振 分け 条件を 選択し、 に in 1 アドし ス 設定] を 選択して くだち い。 

•  2inl 利用 時、 [At - ド]/ [Bt - ド] のとき じ 設定し た 振 分け 条件は [設 
定 なし] で 登録 ちれます。 


■ 振 分け 条件 設定 画面の サブメニュー 操作 


[ 1 件 削除け [はい] ►圆 


[全 件 削除け [はい] ►圆 


■ 受信/送信 メールから 振 分け 条件を 設定す る 
く 振 分け 条件 登録 > 

受信/送信 した^ ー  ルの 題名 や 送信 元/宛先の^ ー  ル アドし スを振 分け 条 
件と して 設定し、 ベールを 再 振 分けし ます。 

• ー ルに よっては 振 分け 条件を 設定で きない 場合 巧あります。 
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1 受信/送信 メ ー ル ー覧 画面で メ ー ルに カー ソルを 合わせ 
る ►画) ► 階録け [振 分け 条件 登録] 

2 振 分け 条件を 選ぶ 

3 設定 方法を 選ぶ 

• ユーザ フォルグを 新規 作成して 設定： [はい] 

• 振 分け 条件の 追加： [条件 追加の み] ►ューザ フォルダを 選/ ぷ ►登録 
する 番号を 選ぷ ►アドし ス /題名 を 編集す る 
•  2in1 利用 時、 2in1 ① 亡ード 巧 [デュアル 亡ード] ① ときは 振 分け 条件 
を 適用す る アドし スを 設定で きます。 設定で きる 項目は 巧のと おり 
です。 

■  A アドし ス: A アドし ス①^ ー ルに 振 分け 条件を 適用し ます。 

■  B アドし ス： B アドし ス①^ ー ル じ 振 分け 条件を 適用 します。 

■ 設定な し： A ア ドし ス /B ア ドし ス①^ ー ルに 振 分け 条件を 適用し 
ます。 

4  [はいけ 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

• 再 振 分け しないと き： [いいえ] 


Ii モー ドメー ルの 署名に ついて 設定す る 

< 署名 編集 設定 > 

署名の 内容を 登録したり、 i  t ー ド^ールを 作成 するとき じ 自動で 署名を 
貼り付け るよ ラに 設定し ます。 

• 署名は 1 件の み 登録で きます。 

• 本文は 全角 5000 文字 (半角 10000 文字) まで、 挿入 画像は 90K バイトまで 
入力で きます。 [J] (改 斤) ち 入力で きます。 

1 待受 画面で 画] ►  [メール 設定] ► [署名 編集 設定] 

•  2inl 利用 時は、 登録 時の 2in 1 ① t  — ド じよって、 A アドし ス /B アドし 
ス① 署名 巧 登録 ちれます。 [デュアル t ー  ド] のとき は、 アドし ス 選択 
画面 巧 表示 ちれます。 登録す る アドし スを 選択して くだち し、。 

2 署名を 入力 

• 署名の 削除: 署名 表示で 画り 秒な 上） ► に FF] 

3 設定を 選ぶ 

• 手動で 署名を 貼り付ける こと もで きます （屈 =P.141)。 


•  2in1 利用 時 じ 署名を 貼り付ける 場合は、 送信 元 アドし ス じがって 貼り 
付ける 署名 巧 自動に 切り替わ ります。 [デュアル t- ド] で 署名 編集 設 
定 をに FF] じ 設定して いる 場合は、 署名 目ち 付 時に 選択 画面 巧 表示され、 
貼り付ける 署名を 選択で きます。 


1" 単語/定型 文を 登録す るく 定型 文/単語 登録 > 

ユーザ 辞書に 単語を 登録したり、 よく 使 ラ 言葉を 定型 文と して 登録で きま 
す。 

1 待受 画面で 画] ►  [メール 設定] ► [定型 文/単語 登録] 

2 項目を 選ぶ 
♦ [定型 文け P.448 
♦ [単語 登録] ►  P.449 


I  メール/ メッ 七ー ジ 問合せの 内容を 設定す る 

<メ  ー ル/ メ ッ 七ー ジ 問合せ 設定 > 

^ ー ル/^、 ソ t ージ '問合せを するな ど ラな を 種類 別 ー ル、 ベ、 ソ t ージ 
R/F) じ 設定で きます。 

1 待受 画面で 圆 K メール 設定] ►  [メー ル/ メッ 七ー ジ問 
合せ 設定] 

2 種類を 選ぶ 
3 設定を 選ぶ 

I  i モー ドメールの 受信に ついて 設定す る < 受信 設定 > 

1 待受 画面で 画 ►  [メール 設定] ► [受信 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦  [メール 選択 受信 設定] ►設定を 選ぶ 

♦  [メー ル 受信 添付 ファイル 設赴 ►添付 ファイルを 選ぶ ►圆 

- 受信す る 添付 ファイルの 種類を 設定で きます。 

- 設定で きる 添付 ファイルの 種類は 巧のと おりです。 


■ イ: -ジ: JPEG 画像、 GIF 画像、 GIF アニ^  — シ ヨン、 Flash 画像を 
受信で きます。 

■ ベ □デイ ： SMF 形式、 MFi 形式の ベ □デイを 受信で きます。 

■  i  シ ヨン： MP4 形式の 動画 /  i  t ーシ ヨンを 受信で きます。 

■ トルカ： トルカは] K バイトまで、 トルカ （詳細） は 100K バイト ま 

で 受信で きます。 

■  PDF：  PDF デー タを 受信で きます。 

■ 、ソー ル デー タ： vCard 形式 履 話 帳)、 vCalendar 形式 （ スクジ 'ユー 
ル）、  vBookmark 形式 （Bookmark) ① デー タ を 受信で きます。 

■ その他: BMP 画像、 PNG 画像、 JPEG 画像、 GIF 画像、 Word フ ァイ 
ル、 Exce  ロ アイ ル、 PowerPoint フ アイ ル、 Text フ アイ ルな どを 

でき •ます  ■ 

♦ [添付 ファイル 自動 再生 設定] ►設定を 選ぶ  ソ 

- ルに 添付 ちれて いる^ □デイを、 開封 時 じ 自動 再生す るな ど  I 

ラな を 設定で きます。  J レ 

♦  [メ- ル 着信 音] け.1〇2 

[メー ル 選択 受信 設定] について 

•义ー ル 選択 受信 設定を [ON] じ 設定しても、^ ー ル/ベ、 ソ tz —  ジ '問合せ 
を 巧 ラと すべての^ ー ルを 受信し ます。 受信したくない ときは、^ 一 
ル/ベ 、ソ tz —  ジ '問合せ 設定で ベールを [OFF] じ 設定して ください。 

[メ  ール 受信 添付 フ ァイ ル 設定] について 

• 受信 しないよ ラに 設定した 添付 フ ァイ ルは 選択 受信 添付 フ ァイ ル じな 
ります。 

• ベ、 ソ tz- ジ 'R/F は、 設定 じな なわ 5 す、 すべての 添付 ファイルを 受信し 
ます。 

• ベール 本文 中に 目ち り 付け 5 れた MFi 形式の^ □デイは、 設定 じな なわ 5 
す 受信し ます。 

[添付 ファイル 自 動 再生 設定] について 

• 100K バイトを 超える: □デイは 自動 再生 ちれません。 


■  メ  ー ル グル ー フ を 皇讀す る < メール グルー プ> 

ベール グループ じ 登録して おくと、 宛先を] 件す つ 指定す る 同 報 送信の 操 
作とは 異なり、 一度に 複数の 宛先を 指定で きます。 
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•  ル グループは、 10 件まで 登録で きます。 ] つの: > (ー ル ブルー プ じは、 
己 件の^— ル アドし ス巧 登録で きます。 

• 通信 料は、 ] 通の みの 送信 時と 同じです。 ただし、 追加した 宛先の 情報量 
巧 通信 料と して 増えます。 

1 待受 画面で 画 ►  [メール 設定] ►  [メール グループ] 

2 登録 先を 選ぶ 
3 登録す る 番号を 選ぶ 
4 入力 方法を 選ぶ 

>  5  メ ー ル アド レスを 選が/入力 

乂  • 複数の^  — ル アドし スを 登録 するとき は、 操作 3 〜 己を 繰り返し ま 

I  す。 

ル  6 圆 

■  メール グルー プー覧 画面の サブ メニ ユー 操作 

[グループ 名 編集] ► グループ 名を 編集 
[グルー プ名 1 件リ tz ットけ [はし、] 


[グルー プ名 編集] について 

• 全角 10 文字 (半角 20 文字） まで 入力で きます。 

■  メール グルー プ 詳細 画面の サブ メニ ュー 操作 


[ 1 件 削除け [はい] ►圆 
[グルー プ內全 件 削除] ► [はし リ ►圖 


I  i モー ドメールの 返信に ついて 設定す る < 返信 設定 > 

1 待受 画面で 画 ►  [メール 設定] ► [返信 設定] 

2 項目を 設定す る 

♦ [返信 ガイ ド 設定] ► 設定を 選ぶ 

- 受信^ ー ル 詳細 画面で 圆じ 割り当てる 返信 方 ミ 去を 設定で きます。 

♦  [メー ル 返信 引用 設定け 各項 目を 設定 ►圃 

- 弓 I 用 文字の 設定 や、 圆を 押して 返信^-ルを 作成 するとき じ 本文 
を 弓 I 用す るな ど ラな を 設定で きます。 
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♦ [クイック 返信 設定] ►設定を 選ぶ 

- 画を 押して 返信^ ー ルを 作成 するとき クイック 返信を 利用す る 
など ラな を 設定を できます。 

♦ [クイック 返信 本文 登録] ►変更す る 本文を 選ぶ ►本文を 編集 

- あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 1 0 件の クイック 返信 時の 本文を 変更し 
て 登録で きます。 

- 1 件 じつき 全角 2 日 0 文字 (半角 日 00 文字） まで 入力で きます。 

- 本文の 内容を Ijtz、 ソト ： 本文 一覧 画面で @  ►端末 暗証番号を 入力 
► [はい] 

♦ [デコ メ 絵文字 自動 学習] ►設定を 選ぶ 
♦  [メール 返信 時 自動 学習] ►設定を 選ぶ 
♦ [返信 時 アド レス 登録 設定] ► 設定を 選ぶ 

•义ー ル 返信 時、 電話帳 未 登録 ①ア ドし スを 電話帳に 登録す る など 
ラな を 設定で きます。 


I ブ ログ/ SNS 投稿 先を 登録す る 

<ブ ログ/ SNS 投稿 先 設定 > 

ブロ ブ /SNS ① 投稿 先と し て 投稿 先 アド しスと 投稿 タイト ルを 登録で きま 
す。: ー ルの 宛先に 投稿 先を 指定す ると、 投稿 先 アドし ス巧 ベール アドし ス 
じ 入力 ちれ、 投稿 タイトル 巧^ ー ルの 題名 じ 入力 ちれます。 

• 投稿 先は 日 件まで 登録で きます。 

1 待受 画面で 画 ►  [メール 設定] ► [ブ ログ/ SNS 投稿 先設 
定] 

2 登録す る 番号に カーソルを 合わせる ►画 

• 投稿 先 登録 内容の 削除: 面 ►[はし、] 

3 各項 目を 設定 ►画） 

• 投稿 先 名 は 全角 1 6 文字 (半角 32 文字) ま で 入力 できます。 

• 投稿 タイトルは 全角 100 文字 (半角 200 文字） まで 入力で きます。 


I  メールの 自動 保存に ついて 設定す る 

< 編集 時 自動 保存 設定 > 

誤 操作で 編集 中の^ ー ル 巧 消える のを 防く' こと 巧で きます。 

• ：> (-ル 作成の 終了 確認 画面で 日を 押した 場合、 未 送信 BOXI こ 編集 中の 
^ ー ル 巧 自動 保を ちれます。 

1 待受 画面で 画] ►  [メール 設定] ► [編集 時 自動 保存 設定] 

2 設定を 選ぶ 

I  メール アドレス 変更 や 迷惑 メール 巧 策の 設定な どを 

行う  < アド レス •迷惑 メ  ール 設定 > 

ベール アドし ス① 変更 や 迷惑 ベール 対策な どを 巧 ラ i t ー ドサ イトに 接続 
します。 詳しい 設定 方を じついて は、 『ご 利用 ガイドブック （ i  t ー ド 
<FOMA> 編) J] を ご覧く だち い。 

• 受信: ><  — ル ー覧 画面 または 受信^ ー ル 詳細 画面の サブ: ニュー 操作な 5 
:> (ー ル アドし ス /電話番号 を 指定して、 受信/拒否 設定す る ことち でき 
ます。 

1 待受 画面で 画 K メール 設定] K アドレス •迷惑 メ ール設 
定] 

2  [はい] 


/ 卜 設定 


各イ ール 画面の ボタ ン 操作を 変更す る 

^ ー ル ー覧 画面、^ ー ル 詳細 画面で 田〜 画、 面、 西、 囲に 割り当て 
5 れた 機能を 変更で きます。 

1 メ ー ルー 覧 画面で @  ► 階録] ►[ショート カツ ト設赶 
2 登録す る 番号を 選ぶ 

• 設定の 削除: 登録済みの 番号に カーソルを 合わせる ►極） 

3 設定を 選ぶ ►歷） 


ージ R/F 受信 


イツ 七ー ジ R/F を 受信した ときは 

^ツ t ージ サービスを 提供す る サイ ト じ お申し込みい ただく ことじ 
より、 欲しい 情報 (乂ソ t  - ジ) が 自動のに お客様の FOMA 端末に 届く 
サービスです。:>^ゾtz  —  ジlこは:>^ゾtz  —  ジR(リクエスト）と_yツtz  — 

ジ 'F (フリ ー) があります。 

•  ^'Vtz- ジ 'R/F は、 それぞれ 50 件 ま で 受信 BOX じ 保を できます。 ベ、 ソ 
t ー ジ①サ イブ じよって は、 保を できる 件数 巧 変わります。 

•  _>^ソtz  —  ジR/Fを受信すると巧①マーク巧表示ちれます。 

7 -ク① 意 巧  • 

曰 (青を) /己 (緑を） ： 未読べ、 ソ t ー ジ 'R/F あり X’  乂 

曰 (赤を)/ 百 (赤色）： FOMA 端末 内の 受信べ、 ソ t ージ 'R/F 巧 いっぱい X  I 

臨/聞： i  t ー  ド tz ン ター じべ、 ソ tz —  ジ R/F あり  11 

顧/顧：' I  t ー  ド t ン ターの^、 ソ t ージ R/F 巧 いっぱい  J レ 

囲 （青色）： i 亡ー ド tz ン ターに^  — ル、^、 ソ tz  — ジ 'R、^、 ソ tz  — ジ 'F ① ラち 
2 種類な 上 あり 

囲 (ホを）： i  t ー  ド t ンター じ: > (ー ル、 ベ、 ソ tz —  ジ 'R、^、 ソ tz  — ジ 'F ① ラち 
2 種類が 上 あり、 i 亡 ー ド tz ンタ ー巧 いっぱい になって いるち ①巧あ 
る 

X  i  t —  ドべール や SMS、 エリア ベール じついての マー ク （屈 =P.152) 巧 
表示 ちれて いると きは、 ルち い マーク じなります。 

•  i  t- ド tz ン ター のべ、 ソ tz  — ジ 'R/F 巧 いっぱいのと きは、 新しい 乂ソ 
t ージ '巧 上書き ちれる こと 巧あります。 

•  ソ tz  — ジ 'R/F ① i  t ー  ド tz ンタ ー問い 合わせ 方を じついて は 
煩 P.1 己 3 

•  FOMA 端末に 保を したべ、 ソ t ー  ジ 'R/F 巧 最大 保を 件数/最大 保を 容量 
を 超えた 場合は、^、 ソ t ージ 'R/F ① ラち 古いべ、 ソ tz —  ジ 'な 5 順に 削除 
ちれます。 


[新着 メッ 七ー ジ R/F を 表示す る 


ベ、 ソ t ージ 'R/F 巧 届く と、 最新の] 件 巧 自動的に 表示 ちれます。 ただし、 
乂ソ t- ジ 自動 表示 設定を [自動 表示な し] じ 設定して いる 場合、 受信した 
ソ t ージ 'R/F は 表示 ちれません。 


1 メッ 七ー ジ R/F を 自動的に 受信 （[日]/ [日] 点滅) 
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2 受信 終了後、 受信 完了 画面が 表示され、 メッ 七 ージ 着信 音 
が 鳴る （[因]/ 旧] 表示） 

•  ^ 、 ソ t ー  ジを約 1 日 秒 間 表示し、 自動的 じ待受 画面に 戻ります。 

自動で 表示 ちれない とき 

• 受信 完 3 画面で [^、 ソ t ージ '切/ [^、 ソ t ージ F]  ►^、ソゎージを選/ぷ 


I 

ル 


n 未読/ 既 読/保護 マーク 

因/因: 未読 乂ソ t  - ジ 'R/F 
圖 / 商: 既読  、ソ tz —  ジ 'R/F 
盧 / 商: 既 読^ 、ソ t ー  ジ 'R/F  (保護 有） 

曰蕭付 種別 マーク 

a  : JPEG 画像/ GIF 画像/ GIF ア ニべーシヨ ン /Flash 画像 
团 □ディ 
图 ： トルカ 

む ： 添付 ファイル 複数 あり 

且 題名 
凸 受信 曰 時 

当日は 時間、 当日 が 外は 曰 付 巧 表示 ちれます。 


ージ R/F 表示 


木 ツ 七ー ジ BOX のイ ツ 七ー ジ R/F を 表示 
する 

\ 待受 画面で 画 ► 慢信 BOX] 

2  メツ 七 ージを 選ぶ 
■  メツ 七ー ジ ー覧 画面の 見 かた 


ツセー ジ R  1/6| 

二 

n  n  i  WMlMitil. お IM ん も ■  口 

ー ミ  ~ S 
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■ メッ 七ー ジ 詳細 画面の 見 かた 


夕 ，トシ •  R 
曰 11/01/14  18:05 
2! 為替 巧 巧 - 


甲 


rH 

-0 


11^ッたージの種別 
日 保護 マーク 

齒 :乂ソ tz- ジ 'R  (保護 有） 

齒ソッ t- ジ 'F  (保護 有） 

且^、 ソ tz- ジ 番号 
凸 受信 曰 時 
且 題名 
因 本文 

■ メッ 七ー ジー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[保護 ON]/ [保護 OFF] 

悄 y 除] 

► [1 件 削除け [はし、] 

► [選が 削除] ►  ソ tz —  ジを 選ぶ ►圆 ► [はい] 

_  ► [全 件 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

[ソート] ►ソー ト 方法を 選ぶ 

[保護 ON]、 [保護 OF 鬥 について 

•ベ、 ソ t ー  ジ 'R/F は それぞれ 2 日 件 ま で 保護 できます。 ただし、 ベ、 ソ t ージ' 
① サイ ブじ よって、 保護で きる 件数 巧 かなくな り ます。 

• 未読の ベ、 ソ t ージ 'R/F は 保護で きません。 

[全 件 削除] について 

• 未読 または 保護 ちれて いるべ、 ソ t ージ 'R/F は 削除 ちれません。 


国難 後 ▲れ 

! か 料 午 ▲さ 

畢ン 巧、 ▲引 

時 ドは し II 取 

日 ン巧巧 ルで 

4 □巧 推 ド 銭 

1 の 円に ！▲ 

ン日 のきは ▲ 

ド 4 巧 巧な 一 。 

ン 1 市 小 現 ▲る 

□ホ 替ら時 ▲い 

t 询為か 6 円て 


■ メッ 七ー ジ 詳細 画面の サブ メニ ュー 操作 


[保護 ON]/ [保護 OFF] 

• 晚護 ON]、 [保護 OFF] じついて 喊 P.172 

[添付 ファイル 確認] ►添付 ファイルを 確認/保ち 

• 画像の 保を： 圆^  [はい] ►フォルダ じ カーソルを 合わせる ►圆 
• ベ □デイ/トルカの 保を: 圆 ►[はい] ►保を 先を 選ぷ 


[本文 中 画像 確認] ► 画像を 確認/保を 

• 挿入 ちれた 画像を 確認/保を します。 

• 画像の 保を： 圆^  [はい] ►フォルブ じ カーソルを 合わせる ►圆 

[ 1 件 削除け [はい] 


[電話帳 登録] ► 電話帳に 登録 


[文す ヴ イブ 設定] ►文す ヴ イブを 選ぶ 


緊急 速報 「ェリア イー ル」 

気象庁 巧 5 配信され る 緊急 化 震 速報な どを 受信す る ことができる 
サービスです。 

• 巧の 場合は、 受信で きません。 

■音声 電話中  ■テし ビ 電話中  ■おまかせ □ック 中 

■ 赤外線 通信 中  ■  i  C 通信 中  ■ 電源 OFF 時 

■圏外 時  ■国際 □ー ミン ブ中  国わ ルフ t— ド 設定 中 

• 巧の 場合は、 受信し ない 場合 巧あります。 

■ パク、 ソト 通信 中 （ i  t ー  ド 通信 中、 データ通信 中） 

■ ソフトウェア 更新 中  ■ パターン データ 更新 中 

• 巧の 場合は、 受信して も 自動 表示し ない こと 巧あります。 

■ パク、 ソト 通信 中 (スト IJ- ミン ブ 再生 中、 i  t— ド 通信 中、 デー タ 通信 中) 
■ 公共 t ー ド （ドライブ t ー ド） 中  ■ ソフトウェア 更新 中 

■ パターン データ 更新 中  ■ 電池 残 量 巧かない 場合 

• 受信で きな なった エリ ア^ールを 再度 受信す る ことは できません。 

•  i  t ー  ドを 契約し なくても、 エリア^  — ルの 受信 巧で きます。 


緊急 速報 「エリア メー ル」 受信 


緊急 速報 r ェ リ アイ ー ル」 を 受信した ときは 


エリア —  ルが 送 5 れ てきた ときは 自動のに 受信し ます。 

• エリア: ><  — ルは 30 件まで 受信 BOXI こ 保を できます。 

1 エリア メールを 自動的に 受信 

2 受信す ると、 専用 警報音 （ブザー 音） または エリ ア メール 専 
用 着信 音が 鳴り、 着信 ラ ンプが 点滅 （[協] 表示） 

• エリア ベール じは、 受信 完 3 後に 本文 巧 自動 表示 ちれる ものと、 [エ 

リア^ー ルを 受信し ました] と 表示 ちれる もの 巧あります。  i 

• 本文 巧 自動 表示 ちれた 場合は、®、 匹)、 巨) を 押す と 受信 前の 画面に  乂 

戻ります。  I 

• [エリア^  — ルを 受信し ました] と 表示 ちれた ときは、 約 30 秒 経過す  11 

ると 自動的に 受信 前の 画面に 戻ります。 

• 受信 完 3 後に エリ ア^ールの 本文を 自動 表示す るな ど ラな は、 配信 
側で 設定 ちれます。 

サブ デ イス プしイ で 確認す る 

•  FOMA 端末を 閉じて いると きじ エリア^  — ルを 受信す ると、 [ベ、 ソ 
tz  — ジ '受信 エリア^  — ル] と 表示 ちれます。 

• 一定 時間 巧 経過す ると、 i  t ー ド^ール、 SMS、 エリ ア^ールの 合計 
① 件数 巧 表示 ちれます。 

• 緊急 i 也 震 速報の 場合、 専用 警報音 （ブザー 音) とバ イブし ータ巧 動作し、 

本文を 自 動 表示 して お 知 5 せし ます。 音量は [Level 1 0] 、 バ イブし ータ 
は □デイ 連動] じ 設定 ちれて います。 専用 警報音 （ブザー 音) ① 音を 
や 音量、 バ イブし ータ① 種類は 変更で きません。 

• エリア ベール 専用 着信 音の 音色は 変更で きません。 鳴動 時間は ベール 
鳴動 時間 設定 じ、 音量は^ ー ル 着信 音量 じ、 バイ ブし ータは ベール 着信 
バ イブし ータ① 設定 じがいます。 ただし、 バ イブし ータ① 種類は [ベ □ 

デイ 連動] で 動作し ます。 

• エリアべールの 着信 イルミ 寺ーシヨ ン は、 イルミ ネーシ ヨンカ ラー巧 
[カラー ]] 、イルミ 斗ーシ ヨン パターン 巧 □デイ 連動] じ 設定され 
ていて 変更で きません。 
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•  FOMA 端末 じ 保を した エリ ア^ール 巧 最大 保を 件数を 超えた 場合は、 エ 
リア ベールの ラち 古い 既読① ベールな 5 順 じ 削除され ます。 エリア 
^ ー ル 巧す ベて 未読のと きは、 古い 未読の^ ー ルな 5 順に 削除 ちれ ま 
す。 


緊急 速報 「エリ ア メール」 設定 


緊急 速報 r ェ リ アイ ー ル」 の 設定を 行う 


エリア: ー ルを 受信す るな ど ラヴ や、 受信 時の 動作な どを 設定し ま 
す。 

»  1 待受 画面で 圆 ►  [メール 設定け [緊急 速報 r エリア メー 

^  ル」 設定] 

J  2 項 S を 選ぶ 

♦[受信 設定] ►設定を 選ぶ 

- エリ ア^ールを 受信す るな ど ラな を 設定で きます。 

♦ [ブザー 鳴動 時間] ► ブザー 音を 鳴らす 時間を 入力 

♦ [マナー/公共 モー ド 時 設定] ► 設定を 選ぶ 

- 専用 警報音 （ ブザー 音) または エリアべ ー ル 専用 着信 音 やバ イブ 
し ータを 公共 亡ード/マナー t ー ドの 設定 じが ラな ど ラな を 設定 
します。 

♦ [着信 音 確認] ►項目を 選ぶ 

- 専用 警報音 （ブザー 音) または エリ ア^ール 専用 着信 音、 着信 ラン 
プや バイ ブ しータ を 確認 します。 

♦ [その他] ► [受信 登録] ► 端末 暗証番号を 入力 ►極) ►エリア メール 

名を 入力 ►  MessagelD を 入力 

- 緊急 情報 (緊急 地震 速報、 災害 • 避難 情報) ①ほ なじ 受信した し V 層 報 
① エリ ア^ール 名と MessagelD (サービス 提供者な 5 付与 ちれる 
ID) を 登録で きます。 

- 緊急 情報 (緊急 i 也 震 速報、 災害 •避難 情報） を 受信す る 場合には 受信 
登録の 必要はありません。 

-  20 件まで 設定で きます 爆 急 情報を 含ます)。 

- 設定した 内容を 修正 するとき は、 設定 ミ さみの 受信 登録を 選択し ま 
す。 

- 受信 登録の 削除: 受信 登録に 力ーソルを 合わせる ►圖 ► [はし、] 
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- エリ ア^ール 名は、 任意の 名前 (全角 1 日 文字 (半角 30 文字） まで) を 
付け 5 れ ます。 

- お買い上げ 時に 登録 ちれて いる 緊急 情報は 編集 •削除で きません。 

慢信 設定] について 

• 各種 設定 リか ソトを 斤う と あ 買い上げ 時の 設定 [利用す る] じ 戻ります。 

[マナー/ 公共 モー ド 時 設定] について 

• [各 亡 ー ド じが ラ] じ 設定して いても、 マナー t ー  ド 設定 中に 緊急 地震 
速報を 受信す ると、 マナー t ー  ドの 設定 じな なわ 5 すバ イブし ータは 
動作し ます。 また、 オリジナル マナー 亡 ー ドで、 ベール 着信 音量を [消 
音] じ 設定して いてち、 他の 設定 項目の いすれ なで 音を 鳴 5 すよ ラに 設 
定 している ときは、 専用 警報音 （ ブザー 音) も [Level 1 0] で 鳴 ります。 

• [各 t— ド じが ラ] じ 設定して いる 場合、 マナー t  — ドと 公共 t— ドを 
同時 じ 設定して いると きは、 公共 亡 ー ドの 設定 巧 優先 ちれます。 


SMS 作成 •送信 


SMS を 作成して 送信す る 


携帯電話 番号を 宛先と する SMS を 利用で きます。 

• ドコ t が 外の 海外 通信事業 者の お客様との 間 でち 送受信 巧 巧 能です。 ご 
利用 可能な 国 •海外 通信事業 者 じついて は、 『ご 利用 ガイドブック （国際 
サービス 編) ii または ド コ亡① r 国際 サービス ホームページ'」 を ご覧く だち 
い。 

1 待受 画面で 圆 ► [新規 SMS 作成] 

2  TO 欄を 選ぶ ►項目を 選ぶ 

• 選択で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 電話帳 検索: 電話帳な 5 検索して 宛先を 入力で きます。 

■  ー ル 送信 履歴: ベール 送信 履歴な 5 選んで 宛先を 入力で きます。 

■  ^ ー ル 受信 履歴:^ ー ル 受信 履歴な 5 選んで 宛先を 入力で きます。 
■ 送信 回数 ランキング: 送信 回数の 多い 宛先な 5 選んで 宛先を 入力 

できます。 

- ^ ー ル 送信 履歴の ラち 送信 回数の るい 順に 10 件まで 表示し ま 
す。 

■ 直接 入力: 宛先を 直接 入力で きます。 

■ 宛先 確認: 入力した 宛先を 確認で きます。 


• 宛先の 電話番号は 20 巧まで 入力で きます。 

• 「+」 は 先頭での み 有効と なります。 「+」 を 入力した ときは、 2 け 行まで 
入力で きます。 

• 宛先 巧ドコ t が 外の 海外 通信事業 者のと きは、 r+」 （画を 1 秒が 
上)、 国 番号、 相手 先の 携帯電話 番号の 順で 入力 します。 携帯電話 番号 
巧 「0」 で 始まる ときは 「0」 を 除いて 入力し ます。 また 「010」、 国 番号、 
相手 先 携帯電話 番号の 順 じ 入力しても 送信で きます。 受信した 海外 
な 5 ① SMS じ 返信 するとき は、 「010」 を 入力して くだち し、。 

• 「186」/「184」 を 付けても 送信で きます。 ただし、 「184」 を 付けても 発 
信者 番号を 通知して 送信 ちれます。 

• 電話帳に 登録 ちれて いる 相 まのと きは、 TO 欄 じ 名前 巧 表示 ちれ ま 
す。 

3  [本文] ►本文を 入力 

4 圆 

•  SMS ① 本文に 半角 カタ カ ナや 絵文字、 特殊 記号を 使 ラと、 受信側で 正し 
く 表示 ちれない こと 巧あります。 

•  FOMA 端末に 保を した 送信^ ー  ル 巧 最大 保を 件数/最大 保を 容量を 超 
えた 場合は、 送信 ベールの ラち 古いべー ルな 5 順に 削除 ちれます。 

• 何 5 なの 原因で 送信で きな なった SMS は、 未 送信 SMS として 保を ちれ 
ます。 

• 電波 状況な どじより、 受信側で 文字 巧 正し く 表示 ちれない こと 巧 あり 
ます。 

•  2in1 ① ドを [Bt- ド] じ 設定して いると き、 SMS ① 作成 •送信は で 
ぎません。 


• 保を した SMS はべールと 同じ 方 ミ 去で 編集 •送信で きます （屈 =P.1 日 1)。 

■  SMS 作成 画面の サブ メニ ュー 操作 


階 信] 


[保 初 

に MS 送達 通知 設定] ►設定を 選ぶ 


に MS 有効期間 設定] ► 有効期限を 選ぶ 


I SMS が あるかを 問い合わせ るく  SMS 問合せ > 

圏外、 tz ルフ ド 中、 電源 巧 入って いないと きな どじ 送 5 れ てきた SMS は 
SMStz ンタ ー I こ 保管 ちれて います。 SMStz ンタ ー I こ 問い合わせて 受信で き 
ます。 

1 待受 画面で 圆 ►  [SMS 問合せ] 

• 問い合わせを 斤っても、 自動 受信 巧す く' じ 始ま 5 ない 場合 巧あります。 
•  FOMA 端末 あよび ドコ tUlM カー ド 内の SMS 巧 最大 保を 件数を 超えた 
とき、 または FOMA 端末 およ ひ' ドコ tUlM カード 内の 保を する ベ たリ ① 
空き 容量 巧ない ときは、 SMS 問合せを 巧え ません。 


SMS 受信 


SMS を 自動 受信す る  ル 

• 海外 か 5 送 5 れ てきた SMS じは [S] 巧 表示 ちれる とき 巧あります。 

•  SMS を 受信した ときに 表示 ちれる マー ク じついて は 屈 =P.1 己 2 

1 SMS を 自動的に 受信 （[呂 ] 点滅） 

2 受信 終了後、 受信 完了 画面が 表示され、 SMS 着信 音が 鳴る 
([到 表示） 

• 受信 完 3 画面で、 何も 操作し ないで そのまま じして あくと、 約 巧 秒 
後、 自動的 じ 受信 前の 画面に 戻ります。 また、 SMS 着信 音の 鳴動 時間 
を 1 日 秒より 長く 設定 ちれて いる 場合は、 設定した 時間を 経過す ると 
自動的に 受信 前の 画面 じ 戻ります。 

• 待受 画面に 戻る と ストック アイコン [囚] (新着^ ー ル あり） 巧 表示ち 
れ ます。 

サブ デ イス プしイ で 確認す る 

•  FOMA 端末を 閉じて いると きじ SMS を 受信す ると、 受信 完 3 画面 じ、 

最後に 受信した SMS ①差化 人 巧 表示 ちれます。 

• 一定 時間 巧 経過す ると、 i  t ー ド ベール、 SMS、 エリ ア^ールの 合計 
① 件数 巧 表示 ちれます。 

• 電話/ベール 着信 時 設定の^ ー ル 本文 表示を [ON] じ 設定して いる 
場合、 待受 画面で 件数 巧 表示 ちれて いると きじ D) を 押す と、 最新の 
ベール 本文 巧 サブ デ イス プしイ じスク □ー ル 表示され ます。 も ラー 
度 D) を 押す と、 スク □—ル 巧 停止し ます。 
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- 停止した 状態で D) を 押す と 再度 スク □ー ルを 開始し ます。 〇) を] 秒 
が 上 押す と 件数の 表示に 戻ります。 

3  [メー ル] ►SMS を 選ぶ 


•  FOMA 端末に 保を した 受信 ベール 巧 最大 保を 件数/最大 保を 容量を 超 
えた 場合は、 受信^ ー ルの ラち 古い^ ー ルな 5 順に 削除 ちれます。 

•  SMS は^ ー ルと 同じ 方 ミ 去で 保護 や 削除、 移動な ど、 管埋 する こと 巧で き 
ます （屈 =P.163)。 


SMS 設定 


•  SMS の 設定を 巧う 

イ  SMS の 各種 設定を します。 

ル  ※通常は、 SMStz ンター 設定の 設定を 変更す る 必要はありません。 


1 待受 画面で 圆 ►  [メール 設定] ►  [SMS 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [送達 通な 設定] ►設定を 選ぶ 

- 送信す る SMS ① 送達 通知を 受け取る など ラな を 設定で きます。 

♦ [有効期限 設定] ►有効期限を 選ぶ 

- 送信した SMS 巧 圏外な どで 届な ななった ときに、 SMStz ンタ ー I こ 
保管す る 期限を 設定し ます。 

♦ [本文 入力 設定] ► 文字の 種類を 選ぶ 
♦  [SMS 七 ン ター設定] い 具 目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ ドコ t: ド コ亡① SMStz ン ターを 利用し ます。 

■ ユーザ 設定： ドコ t が 外の SMStz ン ターを 利用し ます。 

- SMStz ン ター① アドし ス は、 20 巧まで 入力で きます。 

• 有効期限 設定、 本文 入力 設定、 SMSt ン ター 設定の 設定は ド コ亡 UIM 
カードに 保を ちれます。 


176 


SMS を ド コモ UIM 力ー ドに 保存す る 

FOMA 端末に 保を されて いる SMS を、 ドコ亡 UIM 力ードに コピー でき 
ます。 

• ドコ tUlM 力ード じは、 受信 SMS、 送信 SMS を 合わせて 20 件まで 保を で 
きます。 

• 受信 SMS は 暧信 卜 しイ] じ、 送信 SMS は [送信 卜 しイ] じ〕 ピー ちれ ま 
す。 

•  FOMA 端末と ドコ tUlM カード 間での 移動は できません。 

• 未 送信 SMS は ド〕 tUlM 力ー ドに〕 ピー できません。 

•  SMS 送達 通知の ある 送信 SMS をコ ピーした 場合、 SMS 送達 通知ち コ ピー 
ちれます。 SMS 送達 通知 だけの コピーは できません。 

• 送信 SMS ① 送信 日時は、〕 ピー ちれません。 

■  メー ルー 覧 画面で コピー する 

く ド コモ UIM 力ード （FOMA 力ー ド） へコ ピ ー / 本体へ コ ピ ー 〉 

1 待受 画面で 圆 ► 慢信 BOX]/ [送信 BOX] 

2  SMS に 力ーソルを 合わせる ►  @  ► [移動/ コ ピ ー] ►[ド 
コモ UIM 力ード （FOMA 力ー ド） へコ ピ ー ]/ [本体へ コ 
ピー] 

3  [はぃ] 

■  メール 詳細 画面で コピー する 

く ド コモ UIM 力ード （FOMA 力ー ド） へコピ ー/ 本体へ 1 件コ 
ピ ー 〉 

1 待受 画面で 画 ► 慢信 BOX]/ [送信 BOX] 

2  SMS を 選ぶ ►画) ►[移動/ コピ ー/削除] ►[ド コモ UIM 
力ー ド （FOMA カー ド） へコ ピ ー ]/ [本体へ 1 件コ ピ ー ] 

3  [はぃ] 


i モー ド/フル ブラウザ 


i モード 

i 亡ード . 178 

i  Menu を 表示す る . <  i  Menu>  178 

マイ: ニユ ーI こ 登録す る . <  マイ: ニユー  >182 

i  ド パスワードを 変更す る . <  i  ド パスワード 変更  >182 

フル ブラウザ 

パソコン 向けの ホームページ' を 表示す る....  < フル ブラウザ ホーム >182 

サイ トの見 かたと 操作 

ヴイ ト① 見なた と 操作 . 185 

i モー ド/フル ブラウザの 便利な 機能 

ID と パスワードを 登録す る . < □ブイ ン 情報 登録 >  1 87 

インター 斗、 ソト ホー ム ページ' を 表示す る....  < インター 斗、 ソ ト 接続 >188 

が 前表 示 した ページ' じ 再 接続す る . <  サイト 閲覧 履歴  >189 

サイ トや ホー ムぺ ージ 'を 登録して すばやく 表示す る. ..<  Bookmark  >189 

ヴイ ト① 内容を 保を する . < 画面^ 亡  >191 

反 乾 表示 ちれた 情報 を 利用す る . 193 

RSS リ ー ダーを 利用す る . < RSS リ ー グー >  1 94 


サイ ト から 画像 や メロディ などを ダウン ロー  ドす る 


サイトな 5 各種 デー タ （ファイル） を ダウン □— ドす る . 195 

円 ash 機能 じついて . 197 


サイ トに 画像 や 動画 /  i モーシ ヨンを アップ ロードす る 

サイトに 画像 や 動画 / i シ ヨンを アップ □ー ドす る 

. < アップ □—ド  >198 

i モー ド/フル ブラウザの 設定を 行う 

i  t- ド/フル ブラウザの 設定を 巧 ラ . 198 

i t ー ド/フル ブラウザ 機能の 設定 状況を 確認す る 

. <  i  ド 設定 確認 >201 

i  t ー  ド/フル ブラウザ 機能の 設定を お買い上げ 時の 状態 じ 戻す 
. <  i  ド 設定 iJtz、 ソト  >201 

証明書を 利用す る 

SSL/TLS 証明書を 操作す る . 201 


■ 


177 


i モード 

i 亡 ー ドでは、 i 亡 ー ドが 応 FOMA 端末 (が 下 i 亡 ー ド 端末) ①デ イス 

プしイ を 利用して、 サイト 接続、 インターネット 接続、 i  t- ド^-ル 

などの オンライン サービスを ご 利用いた だけます。 

• i t ー ドは あ 申し込み 巧 必要な 有料 サービスです。 

•  i 亡 ー ドの 詳細 じつし、 ては、 『ご 利用 ガイ ド ブック （ i 亡ー ド <FOMA> 
編) J1 を ご覧く だち い。 

■  i モー ドの ご 利用に あたって 

•サイ トや インター 斗、 ソ ト上① ホームページの 内容は、 一般に 著作権 ミ 去で 
保護 ちれて います。 これ 5 サイ トや インター 斗、 ソト ホームページ' な 5 
i  ド 端末に 取り込んだ 文章 や 画像な どの データを、 個人と して 楽し 

わが 外に、 著作権 者の 許可な く 一部 あるいは 全部を そのまま、 または 改変 
して 販売、 再配布す る ことは できません。 

• 別 ①ドコ tUlM カードを 差し替えたり、 ドコ tUlM カードを 未 挿入の まま 
電源 ON じした 場合、 機種 じよって サイトな 5 取り込ん だ 静止画 •動画 •ベ 
□デイ や^ ー ルで 送受信した 添付 ファイル (静止画 •動画 □デイな 
ど)、 r 画面べ た」 および r^、 ソ t ージ 'R/F」 などを 表示 •再生で きません。 

• ドコ tUlM カード じより 表示 •再生 巧 制限 ちれて いる ファイルを 待受画 
面 •指定 着信 音な どじ 設定して いる 場合、 別 ①ドコ tUlM カードを 差し 营 
えたり、 ドコ亡 UIM カー ドを 未 挿入の まま 電源 ON じする と、 設定 内容は 
初期 状態に iJtz、 ソト ちれます。 


.t  — ド/フル ブラウ ヴ 
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i  Menu を 表示す る 

IP (情報 サービス 提供者) が 提供す る 各種 サービスを ご 利用いた だけ ま 
す。 FOMA 端末の デイ ス プしイ 上で、 銀 巧の 残高 照会 や 各種 チク ット① 
テ 約な どが できます 。サイト じより サービス 内容は 異なります。 また、 
別途 申し込みが 必要な ことがあ U ます。 

1 待受 画面で [E 

• ター マル^ ニューでは： [ i  t ー  ド/ web]  ► 

[ i  Menu- : み 検索] 

• 接続の 中止： [i] 点滅 中に 画} 


2 項目を 選ぶ 

•  i  t  — ドの 終 3 : 日 ►[はい] 

•  i  t ー  ドボ タン 設定 (屈 =P.199) を [ i  t ー  ド^ ニュー 表示] じ 設定す る 
と、 待受 画面で 面を 押した ときに i  t ー  ドべ ニューを 表示ち せる こと 
巧で きます。 

• ポインタ 表示 設定を [表示す る] じ 設定す ると、 ポインタを 動かし て 項 
目を 選択す る こと 巧で きます。 

• サイト じよって は、 FOMA 端末の 持って いる 最大 表示 色 数で 表示で きな 
いこと 巧あります。 

•データ BOX ① フォルダ ー覧 や デコ^-ル® テン プ し一! - - 覧 、デ コ^ア 
二べ® テン プし 一! 覧、 i アプリ ①ソフ I 覧 、あ サイフ クー タイべ 
ニューな どで [ i  t ー ドで 探す] を 選択す ると、 サイトに 接続す る こと 
巧で きます。 


ミュ ージッ クプレー ヤー 利用 履歴の 送信に ついて 

•  i  t- ド サイ ト や乂ソ tz- ジ 'R/F、 トルカな 5、 ミ ユージ '、ソ クプ し一 
わ 一で 再生した 音楽 データの 履歴を 送信で きます。 送信 用の ボタンを 
選択す ると、 サイト な 5 お客様の 携帯電話で 再生した 楽曲 情報 巧 要求 
ちれ、 楽曲 情報 送信の 確認 画面 巧 表示 ちれます。 

[はい] を 選択す ると、 お客様の 携帯電話で 再生した 楽曲 障 報 (タイトル 
名、 アーティスト 名、 再生 日時) 巧 送信され ます。 

送信され る 楽曲 情漸ん IP (情報 サー ビス 提供者) 巧 お客様 じ、 カスタ マ 
イブした 情報を 提供す るた めな どじ 使われます。 

■ サイ ト 表示 画面の 見 かた 

マーク 表示 位置 
タブ 


サイ ト表 术跑面 


i 亡ード 中に 表示され る マー ク 

i  :  it ー  ド 接続 中 (点滅） 

1  : パク、 ソト 通信 中 (点滅） 

强 ： SSL/TLS ぺージ 表示 中 
A  :フ しーム 拡大 表示 中 

聲 ：フ しー ム 拡大 表示 中で、 別 フしー ムアク t ス中 
%  : SSL/TLS ページ' フ しーム 拡大 表示 中 

唾： SSL/TLS ぺ ージフ しー ム 拡大 表示 中で、 別フ しー ムアク t ス中 

■ サイ ト 表示 画面の ボタン 操作 


タブ ウインドウの 切替 x’l 

圆 

新しい タブ ウインドウで 開く 

画} (1 秒が 上） 

戻る/進む X 2 

画/面 

ページ' 単位で 上下に スク □- 
ル※ 2《3 

画/面 

画面を 上下に スク □ー ル 

(2) 

ポインタ 表示の 切替 

囚（1 秒が 上） 

X  ] 表示して いる サイト 巧 1 つのと きは 新しい タブ ウインドウを 開きます。 


X  2 囚で [^戻る] / [進む 一] (前の ページに 戻る/巧の ページに 進む） と 
[▲ページ']/ [▼ページ'] (ページ' 単位で 画面を 上下に スク □ー ル） を 
切り替えます。 

•X3 ボタンを 押し 続ける と、 連続して スク □ー ルで きます。 


■サイ ト 表示 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 I ごつ いては 煩 P.46 
• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


圃 

タブ 操作 

国 

Bookmark 

醒 

再読み 込み 

rgnM 

ビジュアル 履歴の 表示 

圓 

戻る 

圓 

進む 

拡大 表示 ON 

圏 

拡大 表示 OFF 

巧 

項目の 実行/決定 

□ 

上の リンクに カーソルを 
移動 

□ 

下の リンクに カーソルを 
移動 

□ 

左の リンクに カーソルを 
移動 

□ 

ちの リンクに カーソルを 
移動 

IBB 

前を 検索 X 

巧を 検索 X’ 

X ページ' 内検 索 中の み 表示 ちれます。 

- 画面を □ン ブタ 、ソチす ると、 コント □ー ルボ タン 巧 表示 ちれます。 
• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


画面を 上下に スク □ー ル 

上下に スライド 

画面を 上下に 大きく スク □ー ル 

上下に すばやく スライド 

ビジュアル 履歴を 表示し 巧/前の 
ページ' じ 移動※ 1 

左ち じ すばやく スライド 

巧/前の ページ' じ 移動 
(ビジュアル 履歴 表示 時の み） 

左ち じ すばやく スライド 

リンク 先に 移動 

リンクを タツ チ 

リンクに 力ーソルを 合わせる （拡 
大 表示 OF 鬥 きのみ） 

リンクを □ンブ タツ チ 

.亡— ド/フル ブラウザ 
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ルー ぺ 表示 (お; 大 表示 ON 時の み） 

表示 したい 部分を □ンブ タッチ 

文字 サ イブを 大きく する/ル ちく 
する 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

タブ ウインドウの 切替 X’ 2 

画面 上部 ①タ ブを タッチ 

X  ] ビジュアル 履歴 表示 中は、 左ち じ すばやく スライ ドす ると ページ' 
を 移動で きます。 

X  2 複数の サイト を 表示 中に 操作で きます。 

• サイト じよって は タッチ パ 斗 ルで 操作で きない 場合 巧あります。 

■ サイ ト 表示 画面の サブメニュー 操作 


[Bookmark] 

►  [Bookmark— K] 

•  Bookmark ① 詳細に ついては 像 P.189 

►  [Bookmark  登録] 

保 P.189 

[画面^ 亡] 

► [画面^ 亡 一 K] 

• 画面べ t ① 詳細 じついて は 屈 =P.191 

► [画面^ 亡 保を] 

感  P.191 

[サイト 閲 K 履歴] 

保  P.189 

[ i  Menu- み 検索] 

感  P.178 

[フル ブラウザ] 

► [フル ブラウザ ホーム] 

感  P.182 

► [フル ブラウザ 切替] 

嫁  P.187 

[タブ 操作] 

► [新しい タブで 開く] 

保 P.18 目 

► [タブを 閉じる] ►閉じる タブ ウインドウを 選ぶ ► [はし、] 

► [タブ 切替] ►表示す る タブ ウインドウを 選ぶ 

[再読み 込み] 

[URL 入力 •情漸 


.t— ド/フル ブラウザ 
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►  [URL 入力] 


喊  P.188 


►  [URL 入力 履歴]  屈 =P.188 

►  [URL 表示] 

•  URL を コピー： URL 表示 画面で 圆 

廣 示] 

► [文す ヴ イブ 変更] ►文す ヴ イブを 選ぶ 
► [リトライ] 

• 円 ash 画像 や GIF アニ^ーションの 再生を やり直します。 

► [文す コード 変換] 

•サイ ト① 文字 巧 正しく 表示 ちれない ときは、 正しい 文字 じ 変 
換 して 再 表示し ます。 

► [証明書 参照] ► 証明書を 選ぶ 
• サイトの サーバ 証明書を 表示し ます。 

► [ガイ ド 表示] ► 設定を 選ぶ 
[機能/画像 保存] 

► [ビジュアル 履歴] 

• 縮小 ちれた サイ ト 表示 画面を 履歴の 順に 並べて 表示し ます。 

► [しイ アウト 表示] 

►  ー ル 作成] ►  ^ ー ルを 作成 •送信 

• サイトの URL を 記載した^-ルを 作成し ます。 

► [電話帳 登録] ► 電話帳に 登録 

► [画像 保を]  屈 =P.196 

►  [□グイン 情報] 

►  [□グイン 情報 登録]  屈 =P.187 

► に ブイン 情報 貼付]  優 P.188 

►  [FOMA/Wi-F 胺続 切替] 

[ページ 操作] 

► [戻る] 

► 惟 お] 

► [ページの 先頭に 移動] 


► [ページの 末尾に 移動] 


► [フ しー ム 表示へ 戻る] 

► [テキスト 範囲 選が] 

嫁 P.187 

► [ドラ ツグ] 

► [ページ' 内検 索] ► キー ワー ドを 入力 

• ページ' 内の 文字列を 検索し ます。 

► [操作 切替] 

• 画と 面 じ 割り当て 5 れた 機能を 切り 营 えます。 

► [操作 ガイド] 

驗定] 

► [サウンド 設定] 

保  P.198 

► [画像 表示 設定] 

感 P.198 

► に cript 動作 設定] 

感  P.198 

► [ポインタ 表示 設定] 

原  P.198 

► [ポインタ 加速度 設定] 

保 P.199 

► [ポインタ 移動 距離 設定] 

嫁  P.199 

► [自動し イ アウト 表示 設定] 

感  P.199 

► [照明 時間 設定] ► 設定を 選ぶ 

► に 00 kie 設赶 

保  P.198 

►  [Referer  設定] 

感 P.198 

► [端末 情報 利用 設定] 

原  P.198 

[URL 表示] について 

•  URL とは rh け p://www.xxx.AA.jp」 などで 表示され るア ドし ス です。 

URL は 半角 2033 文字 (化 け P://」 などを 含む） まで 表示で きます。 

[文字 コード 変換] について 

• 文字コード 変換を 繰り返しても、 正しく 表示で きないと き 巧あります。 
•  4 回 繰り返す と、 元の 表示に 戻ります。 

[証明書 参照] について 

• 最大 10 枚まで 参照で きます。 


I 携帯電話/ド コモ UIM カードの 製造番号 送信に ついて 

サイトな どを 表示す る 場合、 携帯電話 情報の 送信 確認 画面 巧 表示され ると 
き 巧あります。 携帯電話 情報を 送信 するとき は [はい] を 選びます。 

• 携帯電話/ド コ tUlM カー ドの 製造番号 巧 送信され る 前に 必 す、 送信 確 
認 画面 巧 表示 ちれます。 自動的に 送信 ちれる ことはありません。 

• 送信す る お客様の r 携帯電話/ド コ tuiM カードの 製造番号」 は、 イン 
ター 斗、 ソトを 経由して IP  (情報 サー ビス 提供者) じ 送信 ちれる ため、 場合 
じよって は 第 兰者じ 知得 ちれる こと 巧あります。 な あ、 この 操作 じより 
ご 使用の 電話番号、 お客様の 住所 や 年齢、 性別 巧、 IP  (情報 サービス 提供 
者) などに 通知 ちれる ことはありません。 


|SSL/TLS 対応の ページを 表示 するとき 

SSL/TLS とは、 認証/暗号 技術を 使用して より 安全に デー タ 通信を 巧う 方式 
のこと です。 SSL/TLS ぺージ 'では デー タを 暗号化して 送受信す る ことじより、 
通信 途中での 盗聴、 なりすま しや 書換えを 防止し、 クしジ '、ソ ト カード 番号 や 住 
所な ど お客様の 個人情報 をよ り 安全に やりとり できる よ ラ I こして います。 

•  SSL/TLS 対応 ぺージ 'を 表示し ようとして いると きは、 に SL/TLS 通信を 

開始し ます (認証 中)] 巧 表示され 、巧の いすれ なの 証明書 巧 使用 ちれます。 
■  CA 証明書  ■ ドコ t 証明書  ■ ユーザ 証明書 

•  SSL/TLS 通信の 中止: 圆 

• ユーザ 証明書 送信 時に、 有効な 証明書 巧 複数を 在す る 場合は、 ユーザ 証 
明 書 選択 画面 巧 表示 ちれます。 使用す る 証明書を 選択して くだち い。 

■ 通常の サイ トに 戻る 

SSL/TLS 対応 ぺー ジな 5 通常 ①サ イトに 戻る とき じは、 SSL/TLS ぺージ 
を 終 3 するな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選びます。 
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マ イイ ニ ューに 登録す る 


よく 利用す る サイ トを マイ ニューに 登録す ると、 次回 巧 5 その サイ 
卜 じ 簡単に 接続で きます。 

• マイ^ニ ューは 4 日 件まで 登録で きます。 登録で きない サイト もあります。 

1 サイト 表示 中に マイ メニュー 登録 用メニ ューを 選ぶ 
2  i モード パ スワードを 入力 ►[決定] 

• 各 サイト じよって ページ' 構成 巧 異なります。 

• 有料 サイトに 申し込 おと、 自動的に マイ^ ニューに 登録 ちれます。 


i  I 登録した サイ トを 表示す る _ 

下^  1 ノー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i  Menu みお 
ド  索] ► [マイ ぺージ ] ► [マイ メニュ ー/ マイ ボックス] 

/-  2 サイ トを 選ぶ 

J レ  • デュア ルオ、、 ソ トワークサービスを ご 利用の 方は、 mova 端末で 登録した 

J  マイべ ニ ューを FOMA 端末で、 FOMA 端末 で 登録 した マイべ ニ ューを 

ラ  mova 端末で ご 利用に なれない 場合 巧あります。 

ク  _ 


I— ド パ スワー ド 変更 


i モー ド パ スワ ー ドを 変更す る 

マイ:>^ニユーの登録/削除、:>^ソたージサービス、 i  ド 有料 サイ 

卜① 申し込み/解約、^ ー ル 設定を 巧 ラと きじは、 4 おの i  t ー  ド パ 
スワードが 必要です。 なお、 i  t ー  ド パスワードは 他人に 知 5 れ なし、 
よ ラ 十分 じご ミ 主意く ださし、。 
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1 ノー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web] 

►  [  i  Menu みお 索] ► [お客様 サ ポー 
卜] ► 恪種 設定 (確認 •変更 •利用)] ► 

[ i モー ド パ スワー ド 変更] 

2 現在の i モー ド パ スワー ドを 入力 
3 新しい i モ— ド パ スワー ドを 入力 
4 もう一 度 新しい i モー ド パ スワー ドを 入力 ► [決定] 

•  i  t ー  ド パスワードを お忘れの ときは、 ご 契約いた だいた ご 本人で あ 
るな ど ラな を 確認で きる ちの (運転免許証 など） をドコ t ショップ 窓 □ 
じご 持参いた だき、 i  t- ド パスワードを [0000] じ iJtz、 ソト ちせ てい 
ただき ます。 


フル ブラウザ ホー ム 


パソコ ン 向けの ホームページを 表示す る 

フル ブラウザを 利用す ると、 i  t- ド I こが 応 していない サイトを パソ 
コンと 同じよ ラに FOMA 端末で 表示す る ことができます。 

• 画像を るく 含む ホームページの 閲覧、 データ ①グ ウン □ー  ドな ど、 データ 
量の 多い 通信を 巧 ラと 通信 料金 巧 高額 じなり ますので ご ミ 主意く だち い。 
パク、 ソ ト 通信 料 およ ひ' 料金 プランの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイ ドブッ 
ク （i  t ー  ド <FOMA> 編) J] を ご覧く だち い。 

• フル ブラウザでの 表示 中の 操作は、 i 亡 ー ドの サイト 表示 中の 操作と 基 
本 的な 部分は 同様です。 ここでは、 異なる 部分を 中 瓜に 説明し ます。 

1 ノ  ー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ► [フル ブラウザ 
ホーム] 


け- 卜 •が スワ- 卜 ’を更 
現 f のが ス トト‘ 

新、3狂-卜’ 

斩が スワ- 卜‘ 確認 

Si 

-'H トト •の； \。 スト K は 7 け 二]- 
の 登録/削除 や 各 巧 設定 時 
に 利用し まず。 


• 表示ち せる サイトを 変更す る こと もで きます （屈 =P.198)。 

• 情報量の るい サイトは、 正しく 表示 ちれない 場合 巧あります。 

• フル ブラウザでは、 ] ページ' あたり 最大 3M バイトまで 表示で きます。 


•  ^ □デイ、 i アプリ、 i  t- シヨ ン①グ ウン □-ド や 保を はでき ませ 
ん。 

•  Wi- 円を 使用して フル ブラウザを 利用す る こと 巧で きます （屈 =P.48 の。 
Wi-Fi な 5F0MA ① ネット ワーク じ 切り替え ると パク、 ソ ト 通信 料 巧な な 
ります。 接続 切替 画面 設定を [表示し ない] じ 設定 した 場合、 接続 先 切替 
確認 画面は 表示され ません。 また、 FOMA ① 斗、 ソト ワークに 切り 营 えた 
場合、 自動的に Wi- 円 じは 戻りません ので ご注意く だち い。 

• ド〕 tUlM 力ード 未 挿入で ち、 Wi-Fi を 使用して フル ブラウザを 利用す 
る こと 巧で きます。 

■ サイ ト 表示 画面の 見 かた 

マーク 表示 位置 
タブ 


サイ ト 表示 画面 

フル ブラウザ 中に 表示され る マーク 

i  :  it ー  ド 接続 中 (点滅） 

1 : パク、 ソト 通信 中 (点滅） 

國 ： PC しイ アウト ド 中 
園 ： クー タイ t— ド 中 
禮 ： Wi- 円で フル ブラウザ 接続 中 
點 ： SSL/TLS ページ 表示 中 
A  :フ しーム 拡大 表示 中 

嚷 ：フ しー ム 拡大 表示 中で、 別フ しー ムアク tz ス中 
墙 ： SSL/TLS ページ' フ しーム 拡大 表示 中 

頭： SSL/TLS ぺ ー ジフし ー ム 拡大 表示 中で、 別 フしー ムアク t ス中 


■ サイ ト 表示 画面の ボタン 操作 


タブ ウインドウの 切替 X’1 

圆 

戻る/進む X 2 

画/面 

ぺージ 単位で 上下に スク □- ル※ 2X3 

画/面 

画面を 上下に スク □ー ル 

国/面 

文字 サ イブを 大きく する/ルち くす る 
(クー タイ t ー  ド 時） 

国/の 

表示 倍率を 拡大/縮 ル 
(PC しイ アウト t ー  ド 時） 

国/圧！ 

画面を 左ち じスク □ー ル 
(PC しイ アウト 亡 ー ド 時） 

西/面 

ページ' ①しイ アウト 表示 

国 

新しい タブ ウインドウで 開く 

面/ 圆 （1 秒な 上） 

タブ ウインドウを 閉じる X4 

画 

ビジュアル 履歴の 表示 

画 

□ブイン 情報 目ち 付 

面 

目 00 kmark フ オルダー 覧① 表示 

画 

ポインタ 表示の 切替 

囚（1 秒が 上） 

X  ] 複数の サイトを 表示 中 じ 操作で きます。 表示して いる サイト 巧 1 つの 
ときは 新しい タブ ウインドウを 開きます。 

X2 囚で[^戻る]/[進わ一](前のぺージ'じ戻る/巧のぺージ'じ進わ）と 
[▲ページ']/ [▼ページ'] (ページ' 単位で 画面を 上下に スク □ー ル） を 
切り替えます。 

X3 ボタンを 押し 続ける と、 連続して スク □ー ルで きます。 

X  4 複数の サイト を 表示 中に 操作で きます。 

• 圧!〜 画、 画、 画、 画に 割り当て 5 れた 機能は 変更で きます （煩 P.198)。 


■ サイ ト 表示 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


X ページ' 内検 索 中の み 表示 ちれます。 

- 画面を □ンブ タッチす ると、 コント □— ルボ タン 巧 表示 ちれます。 
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• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


画面を 上下 左ち じスク □ー ル 

上下 左ち じ スライド 

画面を 上下に 大きく スク □ー ル 

上下 じ すばやく スライド 

ビジュアル 履歴を 表示し 巧/前 

① ページ' じ 移動 

(クー タイ t ー  ド 時の み） 

左ち じ すばやく スライド 

巧/前の ページ' じ 移動 
(ビジュアル 履歴 表示 時の み） 

上下 左ち じ すばやく スライド 

画面を 左ち じ 大きく スク □ー ル 
(PC しイ アウト t ー  ド 時の み） 

左ち じ すばやく スライド 

リンク 先に 移動 

リンクを タッ チ 

リンクに 力ーソルを 合わせる 
け 広大 表示 OF 鬥 きのみ） 

リンクを □ンブ タッ チ 

ルー ぺ 表示 (拡大 表示 ON 時の み） 

表示したい 部分を □ンブ タッチ 

文字 サ イブを 大きく する/ルち 
くす る （クー タイ 亡 ー ド 時の み） 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

画面の 一部を 拡大/縮 ル 
(PC しイ アウト 亡 ー ド 時の み） 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

タブ ウインドウ ①切曽 X’ 

画面 上部の タブを タッチ 

X 複数の サイト を 表示 中に 操作で きます。 


■ サイ ト 表示 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 i  t ー  ドの サイト 表示 画面の サブ^ニュー 操作 
(傾 P.180) を 参照して くださし、。 

■  Bookmark  ■画面 ■サイト 閲覧 履歴 

■タブ 操作  ■再読み 込み  ■  URL 入力 •情報 

■ 表示 (文字 サ イブ 変更、 リトライ、 文字〕ー ド 変換、 証明書 参照、 ガイド 
表示） 

■ 機能/画像 保を （ビジ' ュア ル 履歴、 しイ アウト 表示、 ソー ル 作成、 電話 
帳 登録、 画像 保を、 □ブイ ン 情報、 FOMA/Wi-Fi 接続 切营） 

■ ページ 操作  ■ 設定 
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[フル ブラウザ ホーム] 


► [ホーム 表示] 

► [ホーム 登録] ► [はい] 

• 表示 中の サイトを フル ブラウザ ホームに 設定し ます。 

[ i 亡 ー ド ブラウザ] 

►  [  i  Menu- み 検索]  o^P.178 

►  [  i 亡 ー ド ブラウザ 切替]  屈 =P.187 


廣 示] 


► [ブーム] ►設定を 選ぶ 

• [倍率 指定 (60 〜 400) ] を 選択した ときは、 倍率を 入力して くだ 
さし、。 

► [表示 亡 ー ド 切替]  屈 =P.198 

[機能/画像 保を] 

►  [RSS] 

►  [RSS  リー ダー]  屈 =P.194 

►  [RSS  登録]  像  P.194 


f フル ブラウ ザの 利用 確認 画面 について 

• フル ブラウザ 利用 設定 巧 [利用 しない] じ 設定 ちれて いる 場合、 フル ブラ 
ウザ 起動時 じ、 フル ブラウザを 利用す るな ど ラな を 確認す る フル ブラウ 
ザ 利用 設定 画面 巧 表示 ちれます。 [利用す る] を 選択す ると、 フル ブラウザ 
利用 設定 巧 [利用す る] じ 設定 変更 ちれ、 フル ブラウザで インター 斗、 ソト 
ホームページ' 巧 表示 ちれます。 フル ブラウザを 終 3 してち、 この 設定は 有 
効です。 

- フル ブラウザ 機能を 利用 するとき は、 フル ブラウザ 利用 設定 画面 内の 
[ミ 主意 事項の 詳細] を必す お読みく だち い。 


• フル ブラウザ 確認 表示を 悔回 表示] じ 設定して いる 場合、 Bookmark- 覧 
や URL 入力 履歴 一覧な どな 5 フル ブラウザ じ 接続 するとき じ、 フル ブラ 
ウ ザで 接続す るな ど ラな を 確認す る フル ブラウザ 接続 確認 画面 巧 表示ち 
れ ます。 [はい] を 選択す ると フル ブラウザで 接続し ます。 [はい (が 後 非 表 
示)] を 選択す ると、 フル ブラウザ 確認 表示 巧 [表示し ない] じ 設定 ちれ、 フ 
ル ブラウ ザで 接続 します。 フル ブラウザを 終 3 してち、 この 設定は 有効で 
す。 


サイ トの見 かたと 操作 

サイ ト 表示 中は 新しい タブ ウインドウで 別の サイ トを 表示したり、 フ 
ル ブラウザでの 表示に 切り替えた りする ことができます。 


I サイ ト などでの 画面 ま? F 

サイト や i  t ー  ド ベール、: > (、ソ t ージ 'R/F で 画像 巧 表示 ちれる とき 巧 あり 
ます。 

• 表示で きる 画像の 種類は、 JPEG 画像、 GIF 画像、 BMP 画像、 PNG 画像、 Flash 
画像です。 

• 画像を 受信 中は [励] 巧 表示 ちれます。 

• 画像を 取得で きな なつ た 場合は [回]、 表示で きな なつ た 場合は [因] 巧 表 
示 ちれます。 

• 円 ash 画像 じつし、 ては 屈 =P.1 97 


• 保を した 画像は、 サイ ト などでの 見えな たと 異なる とき 巧あります。 


f リンク 先 や 項目を 選択す る 

リンク 巧 設定 ちれて いる 文字列は、 通常、 青を で 表示 ちれます。 選択 ちれて 
いる リンクは、 反 乾 表示され ます。 

• 画像 じ リンク 巧 設定 ちれて いる こと もあります。 選択す ると 画像 巧 実線 
で 囲まれます。 


■ リンクを 選んで 画面を 移動す る 
1 サイ ト 表示 中に リンクを 選ぶ 

• 項目の 先頭に 番号 巧 付いている ときは、 番号と 同じ ダイ わ ルボ タン 
を 押して 移動す る ことち できます。 一部 利用で きない 場合ち ありま 
す。 

• リンク じよって は、 i 亡 ー ドな 5 フル ブラウザ じ 切り替えたり、 フル ブ 
ラウ ザな 5 i t — ドに 切り 曽 えたり します。 


■サイ ト などの 項目 選択 や 文字 入力 

サイトな どで、 巧の 方 ミ 去で 項目を 選択したり、 文字 入力を 巧 ラ こと 巧で きま 
す。 


名称 

表示 例 

内容 

ラジオ 

ボタン 

〇: 非 選択状態 
®: 選択状態 

1 つの 項目の み 選択で きます。 

チェック 

ボックス 

□:非 選択状態 
因: 選択状態 

複数の 項目を 選択で きます。 

プル 
グ ウン 

^ ニュー 

1 東京 

足 立 区 

- - — ^ 

プルダウン^ ニューを 選/ ぷ と、 選択で きる 
項目の 一覧 巧 表示 ちれます。 

テキスト 

ボックス 

ID 

1  1 

パ スワード 

1  1 

文字を 入力で きます。 また、 文字 入力 画面 
で バー コードリー グーを 利用 し、」 AN コー 
ド や QR コードの 文字情報を 読み取って 入 
力す る ことち できます （屈 =P.444)。 

I 前の ぺージ に 戻る/次の ぺージ に 進む 
(キャッシュに ついて) 

サイトな どを 表示して きた 経路を 1 日 M バイトまで 記憶して います。 通信を 
斤 わす 画/面を 押して 表示す る こと 巧で きます。 これを r キゎッ シユ」 と 
いいます。 
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例： i  t- ドの 場合 

2 つ 前の ページ' 


1 つ 前の ページ' 


現在 表示して いる 
ページ、 


す 

締^^^^^ 


ホ 


前の ページ' じ 戻れる 
ことを 术 します。 


巧の ペ^ジ' じ 進める 
ことを 术 します。 


I キ わ、 ソシユ じ 記憶 ちれた ページを 表示 するとき は、 が 前 入力した 文字 や 
設定な どの 情報は 表示 ちれません。 

I 画/厘] を 押して、 前 または 巧の ページを 表示 するとき じ、 キ わ、 ソシユ 内 
じ その ページ' 巧 残って いない 場合 や、 FOMA 端末 ①キ わ、 ソシ ユサ イブを 
オーバー している 場合、 必す 最新 情報を 読み込 わよ ラに 設定 (作成） され 
た サイ ト① ページを 表示す る 場合は、 通信を 巧い ます。 

I  Flash 画像 巧 表示され ている 場合は、 表示 動作 巧 異なる こと 巧あります。 

I キ わ、 ソシ ユ①情 働ん i  t- ド/フル ブラウザを 終 3 すると iJtz、 ソトさ 
れ ます。 

I 画を 続けて 押す と、 これまで 表示して きた ぺージ 'をち なの ぼって 表示で 
きます。 ただし、 途中で 画を 押して 前の ぺージ 'を 表示 させ （rc」 な 5巧」 
じ 戻る）、 その ページ' な 5 他の ページ' tD」） を 表示ち せた ときは、 の」 な 5 
画を 2 回 押しても rc」 は 表示され ません。 巧」 一 「A」 ① 順で 前の ぺージ を 
表示し ます。 
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例:画面「八」^巧」^「(：」^巧」^の」の順番でぺージを表示させたとき 


… ページ' ① 表示 順 

- 前の ページを 表示ち せた ときの 順番 

•  i  t ー ドな 5 フル ブラウザ じ 切り替えた ときは、 画を 押して i  t— ド 
で 表示して いた ページ' じ 戻る こと 巧で きます。 同様に、 フル ブラウザな 
5  i  t ー ドに 切り替えた ときで ち、 画を 押して フル ブラウザで 表示し 
ていた ページ' じ 戻る こと 巧で きます。 


■複数の ホー ムぺ ージを 表示す る  <  新しい タブで 開く  > 

サイトを 表示 中に、 新しい タブ ウインドウで 別の サイトを 表示す る こと 巧 
できます。 

• タブ ウインドウは 最大 日 枚 開く こと 巧で きます。 ただし、 i チ わ ネルを 表 
示す る 場合の み 6 枚 目の タブ ウイン ドウを 開く こと 巧で きます。 

1 サイ ト 表示 中に タブ 操作け [新しい タブで 開く] 

2 他の サイ トを 指定 

♦ [リンク] 

- あ 5 なじめ、 リンクの ある 項目を 選んで 操作して くださし、。 

♦  [Bookmark]  ^  Bookmark を 選ぶ 

♦ [サイ ト 閲覧 履歴] ►サイ ト 閲覧 履歴を 選ぶ 

♦  [  i  MenuA 検索] 

- フル ブラウザで サイト 表示 中は 表示 ちれません。 

♦ [フル ブラウザ ホー ム] 

- i t ー ドで サイト 表示 中は 表示 ちれません。 

♦ 山 RL 入力け URL を 入力 Kit- ド]/ [フル ブラウザ] 

♦ 山 RL 入力 履歴け URL 入力 履歴を 選ぶ K  i モー ド]/ [フル ブラウ 
ザ] 

♦  [  i チヤ ネル] ►チヤ ネルを 選ぶ 


- フル ブラウザで サイト 表示 中は 表示 ちれません。 


■ポイ ン タを 表示して 操作す る 


サイ ト 表示 中は ポインタを 操作して 、項目の 選択 や リンク 先へ 移動す る こ 
と 巧で きます。 

•サイ ト 表示 中は、 ポインタ （[W など） を 動かして 項目を 選択す る こと 巧 
でぎ ます。 

• リンク 巧 あるときは [む] 巧 表示 ちれます。 リンク 先へ 移動す る 場合は® 
を 押します。 

• ポインタの 表示/非 表示を 設定で きます （屈 =P.198)。 

• サイト じよって は ポインタで 操作で きない 場合 巧あります。 操作で き 
ない 場合は、 ポインタ 表示 設定を [表示し ない] じ 設定す ると、 カーソル 
を 移動して 項目を 選択で きる こと 巧あります。 


I テキス ト 範囲 選択 モー ドに 切り替えて 操作す る 

< テキス ト 範囲 選択 > 

テキスト 範囲 選択 t ー  ドに 切り 曽え ると、 範囲を 選択して サイトに 表示ち 
れた 文字を コピーしたり、 選択した 文字を もと じ 検索 や GPS 対応 i アプリ 
を 起動したり できます。 

1 サイ ト 表示 中に @  ► [ぺ ージ 操作け [テキス ト 範囲 選が] 
2 始 点を 選ぶ ►終点を 還ぶ 
3 利用 方法を 選ぶ 

• [コピー] を 選択した 場合、 全角 •半角 問わす 4096 文字まで コピーで 
きます。 サイト じよって は コピーで き ない 場合 や、 操作 巧 異なる 場合 
巧あります。 


■フ レー ム 対応の ホー ムぺ ージを 表示す る 

複数 ①フし ームで 構成 ちれた サイトを 表示す ると、 フ しーム 選択 画面 じな 
ります。 フし ームを 選択す ると フし ーム ごとに ページを 表示で きます。 

• 合計で 日〇フ しー ム まで 表示で きます。 

1 フ レー ム 対応の ホー ム ページを 表示 


2 フレームを 選ぶ 


I ブラウザを 切り替える 

< フル ブラウザ 切替 / i モー ド ブラウザ 切替 > 

i  t ー ド/フル ブラウザで 表示した サイト 巧 正しく 表示 ちれない とき、 ブ 
ラウ ザを 切り替える こと 巧で きます。 

i 亡ードの とき 

1 i モー ドで サイ ト 表示 中に @  ► [フル ブラウザ] ► [フル 
ブラウザ 切替] 

フル ブラウザ のとき 

1 フル ブラウザで サイ ト 表示 中に [  i モード ブラウザ] 
►  [i モード ブラウザ 切替] 

• クライアント 亡ード で Wi- 円 接続 中で も、 FOMA ① 斗、 ソ トワー クを 利用 
している 状態で フル ブラウザ じ 切り替えた 場合は パク、 ソト 通信 料 巧な 
なります。 

•  i  t ー  ドと フル ブラウザでは 通信 料金 巧 異なります ので、 切り 营 える 
ときは ご ミ 主意く だち い。 

•ブラウザを 切り替え ると、 裏 タブ ウインドウは 閉じます。 


グイ ン 情報 登録 


ID と パ スワー ドを 登録す る 

サイト じよって は、 ID と パスワードの 入力 画面が 表示され る ことがあ 
ります。 あ 5 なじめ □グイン 情報 (ID と パスワード） を 登録して おくと、 
テキスト ボックス じ 簡単に 入力す る ことができます。 

•  20 件まで 登録で きます。 

1 ノ ー マルメ ニ ューで [ i モード/ web]  ►  [  i モー ド/ web 
設定] ► [共通 設定] ►  [ログイン 情報 登録] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 登録す る 番号を 選ぶ 
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4 各項 目を 設定 ►画） 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ タイトル： タイトルを 入力し ます。 

- 全角 12 文字 (半角 24 文字) まで 入力で きます。 

■ 項目 1 :の を 入力し ます。 

- 全角 64 文字 (半角 128 文字) まで 入力で きます。 

■ 項目 2: パスワードを 入力し ます。 

- 全角 64 文字 (半角に 8 文字) まで 入力で きます。 

• 各 サービスの ID や パスワードは、 他人に わなり やすい 番号、 文字 や 記号 
は あ 避けく ださい。 また、 ID や パスワードの 使用 あよび 管 S じついて は、 
他人に 知 5 れ ないよう じ 十分 ご ミ 主意く だち い。 万 巧 一、 ID や パスワード 
B  巧 他人に 知 5 れ 悪用され た 場合、 その 損害 じついて は、 当社は 一切 ①責 

：  任を 負いな ねます ① であ 5 なじめ ご 3 承く だち し、。 

: P  • 登録した □ブイン 情報は、 i  t ー ドと フル ブラウザの 両方で 利用で き 

I  ます。 

/  I 登録した ロ グイ ン 情報を 利用す るく ロ グィ ン 情報 貼付 > 

つ  テキスト ボックス じ □ブイン 情報を一括して 貼り付けます。 サイト じよっ 

J レ  ては J ちり 付け 5 れな いこと もあります。 

^  1 サイ ト 表示 中に テキス ト ボックスに カーソルを 合わせる 

^  ►画) ► [機能/画像 保存] ►  [□グイ ン情綱 ►  [ログイン 

ザ  情報 貼付] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3  ログイン 情報を 選ぶ 


1"  □グイ ン 情報を 削除す る 

\  ログイン 情報 登録 一覧 画面で 情報に カーソルを 合わせる 

►圆 

2 削除 方法を 選ぶ ► [はい] 
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卜 接続 


インター ネッ ト ホー ムぺ ージを 表示す る 

インターネット ホー ムぺー ジ①ア ドし ス （URL: rh け P://」 などで 始ま 
る アドし ス） を 入力して、 接続で きます。 

\  ノー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [URL 入力] ► 
[URL 入力] 

2  URL を 入力 

. 半角 2033 文字まで 入力で きます (「http://」 などを 含む)。 

3 接続 方法を 選ぶ 

•  i  t ー ドで 接続した 場合、 i 亡ー ドに 対応して いない サイト や、 情報 
量の るい サイトは 正しく 表示 ちれない こと 巧あります。 

• 受信した データ 巧] ページの 最大 サ イブを 超えた ときは、 受信を 中断 
します。 取得した とこ 5 までの データ 巧 表示 ちれる こと 巧あります。 

I  URL 入力 履歴を 使って ページを 表示す る 

<URL 入力 履歴〉 

i 亡ー ドべ ニューの 山 RL 入力] な 5 接続した インター 斗、 ソト ホームページ' 
① 履歴を 日 0 件まで 記憶して います。 日 0 件を 超えた ときは、 古い 履歴な 5 順に 
上書き ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [URL 入力] ► 
[URL 入力 履歴] 

2  URL 入力 履歴を 選ぶ 

•  i  t- ドの URL 入力 履歴と フル ブラウザの URL 入力 履歴 巧 混在して 
表示され ます。 i  ドの URL 入力 履歴には [剧 巧、 フル ブラウザの 

URL 入力 履歴 I ごは [画] 巧 表示 ちれます。 

3 接続 方法を 選ぶ 

■  URL 入力 履歴 一覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[URL 表示] 

•  URL を〕 ピ ー: URL 表示 画面で 圖 


悄リ 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [選が 削除] ►  URL 入力 履歴を 選ぶ ►圆 ► [はし、] 
► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 


サイ ト 閲覧 履歴 


1U 前表 示した ページに 再 接続す る 

i  ド/フル ブラウザを 終 3 すると、 表示した ページの URL が サイ 

卜 閲覧 履歴と して、 最新 のちのな 550 件まで 記憶され ます。 

• サイト 閲覧 履歴 一覧 画面には タイトル 巧 表示 ちれます。 タイトル 巧ない 
ときは URL 巧 表示 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [ i モー ド/ web]  ►[サイト 閲覧 履 
歴] 

2 サイ ト 閲覧 履歴を 選ぶ 

•  i t ー ドの サイト 閲覧 履歴と フル ブラウザの サイト 閲覧 履歴 巧 混在 
して 表示 ちれます。 i 亡 ー ドの サイト 閲覧 履歴 じは [围] 巧、 フル ブラ 
ウザ① サイト 閲覧 履歴には [画] 巧 表示 ちれます。 

•  i  t ー ドの サイト 閲覧 履歴は i 亡 ー ド 接続し、 フル ブラウザの サイ 
卜 閲 K 履歴は フル ブラウ ザ 接続 します。 

•  URL 巧 半角 2048 文字を 超える ページは 表示で きないと き 巧あります。 

• ダウン □ー  ド 画面な ど、 ページ' じよって は サイト 閲覧 履歴に 記憶 ちれ 
ない とき 巧あります。 

■ サイ ト 閲覧 履歴 一覧 画面の サブメニュー 操作 


[URL 表示] 

•  URL を〕 ピ ー: URL 表示 画面で 圆 

悄 y 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 


► [選が 削除] ►サイ ト閱 K 履歴を 選ぶ ►画}  ► [はし、] 


► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 


Bookmark は 最大 20 個の フォルグ じ 合計 200 件まで 登録で きます。 

• 1 件 あたりの URL ①文 字数は、 i  t ー  ド 巧 半角 256 文字まで、 フル ブラウ 
ザ 巧 半角 日 1 2 文字まで です。 URL ①文 字数 巧 上限を 超える ときは 登録で 
ぎません。 

1 サイ ト 表示 中に [Bookmark]  ►  [Bookmark 登録] 

る [OK] 

• タイトルを 編集して 登録: タイトルを 編集 ►に K] 

- 全角 12 文字 (半角 24 文字) まで 入力で きます。 

3 フォルダを 選ぶ 

• タイトルの 先頭な 5 全角 12 文字 分 (半角 24 文字 分) まで 巧 登録され ま 
す。 タイト ルの 文字 数 巧 全角 1 2 文字 (半角 24 文字） を 超える ときは、 超え 
た 部分 巧 削除され て 登録され ます。 タイト ル 巧ない とき、 Bookmark- 
覧 じは URL 巧 表示 ちれます。 

•サイ ト などで 選択した 項目 や 入力した 文哥ん Bookmark じは 登録され 
ません。 

•サイ ト などに よっては、 Bookmark じ 登録で きないと き 巧あります。 

■  Bookmark から サイ トや インター ネッ ト ホー ムぺ一 
— ンをも 不ぅ る 〈Bookmark〉 _ 

1  ノー マルメ ニ ューで [ i  モー ド/ web]  ►  [Bookmark] 


[URL 表示] について 

• 半角 2048 文字まで 表示 ちれます。 


Bookmark 


サイ トや ホームページを 登録して すばや 
く 表示す る 

よく 見る サイ トや インター ネツ ト ホームページの URL を BookmarkI こ 
登録して おくと、 すく' じ 見たい ページを 表示で きます。 


■  Bookmark に 登録す る <Bookmark 登録 > 
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ち 

I 

ド、 


フ 

ル 

2 

0 

ザ 


2  Bookmark を 選ぶ 

•  Bookmark 一覧は ネ U 用した 順に 表示 ちれます。 

•  i  ドの Bookmark と フル ブラウザの Bookmark 巧 混在して 表示ち 

れ ます。 i  ドの Bookmark じは [n]/ 陋] 巧、 フル ブラウザの 

Bookmark じは [励/ 曜] 巧 表示され ます。 

•  i  ドの Bookmark は i  ド 接続し、 フル ブラウザの Bookmark 

は フル ブラウザ 接続し ます。 

■  Bookmark フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フォルダ 管理] 

► [フォルダ 新規 作成] ► フォルブ 名を 入力 

• ユーザ フォルグを 作成し ます。 

► [フォルブ 名 編集] ► フォルブ 名を 編集 

► [フォルブ 並べ 替え] ►移動 先を 選ぶ 

• ユーザ フォルダを 並べ 营え ます。 

► [フォルダ セキュリティ] ►端末 暗証番号を 入力 ►設定を 選ぶ 

悄 y 除] ► 削除 方法を 選ぶ ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

• ユーザ フォルグを 削除し ます。 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

原  P.38S 

►  [  i 〔送信] 

保  P.38  了 

►  [Bluet 00 か 送信] 

o^P.439 

[microSD へ 全 件 コピー] 

原  P.371 

[お預かり tz ン ターに 接続] 

感  P.134 

[表示 切替] 

• 表示 方 ミ 去を サム ネイル 表示/リスト 表示 じ 変更し ます。 

[フォルダ 新規 作成] について 

• 全角 9 文字 (半角 18 文字) まで 入力で きます。 

[フォルダ セキュリティ] について 

• フォルグ t キ ユリ テイを 設定す ると、 フォルグ じ [面] ① マーク 巧 付き 
ます。 Bookmark— 覧を 表示す ると きは、 端末 暗証番号を 入力 します。 
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■  Bookmark- 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[編集] ►タイトルを 編集 KOK] 

[URL 表示]  " 

•  URL を〕 ピ ー： URL 表示 画面で 圆 

限 動]  ' 

► [1 件 移動] ►移動 先 フォルブを 選ぶ 

► [選が 移動け Bookmark を 選ぶ ►圖 ► 移動 先 フォルダを 選ぶ 
• すべてを 選択/解除 する： @ ►[全 件 選択]/ [全 件 選択 解除] 
► [フォルダ 內全件 移動] ►移動 先 フォルブを 選ぶ 
悄リ 除]  ' 

► [1 件 削除け [はい]  ' 

► [選が 削除け Bookmark を 選ぶ ►圖 ► [はし、] 

• すべてを 選択/解除 する： @ ►[全 件 選択]/ [全 件 選択 解除] 
► [フォルダ 內全件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 

[^― ル 添付] ルを 作成 •送信 


[データ 送信] 

► [ホ 外線 送信]  屈 =P.385 

►  [iC 送信]  保  P.387 

►  [Bluetooth 送信]  保  P.439 

[microSD  へ 〕 ピ ー ]  感  P.371 

[表示 切替] 


• 表示 方を をサ ム^イ ル 表示/リスト 表示に 変更し ます。 

[揮 集] I こ 〇 いて 

• 全角 12 文字 (半角 24 文字) まで 入力で きます。 

I ツー タッチ サイ トを 利用す るく ッー タッチ サィト > 

Bookmark を、 ソー タッチ 登録す ると 待受 画面な 5 すばやく 表示で きます。 

■ ツー タッチ サイ トを 登録す るく ツー タッチ サイ ト 登録 > 

•  'ソー タッ チサ イトは 10 件まで 登録で きます。 


1 ノー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ► [ツー タッチ サイ 

卜] 

2  [ホ 登録] が 表示され ている 番号を 選ぶ 

• サイトを 表示: 登録済みの Bookmark を 選/ ぷ 

•  URL を 表示: 登録 ミき みの Bookmark じ 力ーソルを 合わせる ►圖 

3  Bookmark を 選ぶ 

•  i 亡ードの Bookmark と フル ブラウザの Bookmark 巧 混在して 表示 さ 
れ ます。 i 亡ードの Bookmark じは [n]/ [剧 巧、 フル ブラウザの 
Bookmark じは [励/歯] 巧' 表示 ちれます。 


■ ツー タッチ サイ ト ー覧 画面の サブメニュー 操作 

[ツー タッチ サイ ト 登録] ([未 登録] 選が 時） ►  Bookmark を 選ぶ 
[ツー タッチ サイ ト 解除] 燈録 済みの Bookmark 選が 齡 


[URL 表示] 

•  URL を コピー： URL 表示 画面で 圆 

[URL コピー] 

■ ツー タッチ サイ トを 表示す る 

1 待受 画面で ツー タッチ サイトに 登録した 番号を 入力 ► 

圧！ 


サイ トの 内容を 保存す る 

お 巧き な サイ ト などの 画面を、 FOMA 端末 や microSD カー ドに 画面^ 
t として 登録 (保存） して おく ことができます。 

•  FOMA 端末に は 画面 ^ t を 最大 400 件、 microSD 力ー ドに は 最大 1 000 件 
まで 登録で きます。 登録で きる 件数は データ 量 じよって 変わります。 登録 
した 画面べ t ① データ 量 巧 大きい ときは、 登録で きる 件数は かなくな り 
ます。 

• ] 件の 登録 サ イブは、 i  t ー  ドで 最大 日 00K バイト、 フル ブラウザで 最大 
3  M バイトです。 

1 サイ ト 表示 中に [画面 メモ] ► [画面 メモ 保存] 


2 保存 先を 選ぶ ►[はい] 

• 画面べ 亡 巧 登録 ちれます。 

• スクリーン キわ プチ わの み 登録: 保を 先を 選/ ぷ^  [表示の み 保を] 

• 画面^ 亡 登録 時、 FOMA 端末に 登録 件数 分 または] 件 あたりの サイ 
ブ分① 空き 容量 巧ない ときは、 他の 画面^ 亡を 上書きす る^、 ソ tz — 
ジガ 表示 ちれます。 microSD 力ードの 空き 容量 巧ない ときは、 保を で 
ぎません。 

• 画面 じは、 スクリーン キわ プチ わ 巧 含まれて います。 

• スクリーン キわ プチ わとは、 表示 ちれて いる サイ ト①イ ベー ジ 'を 画像 
として 登録した データです。 

•サイ トや 画面 ① ページ' 上で 選択した 項目 や 入力した 文字、 グー ム 
スコア、 お客様 巧 更新 ちれた 記録な どの 内容は 保を ちれません。 

•ページ' サイ ブ巧〇 バイトの サイト や 画面 ^  t 保を 不可の 指定 をして い 
る サイトな ど、 サイト じよって は 画面: じ 登録で きない 場合 巧 あり 
ます。 

•  FOMA 端末に 保を した 画面べ 亡を microSD 力ードへ 移動す ると、 ぺージ 
サイ ブ巧 大きくなる ため、^ たリ ① 空き 容量 巧かない 場合は 画面 
を FOMA 端末へ 戻せない こと 巧あります。 


I 画面 夕 t を ま 7F する  <  画面 メモ > 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►[画面 メモ] 

2 画面 メモを 選ぶ 

• 前/巧の 画面 を 表示: 画面 表示 画面で 画/厘） 

•  microSD 力ー ドの 画面 亡を 表示： 圆 

•  i t ー ドの 画面^ 亡と フル ブラウザの 画面 巧 混在して 表示 ちれ 
ます。 i  t ー ドの 画面^ ti こは [n] 巧、 フル ブラウザの 画面^ tl こは 
[田] 巧 表示 ちれます。 

• 画面 内の リンクを 選んだ 場合、 i  t ー ドの 画面 では i 亡 一 
ド 接続し、 フル ブラウザの 画面 では フル ブラウザ 接続し ます。 

•  m に 「oSD 力ードに 保を した 画面 ① 件数 巧 多い 場合、 表示 ちれる ま 
でに 時間 巧な なります。 

• 画面 じ 表示 ちれる 情報は 登録した 時点の 情報です 。最新の 情報と 
異なる 場合 巧あります。 
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•  microSD カー ドに 保を ちれた 画面 ① タイ トルは、 正しく 表示 ちれな 
いこと 巧あります。 

■ 各 画面 メモ 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パみ レの 主な 操作 じついて は 嫁 P.46 
• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 

画面 一覧 画面 


国 


microSD 力ー ドの 画面 
を 表示 


函 


FOMA 端末の 画面: を 表 
示 


画 巧^た 表术画 巧 


□ 

巧の^ 亡を 表示 

□ 

鼠 

前の: 亡を 表示 

i 魯 

拡大 表示 ON 

T 

巧 かお 大 表示 

拡大 表示 OFF 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 

画面: 表示 画面 


画面を 上下 左ち じスク □ー ル 

上下 左ち じ スライド 

画面を 上下に 大きく スク □ー ル 

上下に すばやく スライド 

巧/前の ベ t を 表示 

左ち じ すばやく スライド 

画面 メモ ー覧 画面の サブメニュー 操作 


[タイトル 編集] ►タイトルを 編集 


[URL 表示] 

•  URL を〕 ピ ー： URL 表示 画面で 圖 


悄リ晩 


► [1 件 削除] ► [はし、] 


► [選が 削除] ► 画面べ モを 選ぶ ►画}  ► [はい] 

• すべてを 選択/解除 する： [全 件 選択]/ [全 件 選択 解除] 
► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


[保護/保護 解除] 


► [1 件 保護/保護 解除] ► [はい] 
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► [選択 保護/保護 解除] ► 画面^ 亡を 選ぶ vmv  [はい] 

• すべてを 選択/解除 する： 画) ►[全 件 選択]/ [全 件 選択 解除] 
► [全 件 保護け [はし、] 

_  ► [全 件 保護 解除] ► [はし、] 

[microSD へ 移動] 

► [1 件 移動] 

► [選が 移動] ► 画面べ 亡を 選ぶ ►歷] 


^ ►[全 件 移動] _ 

[microSD  参照] 

[タイ トル 編氣 について 

• 全角 12 文字 (半角 24 文字) まで 入力で きます。 

[全 件 削除] について 

• 保護され ている 画面 は 削除 ちれません。 

[保護/保護 解除] について 

•  m に 「oSD カー ド じ 保を ちれた 画面 は 保護す る こと 巧で きません。 

■ 画面 メモ 表示 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 i  t ー  ド/フル ブラウザの サイト 表示 画面の サブ 
^ ニュー 操作 (屈 =P.180、P.184) を 参照して くだち い。 

■ 表示 (文字 サイ ブ 変更、 ブーム、 表示 t ー  ド 切曽、 リトライ、 文字コード 
変換、 証明書 参照、 ガイ ド 表示） 

■ 機能/画像 保を （しイ アウト 表示、^ ー  ル 作成、 電話帳 登録、 画像 保を、 
□ブイ ン 情報、 FOMA/Wi-Fi 接続 切替） 

■ ページ' 操作 (ページの 先頭に 移動、 ページの 末尾に 移動、 フし ーム 表示 
へ 戻る） 

■ 設定 
[1 件 削除] 

[タイトル 編集] ►タイトルを 編集 

• [タイトル 編算 じついて 煩 P.192 


[保護/保護 解除] ► [はい] 

• [保護/保護 解除] じついて 屈 =P.192 


[キわ プチ わ 表示] 

• 画面^ 亡な 5 スクリーン キわ プチ わを 表示し ます。 


廣 示] 


►  [URL 表示] 

•  URL を コピー： URL 表示 画面で 圆 


■ スク リーン キャ プチ ャ 表示 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 画面: 表示 画面の サブ: ニュー 操作 (屈 =P.192) 
を 参照して くだち い。 

■  n 牛 削除  ■タイトル 編集  ■保護/保護 解除 


[URL 表示] 

•  URL を〕 ピ ー: URL 表示 画面で 圆 


[画面^ モ 表术] 

• 画面べ 亡 巧 ある スクリーン キわ プチ わな 5 画面べ t を 表示し ます。 

[取得 元 URL 接続] 

• スク リー ンキわ プチ わを 登録した サイトに 接続し ます。 

[ガイ ド 表示] ► 設定を 選ぶ 


反転 表示 さ れた 情報を 利用す る 


サイ ト や: - ル、 トルカな どで 反 乾 表示され た 情報 (電話番号、 ル 
ア ドし ス、 URL など) を 利用して、 簡単な 操作で 電話を なけたり、： 一 
ルを 送信したり、 インターネット ホームページを 表示した りで きま 
す。 また、 フン t グ① 起動、 視聴 テ 約/録画 テ 約、 i アプリの 起動な ど 
ち 巧 ラ ことができます。 

• パソコン などな 5 送信され た^-ル や サイト じよって は、 Phone  To(AV 
Phone  To)、 Mail  To、 Web  To、 Media  To 機能 巧 使用で きないと き 巧 あり 
ます。 

• 位置 情報の 利用 じついて は 煩 P.336 
• 反転 表示 ちれた 情報で ち 利用で きない こと 巧あります。 


[Phone  To(AV  Phone  To) 機能を 使う 

電話番号の 情報を 使って、 音声 電話 や テし ビ 電話の 発信、 SMS 送信 巧で きま 
す。 

•  i  t ー  ド ベール 表示 中の 操作 じついて は 屈 =P.1 己 4 

1 電話番号の 情報を 選ぶ ►電話を かける 

• ダイ わ ル 発信 制限 中は、 Phone  To(AV  Phone  To) 機能を 利用で きません。 


f~MailTo 機能を 使う 

ル アドし ス① 情報を 使って、: ><  — ルを 送ったり、 ブ □ブ /SNS ① 投稿 先 
を 登録した りで きます。 

•  i  t ー  ドべー ル 表示 中の 操作 じついて は 屈 =P.1 己 4 

1 メール アドレスの 情報を 選ぶ 

2 利用 方法を 選ぶ 

• 利用 方を は 巧のと おりです。 

■ 新規: ー ル 作成:^ ー ルを 作成 •送信で きます。 

■ 投稿 ア ドし ス 登録： ブ □ブ /SNS 投稿 先の 登録 じついて は 
煩  P.170 

•  ル アドし ス として 使える 文字 数は 半角 日 0 文字まで です。 日 1 文字 

が 上の アドし スを 選択した ときは、 日 0 文字で 削除 ちれます。 

• ベール アドし ス巧 2 つが 上 続けて 表示 ちれて いると きは、 Mail  To 機能 
を ご 利用で きないと き 巧あります。 

• ダイ わ ル 発信 制限 中は、 Mail  To 機能を 使って i 亡ー ド^ールを 送る こ 
とはで きません。 


f  \ アプリ To 機能を 使う 

i アプリの アドし ス （URL) ① 情報を 使って、 i アプリを 起動す る こと 巧で 
ぎます。 

1 i アプリの アドレス （URL) の 情報を 選ぶ ► [はい] 

•  URL 巧 半角 512 文字を 超える ときは、 i アプリを 起動で きません。 

• ソフト じよって は、 グ ウン □ー  ド 巧 必要な もの 巧あります。 
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I  Web  To 機能を 使う 

アドし ス （URL) ① 情報を 使って、 サイ ト などを 表示す る こと 巧で きます。 

1 アドレス （URL) の 情報を 選ぶ 

•  URL 巧 半角 2048 文字を 超える ときは、 サイ ト などを 表示で きません。 

■  i モー ドメール 表示 中に Web  To 機能を 使う 
1 i モー ドメール 本文の ア ドレス （URL) 情報を 選ぶ 

2 接続 方法を 選ぶ 

•  i  t ー  ド 接続: 画） 

• フル ブラウザ 接続: 面 


fMedia  To 機能を 使う 

番組 情報の リンクな 5 ワン t ブを 起動したり、 視聴 予約 や 録画 予約 巧で き 
ます。 

1 番組 情報の リンクを 選ぶ 

• チ わ ン斗ル 設定を していない 状態で Media  To 機能な 5 ワン t ブを起 
動し よ ラと すると、 チ わンオ 、ル 設定 巧 起動し ます。 

RSS リー ダー を 利用す る 

フル ブラウザで ニュース サイ トやブ □グ などが 提供す る RSS を RSS 
リーダー じ 登録して おくと、 RSS を 更新す る ことで、 登録した サイトの 
最新 記事の 見 化し や 概要な どを 取得で きます。 

• 最大 20 件の RSS を 登録で きます。 RSS 1 件 じつき 最大 100 件、 全体で 最大 
1000 件 （2  M バイ ト） ① 記事を 保を できます。 


f  RSS リ ー ダーに 登録す るく RSS 登録 > 

1 フル ブラウザで サイ ト 表示 中に [機能/画像 保存] ► 
[RSS]  ►  [RSS 登録] 

2 登録す る RSS を 選ぶ ► [はい] ► [はい] 
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• 1 件 あたりの URL ①文 字数は、 半角 2048 文字まで です。 URL ①文 字数 
巧 上限を 超える ときは 登録で きません。 

•  RSSI こ 対応した サイトで も ページ' 内の 記述 内容 じより 登録で きない 
場合 巧あります。 


■  RSS リ ー ダー を 表 7F す る <RSS リ — ダ— > 

1 ノ  ー マルメ ニ ユーで [ i モー ド/ web]  ►  [RSS リ ー ダー] 

• 全 件 更新: 圆 ►[はい] 

7 — クの意 巧 
固 ： 未読 記事 あり 
i! : 新着 記事 あり 
屆 ：既読 記事の み、 または 記事な し 

2  RSS を 選ぶ 

7 —ク① 意味 

程 ： 未読 記事 
匙 ： 未読 記事 (保護 有） 

崔 ：既読 記事 
屬 ：既読 記事 (保護 有） 

3 記事を 選ぶ 

• 記事 中の アドし スへ ベール 送信す る： ー ル アドし スを 選/ ぷ ^  — 

ルを 作成 •送信 

• 記事 中の リンクへ サイト 接続す る： リンクを 選/ ぷ^  [はし、] 

• 記事 概要 画面では、 画像は 表示 ちれません。 


■ 記事 概要 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □- ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


⑩ 

項目の 実 巧/決定 

▲ 

上の リンクに カーソルを 移動 

▼ 

下の リンクに カーソルを 移動 

◄ 

前の 記事 概要を 表示 

► 

巧の 記事 概要を 表示 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


[^义 / 前の 記事 概要を 表示  1^ ちじ すばやく スライド 


■  RSS リーダ ー ー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

度納 

► [1 件更納 ► [はし、] 

► [選が 更新] ►  RSS を 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

► [全 件 更新] ► [はし、] 

[タイトル 編集] ►タイトルを 編集 KOK]  " 

悄 y 除] 

► [1 件 削除] ► [はい] 

► [選が 削除] ►  RSS を 選ぶ ►圃 ► [はし、] 

► [全 件 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

[情報 表示] 

[更新] について 

• クライアント t- ドで Wi-Fi 接続 中で も、 Wi-Fi を 使用して 更新す る こと 
はでき ません。 更新に は パク、 ソト 通信 料 巧な な ります。 

[タイ トル 編氣 について 

• 全角 12 文字 (半角 24 文字） まで 入力で きます。 

[削除] について 

• 保護 ちれて いる 記事 巧 ある RSS は 削除で きません。 

■ 記事 一覧 画面の サブメニュー 操作 

悄リ 除] 

► [1 件 削除] ► [はい] 

► [選が 削除] ► 記事を 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

► [既読 全 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 

► [全 件 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

[保護 設定] ► 設定を 選ぶ 
[すべて 既 読け [はし、] 

■ 記事 概要 画面の サブメニュー 操作 
[文す サイ ブ 設定] ► 文す サイ ブを 選ぶ 


サイ ト から 各種 データ （ファイル) を ダウ 
ン ロードす る 

サイ トな 5 各種 データを グ ウン □ー  ドす る ことができます。 

•  i  t ー ドサ イトな 5 グ ウン □ー  ド 可能な データ （ファイル） と、 ブ ウン 
□ー ド 巧 能な 最大 サ イブは 巧のと おりです。 

■ 画像 (GIF、 JPEG、SWF、BMP、PNG) : 日 00K  バイト 

■  i 亡ーシヨ ン ：10M バイト 
■ 着 ラた フル®: 日 M バイト 
■ ラた 文字: 日 0K バイト 

■  : □ディ （SMF、MFi):100K  バイト 

■ デコ^  — ル® テン プし ート ：200K バイト 
麵 デコ^ アニ^® テン プ しー ト ：10(K バイト 
■ 変換 パ ターン （デコ 乂® アイテム ）：  2  M バイト 
■ フォント （デコ: アイテム ）：  2M バイト 

■  PDF デー タ：  2M バイト 

■ きせな え、 ソール：  2M バイト 
■ マ チキ わ ラ： 日 M バイト 
■ キ わラ電 ：100K バイト 

■  i ァプリ：  2  M バイト 

■ ダウン □-ド S 辛 書:  20K バイト 
■ トルカ： 1 K バイト 
■ トルカ (詳細）： lOOK バイト 

■  ^t(vNote):15M/Wh 

■  XMDF 形式/テキスト 形式の 電子 書籍 (.zbf、.zbk): 10M バイト 
■ フォント （TTF):  6M バイト 

■ 通常 スクジ 'ュー ル /  i スク ジュール (vCalendar） ：  ]  M バイト 
■ フル ブラウザ 検索 設定 ファイル： 10K バイト 

■  Microsoft  Word、 M に广 OSO 干 t  Excek  Microsoft  PowerPoint  (.doc、 
.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx) :  21\/1/\'イト 

■ ムービ ー（Windows  Media® ファイル）： 10M バイト 
■ ムービ ー(^ タフ ァイ ル）： 100K バイト 
■ ベー ル （vMessage) : 15M  バイト 
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■ 現在 i 也 通知 先 (vinformedi に t) : 1 日 M バイト 
■ オリジナル 証明書： 100K バイト 

•  PDF データ じは 巧の タイ プ巧 あり、 グ ウン □ー  ドの 操作 方を 巧 異なり ま 
す。 

■ 保を 後に 表示す る タイプ: グ ウン □ー  ド 保を 確認 画面 巧 表示 ちれ、 
PDF データを 表示す る 前に ファイル 全体を ダウン □ー  ドし、 指定した 
フォルグ じ 保を します。 

■ 表示 後 じ 保を する タイプ： 1 ページ' 目 巧 ダウン □—ド ちれる と PDF 対 
応 ビュー ア巧 起動し、 PDF データ 巧 表示 ちれます。 残りの ページ' ①グ 
ウン □ー  ドち 継続 ちれます。 また、 リンクを 選んで 他の ページ' じ 移動 
するとき は、 その ページち グウ ン □ー  ドで きます。 

• 保を 可能 件数 じついて は 屈 =P .己 己 6 

• 保を 先の フォルグを 選択で きない データ （ファイル） は、 それぞれ 所定の 
保を 先に 保を ちれます。 

•  FOMA 端末 外への 出力 巧 禁止 ちれて いる デー タ （ファイル） は microSD 
カードに 直接 保を する こと 巧で きます （コンテンツ 移 斤 対応)。 

•  ^亡リ ① 空き 容量 巧ない ときは 保を できません。 不要な データ （フ ァイ 
ル） を 削除し、 ^亡リ ① 空き 容量を 増やして な 5 保を してく だち い。 

•  microSD 力ード ①フ オルグ 構成 じついて は 煩 P.367 

• あ 買い上げ 時に 登録 ちれて いる デー タ （ファイル) や FOMA 端末で 使用で 
きる グウ ン □ー  ド 辞書は、 に H-MODE] な 5 ダウン □ー  ドで きます 
(煩 P. 13 の。 

• フル ブラウザ 検索 設定 ファイル ①グ ウン □ー  ド じついて は 屈 =P.422 
• フル ブラウザ サイトな 5 ① ダウン □ー  ドに ついては 屈 =P.197 


I" 画像を ダウン ロー ドす る < 画像 保存 > 

サイ ト などな 5 画像 やフ しーム 、スタンプを グ ウン □ー  ドして 保を でき ま 
す。 保を した 画像は 待受 画面な どじ 設定で きます。 

1 サイ ト 表示 中に 画) ►[機能/画像 保存] ► [画像 保存] 

2 保存 方法を 選ぶ 

♦ [画像 1 件 保存] ► 画像を 選ぶ ► [はい] 

♦ [画像 複数 保存] ► 画像を 選ぶ ►画}  ► [はい] 

- すべてを 選択/解除 する： [全 件 選択]/ [全 件 選択 解除] 
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♦ [画像一括 保存] ► [はい] 

♦ [背景 画像 1 件 保存] ► 画像を 選ぶ ► [はい] 

♦ [背景 画像 複数 保存け 画像を 選ぶ ►圆 ► [はい] 

- すべてを 選択/解除 する： [全 件 選択]/ [全 件 選択 解除] 

♦ [背景 画像 一括 保存] ► [はい] 

3 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►圆 

• 表示 画面に 設定 するとき： [はい] ►画面 設定の 種類を 選/ ぷ 

- 待受 画面に 設定 するとき： [はい] ► [待受 画面 設定] ►設定 先を 選 
ぷ ►[はし、] 

• 画像 ヴ イブ 巧 20X20 ドットで ファイル 制限な しの JPEG 画像、 GIF 画 
像、 GIF アニ^ー  シ ヨンは、 デコ ベ 絵文字® として [デコ ：>a 会 文字] フォ 
ル ダに 保を ちれます。 

• 画像 複数 保を または 画像 一括 保を を 巧 ラ 場合、 フ ァイ ル 制限の ある 
画像 や デコ^ 絵文字® 巧 含まれる ときは、 保を 先に m に roSD カードを 
選択で きません。 

•  GIF 画像と JPEG 画像は デー タ BOX ① マイ ピ クチ わじ、 BMP 画像と 
PNG 画像は、 microSD 力ード 内の [その 做 フォルダ じ 保を されます。 
巨 MP 画像、 PNG 画像の み を 保を するとき は、 操作 3 は 必要 あ り ませ 
ん。 


•ダウン □ー  ドし た 画像の サイ ブじ よっては、 待受 画面な どじ 設定した 
場合、 すべて 表示で きないと き 巧あります。 

• サイト じよって は 画像 保を できない 場合 巧あります。 


Ii モー ドで 各種 デー タ （フ アイ ル) を ダ ウン ロー ドす 

A 

1 サイト 表示 中に データを 選ぶ 
2  [保存] 

• データ じよって は、 保を 先を 選/ ぷ 操作 巧 必要な ちの や 各 設定 操作を 
斤 ラ 必要 巧 あるち ① 巧あります。 また、 [再生]、 [プし ビュー] など 巧 
表示 ちれ、 データを 確認で きる ちの ちあります。 

：>< □デイは、 [再生] を 選/ ぷと 電話 着信 音量の 音量で 再生 ちれます。 電 
話 着信 音量 巧に ilent]、 に teptone] のとき は、 [Level 1 ] で 再生 ちれ ま 
す。 


•  通常 スク ジュール /  i スク ジュールは、 グ ウン □ー ド 後 保を し 

よ ラと したと きじ、^ 亡、 スク ジュール など 同じ 機能を 起動 中の 場合 
は 保を できません。 

• ダウン □-ド フォントは 、フォント 選択の 圆]〜 [剧 じ 保を ちれ ま 
す （保 P.1 19)。 お買い上げ 時は [固] じ に H クリスタ ルタ、 ソチ] 巧 登録 
ちれて います。 

デコ メ  ーJ レ® テン プ レー ト 、デコ メ アニメ® テン プ レー ト について 

• テン プし ートを 保を しないと 、ベールは 作成で きません。 


XMDF お 式/テキス トお 式の 電子 書籍に ついて 

• 表示で きる 電子 書籍な どの 種類 船 張子） じついて は 保 P.394 

■  PDF データを ダウン ロー ドす る 
1 サイト 表示 中に PDF データを 選ぶ ►[はい] 

2 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►圆 

•  PDF デー タ （表示 後 じ 保を す る タイプ) のとき： PDF デー タ ① 表示 画面 
で 画) ► 晚初 ► [はい] ►フォルグ じ 力ーソルを 合わせる ►圆 
• ファイル サイ ブ巧 不明の PDF データは、 グ ウン □- ドで きません。 

. ページ' 単位で グ ウン □— ドした PDF データは、 m に roSD 力ードに 保を 
できません。 

• ダウン □ー  ド じ 失敗 した PDF データ でも 再度 ダウン □— ドす ると 表 
示で きます。 ただし、 再度 グウ ン □ー  ドしても 表示で きない こと も あ 
ります。 

• しおり や マーク 巧 10 件を 超える と 保を や 終 3 巧で きません。 10 件が 
内になる よ ラに、 しあり や マークを 削除して くだち い。 


I フル ブラウザで 各種 データ （ファイル) を ダウン ロー 
ドす る 

•フル ブラウザな 5 ダウン □ー  ド 可能な データ （拡張 子） と、 ダウン □ー  ド 
可能な 最大 サ イブは 巧のと おりです。 ダウン □ー  ドす る 操作 方を は 
i  ドと 同様です （煩 P.196)。 

■ 画像 Cg け）：  2  M バイト 
■ 画像 （.jpg、 .bmp、 .png) :  3M  バイト 

■  Microsoft  Word、 Microsoft  Excel、 Microsoft  PowerPoint  (.doc、 
.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx) :  21\/1/\'ィト 


■  PDF  (.pdf) :  2M  バイト 

■  XMDF 形式/テキスト 形式の 電子 書籍 (.zbf、.zbk):10M バイト 


Flash 機能に ついて 

Flash とは 絵 や 音を 利用した アニ^-シヨ ン 技術です。 Flash 画像 じよ 
リヴ イトの 表現力が より 豊 力、 じなります。 Flash 画像を ダウン □- ドし 
て 再生したり、 待受 画面に 設定す る ことち できます。 

• 画像 表示 設定を 廣 示しない] じ 設定して いると きは、 Flash 画像は 表示 
ちれません。 

• 待受 画面 や 発着 信 画面に 設定 ちれた Flash 画像の 効果音は 再生 ちれ ませ 
ん。 

•  Flash 画像 じよって は、 再生 中に FOMA 端末を 振動させる もの 巧 ありま 
す。 バ イブし ータを [OFF] じ 設定して いて も 振動 します ので、 ご ミ 主意く 
だち い。 

• 円 ash 画像 じよって は、 サイト 内で マルチ ガイ ドボ タン や ダイ わ ル ボタ 
ンを 押し て 操作 巧で き るち ① 巧あります。 

•  Flash 画像 巧 表示 ちれて いる 場合は、 動作 巧 通常の サイトと 異なる とき 
巧あります。 

• 縦/横 表示の 切替 や、 ビュー ア ポジション じする ことじ よって、 Flash 画 
像は 最初な 5 再生され ます。 Flash 画像 じよって は、 入力した 文字な ど 巧 
削除され る 場合 巧あります。 

•  Flash 画像を デー タ BOX、 画面^も microSD 力ードな どじ 保を/登録し 
て 再生し た 場合、 保を 箇所に よって、 サイト などでの 見えな たと 異なる 
とき 巧あります。 

• フル ブラウザでは Flash 画像を 保を できません。 


[Flash®Video とは 

円 ash®Video(FLV) とは、 Adobe  Flash  Player で 再生で きる 映像です。 

• 再生で きる FLV フ アイ ルの 種類 やフ アイ ル 形式は 巧のと おり です。 
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種類 

説明 

プ □ブ し、 ソ シブ 型 
再生 

Flash 画像とは 別 じ 作成 ちれた ビデオ データを 配信 
サーバな 5 グ ウン □ー ドし な 巧 5 再生す る タイプ 
① 方を です。 

埋め込み 型 再生 

Flash 画像の 中に、 要素の 1 つと して、 ビデオ デー タ 
を 埋め込 お タイ プ① 方を です。 

コー デ、 ソク 

ビデオ 

Sorenson  Spark/0n2VP 日 

オーディオ 

MP3 

ビツ ト しート 

ビデオ 

400 Kbps 

才ーテ イオ 

96Kbps 

ビデオ サ イブ 

QVGA：  320X240 

フ しー ム しート 

1 巳 fps 

•  i  t ー  ド/フル ブラウザ 中、 画面べ t 表示 中に 再生で きます。 また、 
データ BOX じ 保を し た 場合 や待受 画面な どじ 設定 した 場合ち 再生で き 
ます （ただし、 データ BOX じ 保を し た 場合 や待受 画面な どじ 設定 した 場 
合に 再生で きる フ ァイ ルの 種類は、 埋め込み 型 再生の みです)。 

• サイト じよって は FLV ファイルを 再生で きない 場合 巧あります。 

• ファイル 形式 巧 対応して いても、 ファイル じよって は データ 取得 や 再 
生 巧で きない 場合 巧あります。 

• プ □ブ し、 ソ シブ 型の FLV ファイルの 保を や 画面べ t 登録は できません。 

• プ □ブ し、 ソシ ブ型① FLV フ ァイ ルは、 最大 1 0M バイト ま で 再生で きる た 
め、 大 容量 デ ー タを 受信す る 可能性 巧 あ ります。 データ 量の 多い 通信を 
斤 ラと、 通信 料金 巧 高額 じなり ますので、 ご ミ 主意く ださい。 


/ プロード 


サイ トに 画像 や 動画 / i モーシ ヨンを 
アップ ロー ドす る 

FOMA 端末 または microSD 力ードに 保を されて いる 静止画 (JPEG 画 
像、 GIF 画像) や 動画/  i  t  - シ ヨンを、 2  M バイトまで アップ □- ドす 
る ことができます。 

• サイト じよって 、アップ □ー ドで きる ファイルの 種類 巧 異なる 場合 巧 あ 
ります。 
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•  FOMA 端末 外への 化 力 巧 禁止 ちれて いる 画像は アップ □ー  ドで きませ 
ん。 

• アップ □ー  ドの 方を は サイト じよって 異なります。 画面 表示 じがって 操 
作して くだち い。 


i モー ド/フル ブラウザの 設定を 巧う 

i 亡 ー ド 接続と フル ブラウザ 接続に 関する 各種の 機能を 設定し ます。 


I 各 ブラウザの 設定を 行う 

< i モー ド ブラウザ 設定/フル ブラウザ 設定 > 

•  i t ー ド/フル ブラウザで 設定で きる 項目は 異なります。 

•  i t ー ド ブラウザ 設定と フル ブラウザ 設定の どち 5 じち ある 項目を 設定 
する 場合、 i 亡 ー ドの 設定を するとき は i  t ー  ド ブラウザ 設定、 フル ブラ 
ウザ① 設定を するとき は フル ブラウザ 設定で 設定して くだち し、。 

1 ノ  ー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モー ド/ web 

設定] ►[if— ド ブラウザ 設定]/ [フル ブラウザ 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [画像 表示 設定] ► 設定を 選ぶ 

- サイト 表示 中の 画像 表示 じついて 設定で きます。 

- [表示し ない] じ 設定す ると、 Flash 画像 も 表示 ちれません。 

♦ [サウンド 設定] ►で） 

•サイ トや Flash 画像、 画面べ t ① 効果音の 音量を 調節で きます。 

♦ [動画 自動 再生 設定] ►設定を 選ぶ 

•  i  t ー ドで i  t ーシ ヨン •ムービーを 自動 再生す るな ど ラな を設 
定 できます。 

♦ [ページ 内 データ 取得 設定] ►設定を 選ぶ 

•  i 亡ーシ ヨン •ムービー などの データを 自動 取得す るな ど ラな を 
ミ 与すで 夕 耳す 

- [毎回 確認] じ 設定す ると、 通信 要求 巧 あるた ひ' じ 確認 画面 巧 表示 
ちれます。 

♦  [Script 動作 設赴 ► 設定を 選ぶ 


- サイト じ」 avaScript 巧 記載され ている ときに、 プ □ブラムを 実行ち 
せるな ど ラな を 設定で きます。 

♦ [端末 情報 利用 設定] ► 設定を 選ぶ 

- 円 ash 再生 時の 端末 情報 利用 じついて 設定で きます。 

♦ [文字 サイズ 設定] ►文字 サイズを 選ぶ 
♦ [ズーム] ►設定を 選ぶ 
♦  [Cookie/Referer]  ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■  Cookie 設定: Cookie ① 有効、 無効を 設定で きます。 

■  Cookie 削除: Cookie を 削除し ます。 

■  Referer 設定： リンクを たどりな 巧 5 サイトを 表示 するとき じ、 
Referer  (リンク 元の URL 情報） を リンク 先の サーバ じ 送信す る 
など ラな を 設定で きます。 

♦ [タブ 自動 起動 設定] ►設定を 選ぶ 

- 新しい タブ ウインドウの 自動 起動 じついて 設定で きます。 

♦ [ポインタ 表示 設定] ►設定を 選ぶ 

- サイトを 表示 中に、 ポインタを 表示す るな ど ラな を 設定で きます。 

♦ [フル ブラウザ ホー ム設赴 ►URL を 入力 

- 半角 2033 文字まで 入力で きます （化 け P://」 などを 含む)。 

♦ [表示 モー ド 設定] ► 表示 モー ドを 選ぶ 
- フル ブラウザの 表示 亡 ー ドを 設定し ます。 

- 設定で きる 表示 t ー ドは 巧のと おりです。 

■ クー タイ t ー  ド： デイ スプ しイ① 横幅に 合わせて 表示し ます。 

■  PC しイ アウト t ー  ド： パソコン 用の 画面 サ イブで 表示し ます。 

♦ [フル ブラウザ 確認 表示] ►設定を 選ぶ 

- Bookmark- 覧や URL 入力 履歴一 覧 などな 5 フル ブラウザ じ 接続 
するとき じ、 確認 画面を 表示す るな ど ラな を 設定で きます。 

♦ [フル ブラウザ 利用 設赴 ►設定を 選ぶ 

♦[ショートカット] ► 登録す る 番号を 選ぶ ► 設定す る 機能を 選ぶ ► 
圆 

- フル ブラウザの サイ ト 表示 画面での〜 画、 画、 画、 画に 割り 当 
て 5 れた 機能を 変更で きます。 

- 設定され た 機能の リ t 、 ソト： ショート カッ! -一 覧 画面で 面 ► 
[はい] 

♦ [自動 通信 サイズ 設定] ►設定を 選ぶ 

- フル ブラウザで サイトな 5 自動 通信 要求 巧 あった 場合、 サイトを 表 
示で きる サイ ブ① 上限を 超える ときに 確認 画面を 表示で きます。 


♦ [接続 切替 画面 設定] ► 設定を 選ぶ 

- フル ブラウ ザ 利用 中、 Wi-Fi な 5 FOMA みソ トワー クじ 切替を 巧う 
ときに、 確認 画面を 表示す るな ど ラな を 設定で きます。 

[Script 動作 設定] について 

• 」avaScnpt とは、 ブラウザ 上で 動作す る 簡易な プ □ブ ラミング 言語で 
す。 お客様の 操作に 合わせて、 サイ ト① 表示を 動的 じ 変更す るな ど グイ 
ナ ミックな 表現を 斤 ラ こと 巧で きます。 例えば、 サイト 全体を 再読み 込 
みする ことなく 、お客様の 操作に 応じて i 也 図 部分の みを スク □ー ル さ 
せて 表示す るよ ラな こと 巧で きる のは JavaScript じよる ものです。 

• 」avaScnpt を 有効 じする ことで 第兰 者に お客様 巧 サイトに 入力した 情 
報 や サイ ト① 訪問 履歴な ど 巧知 5 れる 可能性ち あります ので、 十分 ご 
ミ 主意く だち し、。 

[動画 自動 再生 設定] について 

• スト リー ミン ブ タイプの i  シ ヨン、 ムービーは 自動 再生の 設定に 

なな わ 5 す、 常に 自動 再生 ちれます。 

• 動画 自動 再生 設定を [自動 再生す る] じ 設定して ち、 i  t ーシ ヨン、 ムー 
ビー じよって は 自動 再生 ちれない こと 巧あります。 

に ookie/Referer] について 

•  Cookie とは、 サイトに 接続した ときに、 FOMA 端末に ユーザ 名 やアク t 
ス 日時、 アク tz ス 回数な どの デー タ を一時 的に 記憶す るし くみです。 巧 
回、 同じ サイトに 接続した ときに その 情報 巧 参照 ちれます。 

•  Cookie を 有効 じする ことで 第兰 者に お客様の 情報 巧知 5 れ てち、 当社 
としては 責任を 負いな ねます ① であ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

•  Cookie 設定を 拍 細/ 悔回 確認] じ 設定して いると きじ 挿入して いた 
ド〕 tUlM 力ードを 別の ド〕 tUlM 力ードに 差し替え ると、 Cookie 設定 
巧 [無効] じなります。 

•  Referer を 使用す る ことで 第兰 者に お客様の 情報 巧知 5 れて も、 当社と 
しては 責任を 負いな むます ① であ 5 なじめ ご 3 承く ださい。 

• サイト じよって は、 Referer を 送信 しないと 正しく 表示され なしにと 巧 
あります。 


1" ブラウ ザ 共通の 設定を 行う  <  共通 設定 > 

1 ノ  ー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モー ド/ web 

設定] ► [共通 設定] 
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2 項目を 選ぶ 

♦ [証明書 設定] ►  P.202 

♦ [各社 発行 証明書 設定] ►  P.202 

♦ [七 キュア 通信 サービス 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ ューザ 証明書 操作： ューザ 証明書 操作 じついて は 咳 P.203 
■  t ン ター 接続 先 設定： t ン ター 接続 先 設定 じついて は 屈 =P.204 
■ 暗証番号 入力 省略 設定: 暗証番号 入力 省略 設定 じついて は 
煩  P.204 

♦ [接続 先 設定] ►  P.200 

♦  [  i モー ドボ タン 設定] ►設定を 選ぶ 

- 待受 画面で 面を 押した ときに i  Menu を 表示す るな、 i 亡ー ドべ 
ニューを 表示す るかを 設定で きます。 

♦  [□グイン 情報 登録] ►P.187 

♦[自動 レイ アウ ト 表示 設定] ►設定を 選ぶ 

- ポインタ 移動 じよる ページ スク □—ル 中に 自動的 じし イ アウト 
(ページ' 全体) を 表示す るな ど ラな を 設定で きます。 

♦ [ポインタ 移動 距離 設定] ►設定を 選ぶ 

•サイ ト 表示 中の ポインタ 巧 移動す る 距離を 設定で きます。 

♦ [ポインタ 加速度 設定] ►設定を 選ぶ 

- サイト 表示 中の ポインタ 移動に 加速度を 設定で きます。 

♦  [Bookmark 表示 設赴 ► 設定を 選ぶ 

•  Bookmark ① 表示 方 ミちを 設定で きます。 

♦[ス クロ ール 設定] ► 設定を 選ぶ 

•サイ ト 表示 中に® でスク □ー ル するとき ① 幅を 設定で きます。 

- ポインタ 表示 設定 巧 [表示し ない] のとき のみ 有効です。 

♦ [新 お タブ 開き 方 設定] ►設定を 選ぶ 

- 新しい タブを 開いた ときの 動作を 設定で きます。 

[証明書 設定] について 

•  CA 証明書を 無効 じする と、 その CA 証明書を 使用す る SSL/TLS ぺージ 
は 表示で きません。 

[ i モー ドボ タン 設定] について 

• 国際 □ー ミン ブ 中は 設定 じな なわ 5 す i  t ー ド: > (ニュー 巧 表示 ちれ ま 
す。 
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[自動 レイ アウ ト 表示 設定] について 

• ポインタ 表示 設定を [表示し ない] じ 設定す ると、 自動し イ アウト 表示 
ちれません。 


Ii モー ドから 接続 先を 変更す る OSP 接続 通信) 

< 接続 先 設定 > 

※通常は、 設定を 変更す る 必要は ありま だん。 


■ 旧 P 接続 通信とは 

ド〕 亡の FOMA 端末の 接続 先を 切り 营 える ことで、 各種 プ □バイ グ (ISP) へ 
① 接続 巧 可能 じなります。 に P 接続 通信の ご 利用 じ 際して は、 パク、 ソト 通信 
サービスの お 申 し 込み 巧 必要です。 なお、 ISP 接続 通信には パク、 ソト 通信 料 
巧な なります。 

•  i  t ー ドを ご 契約して いる お客様は お申し込み 不要です。 

■ プロ バイダ 契約に ついて 

•  ISP 接続 通信を ご 利用いた だく じは、 別途 プ □バイダへの あ 申し込み 巧必 
要です。 各プ □バイ グ① サービス 内容 (サイト 接続、 インターネット 接続、 
^ ー ル 機能な ど)、 あ 申し込み 方 就 こついて は、 各プ □バイダ じあ 問い 合 
わせく だち い。 

• プ □バイ グ巧 提供す る サービス 内容 じよって は、 別途 情報 料な ど 巧な な 
ると き 巧あります。 

• お客様 巧 閲覧 ちれる サイト じよって は、 お客様 巧 実際に 閲覧 ちれる サイ 
卜 を 提供す るプ □バイ ブじ お客様の 電話番号 や 位置 情報 巧 通知 ちれる と 
き 巧あります。 

• 登録で きる 接続 先は 10 件までで す （[ i 亡 ー ド] を 含ます)。 

•  [  i  t ー  ド] が 外の 接続 先にす ると、 i  t ー  ドを ご 利用で きなくなります。 

■ 接続 先を 登録す る 

1 ノ ー マルメ ニューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モー ド/ web 
設定] ► [共通 設定] ► [接続 先 設定] 

• 設定 ちれて いる 接続 先には 囚 、登録 ちれて いる 接続 先には □巧 表示 
ちれます。 

2 登録す る 番号に カーソルを 合わせる ►画） 


3 端末 暗証番号を 入力 
4 各項 目を 設定 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 接続 先 名称 入力: 接続 先 名称を 入力し ます。 

- 全角 8 文字 (半角 16 文字） まで 入力で きます。 

■ 接続 先番 号 入力: 接続 先番 号を 入力し ます。 

- 半角 99 文字 (半角 英数字と 記号) まで 入力で きます。 

■ 接続 先 アドし ス 入力: 接続 先の アドし スを 入力し ます。 

- 半角 30 文字 (半角 英数字と 記号) まで 入力で きます。 

■ 接続 先 アドし ス 2 入力： i チ わ タルの 接続 先の アドし スを 入力し 
ます。 

- 半角 30 文字 (半角 英数字と 記号) まで 入力で きます。 

5 圆 ►圆 

• 入力した 内容を すべて 削除: @ 

■ 接続 先を 変更す る 

1 ノー マルメ ニ ユーで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モード/ web 
設定] ► [共通 設定] ► [接続 先 設定] 


2 接続 先を 選ぶ ►圆 


モー ド 設定 確認 


i モー ド/フル ブラウザ 機能の 設定 状況 
を 確認す る 

1 ノ ー マルメ ニ ユーで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モード/ web 
設定] ►[if— ド 設定 確認] 


i モー ド/フル ブラウザ 機能の 設定を お 
買い上げ 時の 状態に 戻す 


• 巧の 項目 巧 iJtz、 ソト ちれます。 

■画像 表示 設定  ■サウンド 設定  ■動画 自動 再生 設定 


■ ページ 内 データ 取得 設定 ■  Script 動作 設定  ■ 端末 情報 利用 設定 

■ 文字 サイ ブ 設定  ■ ブーム 

■  Cookie/RefereKCookie 設定、 Referer 設定）  ■ タブ 自動 起動 設定 

■ ポインタ 表示 設定  ■ フル ブラウザ ホーム 設定 

■ 表示 亡 ー ド 設定  ■ フル ブラウザ 確認 表示 

■ フル ブラウザ 利用 設定  ■ショートカット 

■ 自動 通信 サイ ブ 設定  ■ 接続 切曽 画面 設定 

■ 証明書 設定  ■ 各社 発行 証明書 設定 

■  t キユ ア 通信 サー ビス 設定 (tz ンタ ー 接続 先 設定、 暗証番号 入力 普 略 
設定） 

■接続 先 設定  ■  it ー ドボ タン 設定 

■  □ブイン 情報 登録  ■ 自動し イ アウト 表示 設定 

■ポインタ 移動 距離 設定  ■ポインタ 加速度 設定 

■  Bookmark 表示 設定  ■ スク □— ル 設定 

■ 新規 タブ 開き 方 設定 

ノ  ー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モー ド/ web 
設定け [ i モード 設定 リ 七 ット] 

> 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


SSL/TLS 証明書を 操作す る 

SSL/TLS ページを 表示す る 際は 巧の 証明書が 必要です。 

•  CA 証明書… 認証 会社 巧 発 巧し た 証明書で、 お買い上げ 時 じ FOMA 端末 内 
じ 保を ちれて います。 

• ドコ t 証明書… FirstPasstz ンター や FirstPass 対応 サイトに 接続す るた 
めじ 必要な 証明書で、 ドコ亡 UIM カード 内に 保を ちれて います。 

• ューザ 証明書… FOMA 端末 内の FirstPasstz ンター の^ ニ ューを 選択し 
て 円 「stPasstz ンター な 5 ダウン □- ドした 証明書です。 ド〕 tUlM 力一 
ド 内に 保を ちれます。 

•オリ ジナル 証明書 (各社 発行 証明書)… 各 企業 や 自ミ台 体な ど 巧 発行した 証 
明 書で、 グ ウン □ー  ドす ると FOMA 端末 内に 保を ちれます。 グ ウン □ー  ド 
した 証明書 じ 対応して いる サイトで 利用で きます。 
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I 証明書の 有効/無効を 設定す る 

< 証明書 設定/各社 発行 証明書 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モー ド/ web 
設定] ► [共通 設定] ► [証明書 設定]/ [各社 発行 証明書 設 
定] 

2 証明書に 力ーソルを 合わせる ►圆 

• 图は 有効、 □は 無効の 状態です。 

• ドコ t 証明書 2 ① 有効/無効を 設定す る ことは できません。 

• 証明書の 内容の 表示: 証明書を 選/ ぷ 

•オリ ジナル 証明書の 場合は 内包 ちれて いる 証明書の 一覧 巧 表示ち 
れ ます。 それぞれの 証明書の 内容を 表示 するとき は、 証明書を 選ん 
でく だち い。 

•オリ ジナル 証明書の 削除: オリ ジナル 証明書 じ カーソルを 合わせる 
►函 ► [はし、] 

• チェーン 切れの オリジナル 証明書 じは [毫] 巧 表示 ちれます。 

•  CA 証明書を 無効 じする と、 その CA 証明書を 使用す る SSL/TLS ぺージ 
は 表示で きません。 


iFirstPass の 設定を 行つ 

円 「stPass 対応の サイ ト などに 接続す る 際は、 ユーザ 証明書 巧 必要です。 
ユーザ 証明書は 、お客様 巧 FOMA と 契約 ちれて いる ことを 証明す る もので、 
円 rstPass t ン ターな 5 ユー ザ 証明書の 発行 を 申請したり、 グ ウン □ー  ドし 
たりで きます。 ダウン □ー  ドした ユー ザ 証明書は ドコ t UIM カード じ 保を ち 
れ 、クライアント 認証に 対応して いる サイ ト などで 利用で きます。 

•  FOMA デー タ プランでは i 亡 ー ド ブラウザな 5 ① SSL/TLS クライ アン 
卜 認証の 機能は ご 利用に なれません (ISP 接続 通信で ご 利用のと きは、 料 
金 プラン じな なわ 5 すご 利用いた だけます)。 

• 円 「stPass t ン ター じ 接続す る じは、 日付 • 時刻 を 正しく 設定して くだち 
い。 

•  FirstPasstz ン ターで 表示 ちれる 画面 や 操作 方 ミ 去は、 変更 ちれる こと 巧 あ 
ります。 

•  FirstPass は、 海外では ご 利用 できません。 
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FirstPass の ご 使用に あたって 

•  FirstPass とは ドコ t ① 電子 認証 サー ビスです。 円 「stPass を 利用す る こ 
とじより、 サイ ト 側と FOMA 端末 側 巧 あ 互いの 証明書を 送付し 合い、 受 
け 取った 相手の 証明書を 検証して お 互いの 認証を 巧 ラ クライアント 認 
証 巧 可能と なります。 

• ユーザ 証明書の 発行 申請を する 際は、 画面 じ 表示され る 「FirstPass ご 利 
用 規則」 をよ く お読み じなり、 ご 同意の 上、 申請して くだち い。 

• ユーザ 証明書の ご 利用には PIN2〕ー ドの 入力げ 必要です。 PIN2〕ー ド 
入力 後 じな ちれた すべての 行為 巧 お客様 じよる ものと みな ちれます ① 
で、 ド〕 tUlM 力ード または PIN2〕ー ド 巧 他人 じ 使用され ないよう 十分 
じご ミ 主意く だち い。 

• ドコ tUlM カードの 紛失、 盗難 じあった ときな どは、 取扱説明書 裏面の 
「総合 お問い合わせ 先」 で ユーザ 証明書の 失効を 巧 ラ こと 巧で きます。 

•  FirstPass 対応 サイト じよって 提供 ちれる サイ トや 情報 じついて は、 ド 
コ t は、 何 5 ① 義務 もない ものと し、 一切の 責任を 負いません。 お客様 
と FirstPass 対応 サイト との 間で 解ず を あ 願いいた します。 

•  FirstPass およ ひ' SSL/TLS ①ご 利用 じあたり、 ド〕 亡 およ ひ' 認証 会社は 
安全性な どじ 関し 保証を 巧 ラ ものでは ありま せんので 、お客様 ご 自身 
① 判断と 責任に おいて ご 利用く だち い。 

•  i  ド 通信 じよる 円 「stPass 対応 サイトへ ①アク tz スじ 発生す る パ 

クット 通信 料は、 i  t ー  ド パク、 ソト 定額 サービス じ 含まれます。 

クライアント 認証に ついて 

•  FOMA 端末では、 より 安全に データを やりとり する ためじ、 サ  ー/  \ '認証 
と クライアント 認証を 巧い ます。 サイト 側と FOMA 端末 側 巧 お 互いの 証 
明 書を 送付し 合い、 受け取った 相手 側の 証明書を 検証して、 確実 にお 互 
いの 認証を 斤い ます。 クライアント 認証を 受ける ことで、 より 安全に 通 
信 サービスを 受け 5 れ ます。 


■  FirstPass 七 ン ターに 接続す るく ューザ 証明書 操作 > 

ユー ザ 証明書の 操作 は FirstPass  t ン ターな 5 斤い ます。 

1 ノ  ー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モー ド/ web 
設定け [共通 設定け [七 キュア 通信 サービス 設定] ► 
[ユーザ 証明書 操作] ► [次へ] 


Fi  rstPass 

- FirstPass を ご 利用いた 
だ < ためには、 トサ‘ 証明* 

FirstPass 

田 商お そ^ Bl 

如. ウン トト • 

の 発行 申請、 グわ トト’ が必 

- 「次へ」 を おがして、 トサ‘ 
巧 明 書の 発行 申請、 グウ' ノ D- 
卜 ■を 巧って ください。 

- 当 サイトの 閲 K/ ご 利用に あ 
たっての がわ 卜巧 信 料は 巧 
巧で ず。 

一 

1 ご'? || 用 規則 

Sn/Enql  ish 

•  FirstPass を 利用す る 前には、 [ご 利用 規則] を 選択し、 記載 内容を よく あ 
読みく だち い。 

• 円 「stPasstz ン ターに 接続した 際の パク、 ソ ト 通信 料は 無料です。 

• 円 「stPasstz ン ターへ 接続 中は、 巧の 機能を 利用で きません。 

■  i  t ー  ド^ールの 送受信 (SMS ① 受信/返信は 利用 巧） 

■ ベール/ベ、 ソ t ージ '問合せ （SMS 問合せ） 

■  ソ tz —  ジ 'R/F ① 受信 

■  it- シヨ ン① 取得 

■  Web  To 機能 

■  FirstPass 七 ン ター表示 画面の サブ メニ ュー 操作 

[文す コード 変換] 

•サイ ト① 文字 巧 正しく 表示 ちれない ときは、 正しい 文字 じ 変換して 再 
表示し ます。 

• [文字コード 変換] じついて 屈 =P.181 

[証明書 参照] ► 証明書を 選ぶ 

• サイトの サーバ 証明書を 表示し ます。 

• 圖明書 参照] じついて 煩 P.181 


■ ューザ 証明書の 発行を 申請して、 ダウン ロードす る 
1 FirstPass 七 ン ターに 接続 ► 

行] 


2  [実行] ►PINS コードを 入力 


3  [ダゥンロ-^^]K実行] 


• ユーザ 証明書を 新規 およ ひ' 更新で グ ウン □ー  ド するとき は、 どち 5 も 
必す ユーザ 証明書の 発行 申請を 斤って くだち い。 発 斤の 申請を してい 
ない ユーザ 証明書は グ ウン □- ドで きません。 

■ ユーザ 証明書の 失効を 申請す る 

一度 ダウン □ー ドした ユーザ 証明書を 無効 じします。 

1 FirstPass 七 ン ターに 接続 ► [その他] ► [証明書 失効] ►送 
信す る ユーザ 証明書を 選ぶ ►[はい] 

2  PIN2 コ- ドを 入力 ► 误 行け [次へ け 误 行] 

• 失効 申請 巧完 3 すると、 FirstPass 対応 サイトは 表示で きなくなります。 
•失効 巧完 3 した ユー ザ 証明書を 有効 じする ときは、 再び ユー ザ 証明書 
①発巧 申請と グ ウン □ー ドを 巧って くだち い。 


[証明書 発 


が お 客 巧に 損き 賠巧義 おを 
~ う 場合と いえ ども、 当な 
: 負担すべき 損害賠償 巧は 
当社の 貴に I 扁 ずべき 事由 
に ま づき お 客 巧に 発生した 
現を かつ 通常の 損害 (こ 旧り 
かつ一つの] づ '証明書に 
起因ず る 損害 賠化 巧の 総 巧 
は、 FOMA サ -t' ス 基本 使用料 
の 1 か 月 分を 上 おとしまず 


ご 利用 規則」 にご 同意の 上 
実行を 行って 下さい， 

調バこ]- 

FirstPass 

証明書の 発 巧 申 巧が 完了し 
ました。 

タウ 川-！ ■'おかを 巧って くだ 
さい。 


織の，' れ トトが 完了し 


巧 
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I ユーザ 証明書を 使って サイ トに 接続す る _ 

1 FirstPass 対応の サイトを 表示 K はい] 

2  PIN2 コー ドを 入力 

• ユーザ 証明書 巧ない 状態で 円 「stPass 対応の サイ ト などに 接続した とき 
は、 接続す るな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [いいえ] を 選択す る 
と SSL/TLS 通信 巧 切断され ます。 円 rstPasstz ンター な 5 ユーザ 証明書 
をグ ウン □ー ドして な 5 再び 接続して くだち い。 

• ユーザ 証明書の 有効期限 巧 切れて いると きは、 継続す るな ど ラな ①確 
認 画面 巧 表示 ちれます。 [いいえ] を 選択す ると 元の ページ' じ 戻り ます。 
円 rstPasstz ン ターで ユー ザ 証明書を 更新して な 5 再 ひ' 接続 してく だち 
い。 


r 証明書 発行 接続 先を 変更す るく センタ- 接続 先 設定 > 

ユーザ 証明書を ダウン □ー ド するとき ① 接続 先を 設定し ます。 


※通常は、 設定を 変更す る/必要は ありま だん。 _ 

1 ノー マルメ ニューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モー ド/ web 
設定] ► [共通 設定] ► [七 キュア 通信 サービス 設定] K 七 
ン ター 接続 先 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [ド コモ] 

♦ 限 続 先け 各項 目を 設定 ►s 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 認証 局 URL: 認証 局の URL を 入力し ます。 

- 半角 99 文字 (半角 英数字と 記号) まで 入力で きます。 

■ ユーザ 設定 初期 画面 URL: ユーザ 設定 初期 画面の URL を 入力し 
ます。 

- 半角 100 文字 (半角 英数字と 記号) まで 入力で きます。 


.t— ド/フル ブラウザ 
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[オリ ジナル 証明書の 設定を 行う 


■ オリジナル 証明書を ダウン ロードす る 

• 已 件、 合計 日 00K バイトまで ①スリ ジナル 証明書を グ ウン □- ドで きます。 

1 サイト 表示 中に 証明書を 選ぶ ►[はい] 

• パスワードの 入力 画面 巧 表示 ちれた とき： パスワードを 入力 ►  [OK] 
• パスワードの 入力を 3 回 連続して 間違える と オリジナル 証明書を 保 
をで きません。 


■ 暗証 香 号を 省略して 接続す るく 暗証番号 入力 省略 設定 > 

オリジナル 証明書を 利用 するとき は、 端末 暗証番号を 入力す る ことで 認証 
を 巧い ます。 認証 巧完 3 した オリジナル 証明書を 再び 利用 するとき じ、 端末 
暗証番号の 入力 を 省略す るな ど ラな を 設定し ます。 

1 ノ  ー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i モー ド/ web 
設定] ► [共通 設定] ► [七 キュア 通信 サービス 設定け [暗 
証 番号 入力 省略 設定] 

2 設定を 選ぶ 


i モーシ ヨン •厶 ービ ー /  i チャネル /  i コン シェル 


i モーシ ヨン •ム ービー 

i 亡ーシヨ ン •ムービー . 

. 206 

サイトな 5  i  t —  シ ヨン •ムー ビーを 取得す る 

. <  i  シ ヨン •ム ービー 取得 >207 

i チャネル 

チ わ 斗 ル . 

. 210 

チ わ 斗 ルを 表示す る . 

. 210 

チ わ 斗 ルの 表示 じついて 設定す る . 

< テ □ップ 表示 設定  >211 

チ わ 斗 ルの 設定を お買い上げ 時の 状態に 戻す 

<  i チ わ ネル 初期化 >211 

i コン シェル 

コン シェル . 

. 211 

コン シェル 画面を 表示す る . 

....<  i コン シェル >213 

コン シェルの 設定を 斤 ラ . 

. 214 

トルカ •スク ジュー ルな どを あ 預かり t ンタ ー1 こ バックアップ 便 新) する 

< あ 預かり t ン ター >214 
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i モーシ ヨン •ム ービー 

FOMA 端末の i モ:ー シヨ ンプ し一 わ一、 インター ネ ツトムー ビープ 
し 一 わ 一を 利用して、 サイ ト などな 5 取得した i  t ーシ ヨン、 ムー 
ビーを 再生で きます。 


1"  i モーシ ヨン 

i  t ーシ ヨンとは、 映像 や 音声、 音楽の データです。 i 亡ーシ ヨン 対応 サイ 
卜 などな 5、F0MA 端末に 取得し、 再生す る こと 巧で きます。 i  t ーシ ヨン 
対応 サイトは、 i  Menu ① [ベニ ユー リスト] な 5 探す こと もで きます。 

• 再生で きる i  t ーシ ヨンは 巧のと おりです。 


タイプ 

説明 

標準 タイプ 
(保を 巧 XI )^2 

データを 取得して な 5 再生し ます。 

データを 取得し な 巧 5 再生し ます。 

ス hU — ミン ブ 
タイプ 
(保を 不可） 

データを 取得し な 巧 5 同時 じ 再生 します (最大 1 0M バ 
イ ト） 。再生し 終わった データは 破棄 ちれ、 繰り返し 再 
生したり、 FOMA 端末に 保を する ことは できません。 

X  ]  i  t —  シ ヨン じよって は、 標準 タイプで も 保を できない もの (再生 
できない データな ど) 巧あります。 

X2 標準 タイプ じは、 ] 回の 操作で 取得す る 日 00K バイトが^ 下の ものと、 
何 5 なの 原因で 取得 巧 中断 ちれても 分割 して 取得 可能な 1 0M バイ 
卜が 下の ちの 巧あります。 

■  i モーシ ヨンを 着信 音 や 着信 画像に 設定した とき 

• 音声の みの i  シ ヨン (映像な し） は、 着信 画像に 設定で きません。 

• 映像の みの i 亡ーシヨ ン宿 声な し） は、 着信 音 じ 設定で きません。 

• 映像と 音声を 含む i 亡ーシ ヨンを 着信 音に 設定す ると、 着信 画像は [着 
t ーシ ヨン] じなります。 

• 着信 画像に 映像の みの i 亡ーシ ヨン、 効果音の ある Flash 画像を 設定して 
いる 場合、 着信 音 じ 音声の みの i 亡ーシ ヨン、 着 ラた フル® を 設定す ると 
着信 画像には [標準 画像] 巧 設定 ちれます。 

• 着信 音 じ 映像と 音声を 含む i 亡ーシ ヨンを 設定して いる 場合、 着信 音を 
ベ □デイ、 ミュージック、 または 音声の みの i  t  — シヨ ンじ 変更した と 
き、 着信 画像には [標準 画像] 巧 設定 ちれます。 


It— シ ヨン •ム —ビ l\i チ わ ネル/ in ン シェル 
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• 着信 音に 音声の みの i  シ ヨン、 着うた フル® を 設定して いる 場合、 着 

信 画像に 映像の みの i 亡ーシ ヨン、 効果音の ある Flash 画像を 設定す ると 
着信 音には [着信 音] ] 巧 設定 ちれます。 

• 着信 画像 じ [着 t ーシ ヨン] を 設定して いる 場合、 着信 画像を [着 t ー シヨ 
ン] な 外に 変更した とき、 着信 音には [着信 音] ] 巧 設定 ちれます。 

•  i  t ーシ ヨン じよって は 設定で きない もの 巧あります 。設定の 可否は 
データの [情報 表示] な 5 確認で きます （咳 P.380) 。 


[ム ービー 


インターネット 上の ポー タル 系 サイ トや 動画 専門 サイトな どで 提供 ちれて 
いる 動画 （ム ービ ー） は、 FOMA 端末の インター 斗、 ットム ー ビープし一 わ一 
で 再生で きます。 

• インター斗 ツトムー ビープ し一わ一は Windows  Media  Video.  Windows 
Media  Audio ①再 生じ 対応して います。 

• フル ブラウザでの 容量 制限の ない スト リー ミン ブ タイプの ムービーな 
ど、 送受信 データ 巧 大きい 場合は パク、 ソト 通信 料 巧 高額 じな ります ので、 
ご ミ 主意く だち い。 パク、 ソト 通信 料 あよび 料金 プランの 詳細 じついて は、 
『ご 利用 ガイドブック （ i  ド <FOMA> 編) J を ご覧く だち し、。 

• 再生で きる ムービーの 配信 方式 や ファイル 形式は 巧のと おりです。 


タイプ 

配信 方式 

説明 

スト ソー 
ミン ブタ 
イプ 

ライ ブ 配信 

ムー ビー 巧 リアルタイムで 配信 ちれます。 一時 
停止、 早送り、 早 戻し、 再生 開始 位置 ①ジ 'わ ンプ 
はでき ません。 

オン デマン 
ド 配信 

あ 5 なじめ サーバ 上 じ 用意 ちれた ムービー 巧 
配信 ちれます。 

ファイル 形式 


Windows  Media ファイル 
^ タフ アイ ル： WVX、 WAX、 ASX 
^ デイ アデー タ： WM V、 WM A、 ASF 


ビデオ コー デ、 ソク 


WMV9  MP@LL 


最大 ビッ ト しー ト 


14Mbps 


巧乂 ^ しーム しー ト 


30fps 


映像 サイ ブ 


80  X  80 〜 1280  X  720 


才ーデ イオ コー デ、 ソク 


WMA  Standard  L3  Pro 刊 e(ve「.2 〜 9) 


ビットし ート 


日 〜 384kbps 


• ムービーは 保を でき ませ/ V。 

• サイト じよって は 動作 環境 （ブラウザ 種別、 0S 種別な ど） を 確認す る 場合 
巧 あり、 FOMA 端末で 再生で きない こと 巧あります。 

• ベタ ファイル 内に 複数の ムービー 巧 含まれる 場合、 i 亡ー ドでは 最初の 
ムービー のみ 再生 ちれます。 

• パソコン などを 利用して m に 「oSD カードの インポ ー トフ オルダ じ 保を し 
た ムービー も 再生で きます。 


ン •ム ービー 取得 


サイ ト から i モーシ ヨン •ムー ビーを 取得す る 


サイ ト カ、 5  i 亡ーシ ヨン、 ムービーを 取得で きます。 


[サイ ト から i モーションを 取得して 再生す る 


•  HDMI 接続した テし ビ I こ i 亡ーシ ヨンを 表示す る ことな' できます (屈 =P.398)。 

• 巿販① Bluetooth 機器を 接続す ると、 i  シヨ ン① 音声を Bluetooth 機 

器な 5 再生で きます （屈 =P.43 の。 

1 サイ ト 表示 中に i モーシ ヨンを 選ぶ 

標準 タイプの とき 

• 動画 自動 再生 設定 [自動 再生す る] : 取得 中 または 取得 後に 再生 
• 動画 自動 再生 設定 [自動 再生し ない] : 取得 後に、 [再生]/ [保 初な ど 
を 選択 

スト リー ミン グ タイプの とき 

• [はし、] ►  i 亡ーシ ヨン 再生 

•サイ トな 5 取得した FOMA 端末 外への 化 力 巧 禁止 ちれて いる i 亡 一 
シ ヨンを、 m に 「oSD カードに 移動で きます。 ただし、 取得 元の サイトに 
よっては 移動で きない ことち あります。 

• データを 取得し な 巧 5 再生で きる i 亡 ー シヨ ン① 場合、 電波 状況な ど 
じより 再生で き なくなった ときで も、 i  t ー シヨ ン① 取得 完 3 後に 再 
生で きます。 

•  i  t ー シヨ ン① データ 取得 中に、 電波 状況 じより 再生 巧 停止したり、 画 
像 巧 乱れたり する こと もあります。 

•  FOMA 端末の 日付 •時刻 情報が J か ソト された 場合 (唆 P.61)、 再生 期 
限/再生 期間 巧 決め 5 れ ている i  t ーシ ヨンは、 再生で きません。 


• 再生 期間、 再生 期限、 再生 回数 巧 設定 ちれた i 亡ーシ ヨン じは、 再生 巧 
能な 条件 巧 表示 ちれます。 それ 5 ① 期限を 過ぎたり、 回数を 超える と 再 
生で きません。 

•  i  t ーシ ヨン じよって は、 データを 取得しても 正しく 再生で きない こ 
と 巧あります。 

■ i モーシ ヨン 取得 再生 画面の サブ メニ ュー 操作 

[保存]  屈 =P.208 

[Dolby  Mobile 設赶 ► 設定を 選ぶ 

• [オリジナル] を 選択した ときは、 項目を 選択して 圆 

[囚  uetooth 出力]  保 P.437 

[チ ゎプタ ーー K]  ►チ ゎプ ターを 選ぶ 

• チゎプ ターを 選択して 再生し ます。 

[情報 表示] 

[ i 亡ーシヨ ン •ムービー 設定] 

► [表示 サ イブ 切替] ►設定を 選ぶ 
► [ライ h アップ] 

► [バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 再生 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

► [送 U 速度 指定] ►設定を 選ぶ 
• 早送り/早 戻しの 速度を 設定し ます。 

► [コ 7 送り 幅 指定] ►送り 幅を 選ぶ 

[Dolby  Mobile 設定] について 

•  Dolby  Mobile 設定は、 ステし オイ わ ホン （別売) 使用 時に 有効です。 

[情報 表示] について 

•  i  t ーシ ヨン じよって、 表示 ちれる 項目は 異なります。 

[表示 サイズ 切替] について 

• 表示され るサ イブ 巧 「480 未満 X392 未満」 のとき じ、 表示 サ イブを 脈 
大] じ 切り替える こと 巧で きます。 

[コマ 送り 幅 指定] について 

• 音声の みの i 亡ーシ ヨンな ど、 [細ない] じ 設定して ち 無効と なり、 [大 
まな (高速)] で コマ 送り ちれる i  シ ヨン 巧あります。 
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■  i モーシ ョンを 保存す る < 保存 > 

•  FOMA 端末には 200 件まで 保を できます。 i 亡ー ショ ン①サ イブ じよっ 
ては、 保を できる 件数 巧 変わります。 

•  i  シ ョンは デー タ BOX ① i  シ ョン •ムー ビー① [ i  t- ド] フォ 

ル ダ じ 保を ちれます。 m に 「oSD カードに 保を できる i  コーションは、 

[ i  t ーシ ョン •ムービー] フォルグ 内の [移行 可能 コンテンツ] フォルグ 
じ 保を できます （コンテンツ 移行 対応)。 

• 保を した i 亡ー シ ョンは、 i 亡ー ショ ンプ し一 わ一 で 再生で きます。 

1 取得した i モーシ ョンの 再生/一時停止 中に [保存] 

•  i  t ー ショ ン① 再生 巧 終 3 したと き： [保を] 

2 フォルダに カーソルを 合わせる ►圆 

I サイ ト から ムービーを 取得して 再生す る 

< インター 禾ッ トムー ビープ レー ヤー > 

•  HDMI 接続した テし ビじ ムービーを 表示す る こと 巧で きます （屈 =P.398)。 
• 巿販① Bluetooth 機器を 接続す ると、 ムー ビー① 音声を Bluetooth 機器な 
5 再生で きます （煩 P.43 の。 

1 サイト 表示 中に ムー ビーを 選ぶ ►[はい] 

• ムービー じよって は、 操作 巧 異なる 場合 巧あります。 

•  m に 「oSD カー ドの インポー トフ ォルグ ①ムー ビーを 再生： 夕ー マル^ 
ニ ユーで [便利、 ソー ル] ►  [microSD]  ► [インポー ト] ►  [  i  t  — ショ 
ン •ムービー] ►ムービーを 選/ ぷ 

• ホー ムみソ トワー クな 5 ①ス トリー ミン ブ再 生じつ いては 感 P.489 
• ムービー 再生 画面 巧 表示 ちれます。 再生 巧 終 3 すると、 元の 画面に 戻 
ります。 


3 


团 


1 


5 
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ムービー 再生 画面 


n 再生が 態 
►  PI_FI!=I  : 再 ホ 中 
"… use: —時停止 中 
■STOP  : 停止 中 

け f 戸： 早送り 中 
か 早 戻し 中 
曰 バッファリング 中 
曾 ：バ 、ソファ リンブ 中 
曰 团 uet 001 ih 出力 

贷 ：团 uetooth 止! 力 中 
H 再生 時間/総 再生 時間 

• ライブ 配信の 場合、 総 再生 時間は 表示 ちれません。 

且 音量 

I り 5:  iW 宿 量 0) 〜が 5 宿 量 2 己） 

•ミュート 中は、 数字の 上 じ [の] 巧 重なって 表示 ちれます。 
因  Dolby  Mobile  設定 

留 ： Virtual 日. Ich (イ わ ホン） 

關 ： ター マル 
留 ： ニュース 
圍 ： スポーツ 
團 ： ドラマ 
圏 ：バ ラエ テイ 
留 ：ミ ュージ 'ック 
團 ： 映画 
鹽 ： オリジナル 

オリ ジナルの 設定 項目 を 選んだ 場 含 

馬 ： サウンド スペース 
m  : ナチュラル ベース 
m  : サウンドし ベル コント □ー ラ 
風 号。 : t タラ ルース テし 才 

H 再生 位置 指定 操作 不可 

の ： 早送り、 早 戻し、 再生 開始 位置に ジわン プ① 操作は 不可 


■ ムービー 再生 画面の ボタン 操作 


一時停止/再生 

音量 調節 (音量 〇〜 2 日) X’1 

(2) 

ミュート/解除 

の 

早 戻し 

©(1 秒が 上） 

早送り 

@(1 秒が^ 上） 

前 コンテンツへ 戻る※ 2 

© 

巧 コンテンツへ 進む※ 2 

ボタンに 割り振 5 れた 再生 
開始 位置に ジ 'わ ンプ 

の: 先頭 

厘!〜 度): 総 再生 時間 ①約 1 /9 す' つ 先の 位置 

表示 切替 (全 画面 t ー  ド。 
通常 t ー  ド） 

圆 

終 が 3 

面 ► [はし、] 

XI ボタンを 押し 続ける と、 連続して 音量を 調節で きます。 

X  2 ホー ム ネットワークな 5 ①ス トリー ミン ブ 再生 中の み 操作で きます。 

X  3  m に 「oSD 力ード ①イ ン ポート フ オルダ ①ムー ビー① ときは、 面を 押 
すと 停止し ます。 

• 通常 ポ ジシ ヨン で 全 画面 t ー  ド 中は® と @の 操作 巧 入れ替わ ります。 

FOMA 端末を 横向きに 持って 操作して くだち し、。 

•ライ ブ 配信 ①ムー ビー や ホ ームオ 、ット ワークな 5 ① 再生な ど、 ムー 
ビー じよって は 操作 巧 制 限され たり、 操作 後の 再生 開始 位置 巧 すれる 
ちの 巧あります。 

• 回線 速度 • 回線 状況 • 電波 環境 じより、 再生 巧 途中 で 止まったり、 画像 巧 
きしれたり するとき 巧あります。 

• 電池 残 量 巧かない 場合は、 再生 開始 時 や 再生 中に、 再生す るな ど ラな ① 
確認 画面 巧 表示 ちれます。 また、 ご 使用 状態 じよって は 充電 中に 確認 画 
面 巧 表示 ちれる こと 巧あります。 

• 電波 状況 じよって 接続 巧 中断 ちれた ときは、 再生 確認 画面 巧 表示 ちれ、 
再生 方 ミ 去を 選/ ぷ こと 巧で きます。 

• 再生 中に 着信 や アラ ーム巧 動作 したり、 他の 機能の 操作を 巧ったり す 
ると、 再生 巧 停止す る こと 巧あります。 通話 や 操作を 終 3 すると、 サイ 
卜 接続 中は、 再生 確認 画面 巧 表示され、 再生 方 ミ 去を 選/ ぷ こと 巧で きま 
す。 m に roSD 力ードの インポートフ オルダ ①ムー ビーを 再生 中は、 停止 
中 画面に 戻ります。 

ライ 七ンス rWMDRM  (Windows  Media  digital  rights 

management) 」 について 

• ライ tz ンス じより 保護 ちれた ムービーを 再生で きます。 ただし、 ライ tz 
ンス 設定 じよって は、 FOMA 端末で 再生で きないと き 巧あります。 


■ ムービー 再生 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


|U| 

早送り※ 1X2 

►  II 

一時停止/再生 X 1 

早 戻し X1X2 

N4 

前の コンテンツへ 戻る※ 3 

巧の コンテンツへ 進む※ 3 

■ 

巧 止 

終 が4 

圆 

■枠 苗; が nl. 

表示 切替 (全 画面 t ー  ド。 
通常 t ー  ド） 

X  ] ライブ 配信な どの 操作 巧 制限 ちれた ムービーでは 表示 ちれない 場 
合 巧あります。 

X2  □ンブ タツ チし ます。 

X3 ホーム 斗、、 ソト ワークな 5 ①ス トリー ミン ブ 再生 中の み 操作で きま 
す。 

X  4  m に 「oSD カー ド①イ ン ポート フ オルダ ①ムー ビー① ときは 停止し 
ます。 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


音量 調節 

上下に すばやく スライド 

前の コンテンツへ 戻る※ 

ちじ すばやく スライド 

巧の コンテンツへ 進む※ 

左に すばやく スライド 

ミュート/解除 

音量 アイコンを タッチ 

X ホーム 斗、、 ソト ワークな 5 ①ス トリー ミン ブ 再生 中の み 操作で きます。 

■ ム ービー 再生 画面の サブ メニ ュー 操作 


|；Dolby  Mobile 設赶 ► 設定を 選ぶ 

• [オリジナル] を 選択した ときは、 項目を 選択して 圆 

[Bluetoo か 出力]  保 P.437 

[情報 表示] 

[バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 再生 中の バック ライ ト① 点な 時間を 設定し ます。 


I 

た 

I 

シ 

3 

ン 


[全 画面 モード 切替] 


巧 ぺージ へ 続 <>►  209 


[Dolby  Mobile 設定] について 

•  Dolby  Mobile 設定は、 ステし オイ わ ホン 使用 時に 有効です。 

[情報 表示] について 

• ムービー じよって、 表示 ちれる 項目は 異なります。 


ニュース や 天気な どの 情報が i チ わ ネル 対応 端末に 配信され るヴー 
ビスです。 白 動的に 受信 した 最新の 情報が 待受 画面に テ □ ップ として 
流れます。 また、 i チ わ ネル 対応 ボタンを 押す ことで 最新 情報が チ わ 
ネル ー覧に 表示され ます （チ わ ネル ー覧の 表示 方法は @*P.2 1 0) 。 
i チ わ ネルは お 申 し 込みが 必要な 有料 サービスです (お 申 し 込みには 
i 亡 ー ド 契約が 必要です)。 

また、 i チ わ ネルには ドコ t が 提供す る r ベーシック チ わ ネル」 と IP (情 
報サー ビス 提供者) が 提供す る r おこのみ チ わ ネル」 の 2 種類が ありま 
す。 r ベーシック チ わ ネル」 は、 配信され る 情報の 自動 更新 時に パク ッ 
卜 通信 料は ななり まだん。 お好きな チ わ ネルを 登録し 利用で きる 「お 
このみ チ わ ネル」 は、 情報の 白 動 更新 時に 別途 パク ット 通信 料が なな 
ります。 r ベーシック チ わ ネル」、 r おこのみ チ わ ネル」 共に、 詳細情報を 
閲覧す る 場ち は 別途 パク ット 通信 料が ななり ますので ご ミ 主意く ださ 
い。 

国際 □ー ミン グ サービス ご 利用の 際は、 白 動 更新 •詳細情報の 閲覧 共 
じ パク ット 通信 料が 巧な ります。 

i チ わ ネルの 詳細 じつし、 ては、 『ご 利用 ガイ ド ブック （ i  t- ド 
く  F0MA> 編)』 を ご覧く ださい。 


i チャネルを 表示す る 

i チ わ ネルを 契約し、 i チ わ ネル 情報を 受信す ると、 待受 画面の テ 
□ップ じ 自動のに 情報が 流れます。 詳しい 情報を 見たい ときは、 チ わ 
ネル ー覧な 5 サイトに 接続して 詳細情報を 入ず できます。 

•  i チ わ 斗 ル 表示 中の 操作は、 i  t— ドの サイト 表示 中の 操作と 基本的な 
部分は 同様です。 
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1 待受 画面で 应 Kch) 

• ター マルべ ニューでは： [ i  t ー  ド/ web]  ►  [  i チ わ 斗 ル] ►  [  i チ わ 
ネル ー覧] 

•  i チ わ 斗 ル テ □ツプ を タツ チしても 表示で きます。 

2 チャネルを 選ぶ 

最新 情報の 受信に ついて 

• 電源 巧 入って いない 場合 や 圏外のと きは、 情報を 受信で きません。 チ わ 
斗 ル ー覧を 表示した とき じ 情報を 受信す ると、 待受 画面で テ □、ソ プ巧 
流れます。 

• ご 利用の 状況 じより、 チ わ 寺 ル ー覧を 表示した ときに 情報を 受信す る 
こと 巧あります。 

i チャネルの 接続 先 変更に ついて 

•  i  t ー  ド/ web 設定の 共通 設定の 接続 先 設定で、 i チわ^ ルの 接続 先を 
設定で きます。 通常は、 設定を 変更す るむ 要はありません。 

•  i チ わ 斗 ルの 接続 先を 変更す ると、 i チ わ 斗 ル テ □ツプ は 表示 ちれな 
くなります。 ただし、 チ わ 斗 ル ー覧を 表示す ると 最新の 情報を 受信し、 

i チ わ 寺 ル テ □ツプ 巧 表示 ちれます。 

•  i チ わ 斗 ルの 接続 先 変更 後、 情報 巧 自動 更新され ない とき 巧あります。 
最新の 情報を 受信したい ときは、 チ わ 寺 ル ー覧を 表示して くだち い。 

■  i チャネルー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[リトライ] 

•  Flash 画像 や GIF ア ニ: > (ー シヨ ン① 再生を やり直します。 


け ウン ド 設定]  像 P.198 


[タブ 操作] 

► [新しい タブで 開く] 

嫁 P.18 目 

► [タブを 閉じる] ►閉じる タブ ウインドウを 選ぶ ► [はし、] 

► [タブ 切替] ►表示す る タブ ウインドウを 選ぶ 

[ポインタ 表示 設定] 

咳 P.198 

[サウンド 設定] について 

•  i チ わ 斗 ルの 音量は、 i 亡ー ド/ web 設定の i  t— ド ブラウザ 設定 ①サ 
ウン ド 設定と 連動して います。 


プ 表示 設定 


i チャネルの 表示に ついて 設定す る 

待受 画面 や サブ デ イス プしイ じ i チ わ ネル テ □ップ を 表示す るな ど 
ラな を 設定し ます。 

1 ノー マルメ ニューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i チャ ネル] ► 
[テロップ 表示 設定] 

2 テロップの 表示 先を 選ぶ ►各項 目を 設定 ►画） 

• [: > (イン 画面] を 選択した 場合は、 画面 下部に テ □、ソ プ① 見本 巧 表示 
ちれます。 


• テ □、ソ プ 表示 設定と、 力 しン グー/待 受 カスタ マ イブ や 待 受^ 亡 表示 
設定を 同時に 設定して ち、 i チ わ 斗 ル テ □ップ は 表示 ちれます。 

•  2in1 利用 時は、 2in1 ①亡ー ド ごとに i チ わみ レ テ □ップ を 表示す るな ど 
ラな を 設定で きます。 

• 巧の 場合は、 待受 画面に i チ わ 斗 ル テ □ップ 巧 表示 ちれません。 

■ 待受 画面に 設定して いる i  t ー シヨ ン① 再生 中 
■  i アプリ 待受 画面 起動 中 
■ オール □ック 中 
■ パーソナル データ □ック 中 
■ 公共 t- ド （ドライブ ド） 中 

• テ □、ソ プ をを [きせな え じが ラ] じ 設定す ると、 きせな え' ソールで 設定 
した 色に 変更 ちれます。 きせな え ツールで 色を 設定して いない 場合、 
[パターン] ] じ 設定され ます。 


r ネル 巧 巧 化 


i チャネルの 設定を お買い上げ 時の 状態 
に 戻す 

受信した i チ わ ネル 情報を 初期化し、 テ □ップ 表示 設定を お買い上げ 
時の が 態に 戻します。 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i モー ド/ web]  ►  [  i チヤ ネル] ► 

[ i チャネル 初期化] 


2 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

•  i チ わ 斗 ル テ □ップ は 表示 ちれなくなります。 情報 巧 自動 更新 ちれる 
な、 待受 画面で 画 （ch) を 押して 最新の 情報を 受信す ると、 待受 画面の 
テ □、ソ プじ 自動的に 情報 巧 流れます。 


「 i コン シェル」 とは、 執事 や コン シェル ジュ① よ ラに、 お客様の 生活 
を サポート する サービスです 。お客様の さまざまな データ （お住まし、 

① エリ ア 情報、 : スク ジュール、 ト ルカ、 電話帳な ど) をお預 なり 
し、 : 亡やス クジュ ー ルの 内容、 生活 エリ アや お客様の 居場所、 趣な 層 
巧に あわだた 情報を 適切な タイミングで お届けし ます。 FOMA 端末に 
保存され た： やスク ジュー ル、 ToDol こがして、 関連す る 情報を お伝 
えしたり、 スク ジュール や トルカを 白 動で 最新の 情報に 更新したり、 
電話帳 I こお 店の 営業時間 などの 役立つ 情報を 白 動で 追加 したりち し 
ます。 また、 お預 なりして いる スク ジュール や 画像を 友達 や 家族な ど 
① グループと 共有す る ことができます。 お 損 巧り している 画像は 簡単 
じ プリント する ことち できます。 i コン シェルの 情報は、 待受 画面 上 
で マ チキ わ ラ （待受 画面 上の キわラ クタ） が お 知 5 だします。 

■  i コン シェルの ごが 用に あたって 

•  i コン シェルは お申し込み 巧 必要な 有料 サービスです (お申し込み じは 
i  t ー  ドの 契約 巧 必要です)。 

• クー タイ データ お預かり サービス （屈 =P.132) ①ご 契約を ちれて いない 
お客様 巧、 i コン シェルを 新た じご 契約 じなる 場合、 同時 じ クー タイ デ ー 
夕あ 預かり サービス にも ご 契約いた だいた ことじなります。 

• コンテンツ （イン フ オ^ー シ ヨン、 i スクジ 'ュー ルな ど） じよっ ては、 i コ 
ン シェルの 月額 使用料の ほな じ、 別途 情報 料 巧な なる 場合 巧あります。 

• インフォ^ーションの 受信には 一部を 除いて 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な な 
ります。 

• 詳細情報の ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

•国際 □- ミン ブサー ビス ご 利用 ① 際は、 受信 • 詳細情報の 閲覧 共に パク、 ソ 
卜 通信 料 巧な なり ます。 また、 海外で ご 利用の 場合は、 国内での パク、 ソト 
通信 料と 異なります。 
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• i コン シェルを 海外で ご 利用 じなる 場合は 海外 利用 設定 巧 必要と なり ま 
す。 

ター マルべ ニューで [ i コン シェル] ► [設定] ► [基本 設定] ► [プロ 
フイ ー ル 設定/海外 利用 設定] ► [海外 利用 設定] 

•  i スク ジュール 亡 •トルカ •電話帳の 自動 更新 時には 別途 パク、 ソト通 
信 料 巧な なります。 

•  i コン シェルの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイドブック （ i  t- ド 
<FOMA> 編) J を ご覧く だち い。 

■ ポップアップ メッ 七ー ジが 表示され たと きは 

イ ンフォ :>< —シ ヨンを 受信したり 、今日の 予定 通知 設定 時刻、 スクジ 'ュー ル 
アラー ム 設定 時刻 じなる と、 待受 画面に ポッ プア、 ソ プべッ t ージを 表示し 
て あ 知 5 せし ます。 

•  FOMA 端末 巧 圏内 じある とき じは、 自動的に インフォべーシヨ ン巧送 5 
れ てきます。 

• インフォ^  — シ ヨンは、 日 0 件まで 保を できます。 日 0 件を 超えた ときは、 古 
し、 インフォ^  — シ ヨンな 5 順 じ 上書き ちれます。 

• 一度に 複数の インフォ^— シ ヨンを 受信しても、 ポップアップべ、 ソ tz — 
ジ じは 最新の] 件の み 巧 表示 ちれます。 

1 待受 画面に ポップアップ メッ 七ー ジ表 
示 ►  ® 


2 ポップアップ メッ 七ー ジを 選ぶ 

• インフォべー シ ヨン ー覧 画面/今 曰の 予定 一覧 画面を 表示す ると 
ポ 、ソ プア、 ソ プ^、 ソ tz —  ジは 消えます。 


r ひつじの しつじ くん®」 
©NTT  DOCOMO 
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インフォ^-ショ ン① 場合 

• 受信した インフォべー ショ ン巧 イン フ ォ^¬ 
ショ  ン ー覧 画面に 表示され ます。 

• 未読 インフォ^ーション じは、 [0] 巧 表示 ちれ 
ます。 

• ドコ亡 提供 サービス 設定 巧 [利用し ない] じ設 
定 ちれて いる 場合、 エリア 連携 サービスを 利用 
するな ど ラな を 確認す る 画面 巧 表示 ちれます。^ 

[利用す る] を 選択す ると、 設定 確認 画面 巧 表示  胃®^® 

ちれます。 

• 詳細な 情報を 入手 するとき は® を 押してく だち い。 

•ト ルカの 場合: 添付 ちれた トルカ や トルカ （詳細） を 表示で きます。 
トルカを まだ グウ ン □ー  ドして いない 場合は、 す <1 こグ ウン □- 
ドで きます。 トルカ 情報 巧 更新 ちれた ときは、 全 トルカ ー覧 画面 巧 
表示 ちれます。 

- スク ジュールの 場合: 添付 ちれた スク ジュールを 表示で きます。 
スク ジュールを まだ グウ ン □ー  ドして いない 場合は、 すく' じ ダウ 
ン □ー  ドで きます。 

- 電話帳の 場合: 電話帳 巧 更新 ちれた ときは、 電話帳 巧 表示 ちれ ま 
す。 

- その他： リンク 巧 あるときは、 サイトに 接続して 詳細情報を 表示す 
る こと 巧で きます。 


今 曰 ①テ定 通知 ^ 、 ソ tz — ジ① 場合 

• 今日の 予定 一覧 画面 巧 表示 ちれ、 天気 情報 や 今 
曰の 予定な どを 確認で きます。 

• 詳細な 情報を 入手 するとき は 項目を 選択して 
くださし、。 


々々日は 巧の 日？ 

0  rxXXXE を 日 J 
0 今 白の 予定 

か 日 


pT 


✓  ToDo ソ スト  '• 

抹日  *B*T。 


今 曰の 予定 一覧 画面 

スク ジュール アラームの 場合 

•  詳細 画面 巧 表示 ちれます。 


• 待受 画面に 設定して いる i  t ー シヨ ン① 再生 中 や、 i アプリ 待受 画面 
実行中は、 ポッ プア、 ソ プ义 、ソ t ージ '巧 表示 ちれません。 


• 才ール □ック 中 や パーソナル デー タ □ック 中、 あまなせ □ック 中は、 
ポッ プア、 ソ プ义 、ソ t ージ '巧 表示 ちれません。 □ック を 解除す ると 表示 
ちれます。 

• ポップアップべ、 ソ t ージ 'を 選択した とき、 サイトに 接続す る 場合 巧 あ 
ります。 

• 巧の 場合は、 スク ジュール アラーム 設定 時刻に なって ち ポップアップ 
ベ、 ソ t ージ '巧 表示され ません。 

■ 待受 画面が 外を 表示して いると き 

■ アラーム 音に i  t- シ ョンを 設定して いると き 

■ マ チキ わ ラ 設定の 表示 設定 巧 [OFF] じ 設定され ている とき 

• 他の 機能を 起動 中 じ インフォ^ーションを 受信した ときの 動作は 巧の 
とおりです。 

■イン フォ^ー ショ ン 受信 中 画面 巧 表示 ちれ、 受信 終 3 後に インフォ 
ベー ショ ン 受信 完 3 画面 巧 表示され ます （[國 ] 表示)。 

■ インフォ^-ショ ン 受信 完 3 画面で [確認] を 選択す ると、 i コン 
シェル 画面 巧 表示 ちれます。 

■  i コン シェル 画面で インフォべー シ ヨンを 受信した 場合、 インフォ 
^ーシ ョン 受信 完 3 画面で [確認] を 選択す ると、 i コン シェル 画面 
巧 最新の 状態に 更新 ちれます。 

■ インフォ^  — シ ョン 受信 完 3 画面で 已 または 画を 押す と、 受信 前 
① 画面に 戻ります。 待受 画面に 戻っ たと きじ ポッ プア、 ソ プ ベ、 ソ t 一 
ジ '巧 表示 ちれます。 

■ ベール 設定の 受信 •自動 送信 表示 じがい 動作し ます。 ただし 巧の 場合 
は、 [通知 優先] じ 設定 しても インフォ ベー ショ ン 受信 中 画面と イン 
フォ ベー ショ ン ち信完 3 画面は 表术 ちれません。 

- 通話 中  •  i アプリ 起動 中 

- 力^ラ 起動 中 （バーコードリーダーを 除く） 

- GPS 測 位 中  - パターン データ 更新 中 

- ムー ビー 再生 中  - エリア ベール 自動 表示 中 

•  microSD 力ード 参照 中  •  HDM 比 力 中  • 音声 入力 中 
- i  t- シ ヨン 取得 中 （スト リー ミン ブ タイプ） 

- i ウィジェット 起動 中 


■インフォメーションを 削除す る 

1 イン フ ォメーショ ンー覧 画面で インフォ メーシ ョンに 
力ー ソルを 合わせる >m>  [はい] 


I インフォ^ーション じよって は 削除で きないち ① 巧あります。 

予定に ついて 設定す る 

今日の 予定 一覧 画面で 予定に カーソルを 合わせる ►圆 
I 各項 目を 設定 ►歷] 

I  • 項目の 切替: @ 


i コン シェル 画面を 表示す る 

i コン シェル 画面では 、クイック: 亡やフ オト 亡を 作成で きます。 
また、: や トルカを 確認したり、 リンクを 選択して サイ トへ 接続し 
た U する ことち できます。 


g i] ン シェル 


犀 


n クイック^ 亡 
曰 フォト^ 亡 
曰 機能 アイコン 


ぶ 


i コン シェル 画面 

ノー マルメ ニ ューで [i コン シェル] 

機能 アイコンを 選ぶ 

• インフォ ー シ ヨンを 確認す るには 屈 =P.212 
• スクジ 'ユー ルの 確認 じついて は 屈 =P.417 
• ベ t ① 確認に ついては 傾 P.428 
• トルカの 表示 じついて は 屈 =P.317 
• ド〕 亡 提供 サー ビスの 設定 じついて は 像 P.333 
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■ クイック メモを 作成す る 

1 i コン シェル 画面で [クイック メモ] ►文字を 入力 

• 入力した 内容 巧 件名 じ 登録 ちれます。 

■ フォ ト メモを 作成す る 

1 i コン シェル 画面で [フォト メモ] ►み ►み 

• 撮影し た 静止画 巧 添付す る フォトに 登録 ちれ、 撮影 日を ちと じした 
件名 巧 登録 ちれます。 


i コン シェルの 設定を 巧う 

インフォ: -シ ヨンを 設定し ます。 

•  i コン シェル 着信 音の 設定 じついて は 屈 =P.103 

I 待受 画面への インフォメーション 表示 設定を 行う 

<イ ンフ ォメーショ ン 表示 設定 > 

インフォ ッ; ーシ ョンを 受信した ときに、 待受 画面に ポップアップべ、 ソ tz — 
ジ 'を 表示して お 知 5 せし ます。 

1 ノ- マルメ こュ -で陆 体設赶 K 画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [インフォメーション 表示 設定] 

2 設定を 選ぶ 
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おおかり 七 ン ター 


トルカ •スケジュール などを お預かり 七ン 
夕一 にバ ック アッ プ (更新) する 

FOMA 端末に 保を されて いる 電話帳 •トルカ •: •スク ジユー ル- 
Bookmark を お 損なり t ンタ ーI こ バックアップ します。 バックアップ 
した 電話帳 •トルカ •スク ジユー ル .Bookmark はお 損なり t ン 
夕 一I こ 接続す る ことじ よって、 FOMA 端末に 復元で きます。 また、 画像 
や 設定 情報の 更新ち できます。 

•  i コン シェルは お申し込み 巧 必要な 有料 サービスです (お申し込み じは 
i  t ー  ド 契約 巧 必要です)。 

•  i コン シェルの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイドブック （ i  t ー ド 
<FOMA> 編) 化 ご覧く ださし、。 

• クー タイ デー タあ 預か リサービス じついて は 屈 =P.132 


カイラ 


力^ラを ご 利用 じなる 前に . 

. 216 

ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペを 利用す る 

静止画を 撮影す る . 

. く 静止画 撮影  >224 

. < ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ  >240 

動画を 撮影す る . 

. く 動画 撮影  >22 己 

バーコードリー ブーを 利用す る . 

.<バ ーコー ドリー グー >24] 

撮影 時の 設定を 変える . 

. 226 

名刺 リーダー を 利用す る . 

. < 名刺 リ_ ダー >242 

力^ラの 設定を 変える . 

. 234 

情報 リー ダーを 利用す る . 

. < 情報 リー ダー >243 

撮影 後す <1 こ 静止画 または 動画を 送る. 

. < ベール/ ブ □ブ 機能  >236 

コラム リーグ ーを 利用す る . 

. < コラム リーブ ー  >244 

い 5 い 5 な 効果を 付け て 撮影す る . 

.  < エフェクト カ^ラ >236 

静止画 撮影 して デコ ピ クチ わを 作成す る 

. < シヨ、 ソト デ〕 >244 

人物の 顔 を 撮影して ア しンジ 'する ..... 

.  < プリ ティアし ンジ '力^ラ >237 

動画 撮影して デコ^® ピ クチ わを 作成す る.. 

. <t- シヨ ン デ〕 >24 日 

い 5 い 5 な 連続 撮影を する . 

. < 連 写 力^ラ  >238 

ゴルフ スイングを 撮影す る . <  ゴルフ スイング ビデオカ^ラ  >246 

ショットべ 亡を 利用す る . 

. < ショット ベ t  >240 

ハンド ミラーとして 使 ラ . 

. < ハンド ミラー >246 

(f 

著作権 •肖像権 じついて 

お客様 巧 FOMA 端末で 撮影 または 録音した ものは、 個人で 楽しむな どの ほかは、 著作権を 上、 権利 者に 無断で 使用で きません。 また、 他人の 肖像 や 氏名 
を 無断で 使用、 改変な どす ると、 肖像権の 侵害と なる 場合 巧あります ので、 そのよ ラな ご 利用 も あ 控えく だち い。 撮影した ものを インター 斗、 ソト ホーム 
ぺージ などで 公開す る 場合 も、 著作権 や 肖像権 じは 十分 じご 注意く ださい。 なお、 実演 や 興行、 展示物な どのうち じは、 個人と して 楽しむな どの 目的で 
あっても、 撮影を 制限して いる 場合 巧あります ので、 ご ミ 主意く ださい。 著作権 じな なわる 画像の 伝 迸ん 著作権 ミ 去の 規定 じよる 範囲 内で 使用す るが 外は 
ご 利用 じ なれません ので、 ご ミ 主意 くだち し、。 

お客様 巧 本 FOMA 端末を 利用して 公衆に 著しく 迷惑を なける 不良 斤 為な どを 斤う 場合、 法律、 条例 谜惑 防止 条例な ど) じがい 処罰され る こと 巧あります。 

讀 力^ラ 付き 携帯電話を 利用して 撮影 や 画像 送信を 斤ラ勵 ま、 プライバシーなど じご 配慮く ださい。 

令  ク 
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カイラを ご 利用になる 前に 

• しンブ 部に 指紋 や 油脂な ど 巧 付く と ピント 巧 合わなくなります。 また、 画 
像 巧 ぼやけたり 、強い 光源な 5 すじを 弓 I  く ことな ど 巧あります。 撮影 前 
じ、 柔 5 ない 布で 拭いて くだち し、。 

• 電池 残 量 巧かない ときは 撮影で きません。 充電 中で ち、 電池 残 量 巧かない 
と 画像 巧 暗くな ったり、 画像 巧 乱れる こと 巧あります。 充電 中は 撮影し な 
し、 でく だち し、。 

• 力: ラは 非常に 精密 度の 高い 技術で 作 5 れ ています 巧、 常時 明るく 見え 
る 画素 や 線、 暗く 見える 画素 や 線ち あります。 また、 特に 光量 巧かない 場 
所での 撮影では 白い 線な どの タ イブ 巧 増えます ので、 ご 3 承く だち し、。 

•  FOMA 端末を 暖 ない 場所に 長時間 置いて いた あとで 撮影したり、 保を し 
たと きは、 画質 巧 劣化す る こと 巧あります。 

• 力^ラの し ンブじ 直射日光 巧 長時間 当たる と、 内部の カラー フイ ルター 
巧 変色して 映像 巧 変色す る こと 巧あります。 

• 太陽 や ランプな どの 強い 光源 巧 含まれる 撮影 環境で 被写体を 撮影し よ ラ 
とすると、 画像 巧 暗く なったり 画像 巧 乱れる こと 巧あります ので、 ご ミ 主意 
くだち い。 

• 太陽を 直接 撮影す ると、 CCD ① 性能を 損なう とき 巧あります ので、 ご注意 
くだち し、。 

• 静止画を 連続 撮影 したり、 動画を 長時間 撮影 したり、 長時間 力^ラを 起動 
すると FOMA 端末 巧 温 なくなり、 力^ラを 終 3 する こと 巧あります 巧、 異 
常ではありません。 しば 5  く たって な 5 力^ラを ご 利用く だち い。 

• フォーカス 設定を 切り替えた とき、 力べ ラの し ンブ巧 動作す る 音 巧 聞 こ 
えます 巧、 異常ではありません。 

• 力^ラの しンブ 前面 じべ カシ わ、 ソタ ー/ND フイ ルタを 搭載して います。 
■ 力^ラ 使用 時 じ 動作 音 巧 聞こえる 場合 巧あります 巧 異常では ありま 
せん。 

■力^ラを 使用して いない 状態で しン ブ 前面 巧 閉じて し ^ る 場合 巧 あり 
ます 巧、 異常ではありません。 

• 撮影 時に FOMA 端末 巧 動く と、 画像 巧ぷれ る 原因と なります。 なるべく 動 
なない よ ラに しっかりと 固定して 撮影して くだち い。 静止画 撮影 時は ISO 
感度 (高感度 撮影) 機能/手/ ぷれ 補正 撮影機 能、 動画 撮影 時は まぷれ 補正 
撮影機 能を 使って くだち い。 


•わ乂 ラ で 撮影し た 画像は、 実際の 被写体と を 味 や 明るち 巧 異な ると き 巧 
あります。 

• 撮影 時は、 力: ラの し ンブじ 指 や 髪、 ストラッ プ など 巧な な 5 ない よ ラに 
してく だち い。 

• 撮影 サ イブを 大きく すると 情報量 巧る くなる ため、 FOMA 端末に 表示ち 
れる 画像の 動き 巧遅く なること 巧あります。 

• 室内で 撮影 するとき、 堂 光な などの 影響で 画面 巧ち 5 ついたり、 すじ 状の 
濃淡 巧 発生 するとき 巧 ありま す。 室内の 照明 条件 や 明 るち を 変更したり、 
力べ ラの 明るち や ホワイト バランスを 調整す る ことじより 、画面の ち 5 
つき や 濃淡を 軽減で きる とき 巧あります。 

• 電池 残 量 巧かない ときは、 撮影 時に ピ クチ わ ー ライト 巧 発光し ません。 

• 撮影し た 静止画は、 DCF1 .0 準拠 (Ex け Ve「.2.2、 JPEG 準拠) ① 形式で 保を さ 
れ ます。 

- 「DCF」 とは、 （社) 電子 情報技術 産業 協会 (JEITA) で 主として 、デジタル 
力べ ラな どの 画像 ファイル などを、 関連 機器 間で 便宜に 利用し あえる 
環境を 整える ことを 目的 じ 標準化 された 規格 「Design  rule  for  Camera 
File  system」 ① 略称です。 ただし、 「DCF 規格」 は、 機器 間の 完全な 互換性 
を 保証す るち のではありません。 

- 「Ex け」 とは、 （社) 電子 情報技術 産業 協会 (JEITA) じて 制定 ちれた、 撮影 
情報な どの 付帯 情報を 追加 できる 静止画 用 ① ファイル フォーマットで 
す。 

• 電池 残 量 巧かない ときは、 撮影した 静止画 や 動画を 保を できない 場合 巧 
あります。 


I カメラを 使用 中の 動作に ついて 


• 撮影した 静止画は データ BOX ① マイ ピ クチ わの [力^ラ] フォルダ じ、 動 
画は データ BOX ① i  t- シ ヨン •ムービーの [力: > (ラ] フ ォルグに 保を さ 
れ ます。 また、 microSD 力ード （煩 P.36 日） じ 保を する こと もで きます。 
•わ乂 ラ 機能 (バー コードリー グーを 除く） を 起動す ると、 撮影 ラン プ巧点 
なします。 

• 終 3 するとき は 各 撮影 亡 ー ドの 撮影 前の ファイン ブー 巧 表示され ている 
状態 で FOMA 端末 を 閉じるな、 日 または 画を 押します。 


• 各 撮影 亡 ー ドで、 撮影 前の ファイン グー 巧 表示 ちれて いる 状態で 約 2 分 
間 何ち 操作 しないと、 力^ラ 亡 ー ド 巧 自動的 じ 終 3 し 元の 画面に 戻り ま 
す。 未 保を ① データ 巧 あるとき、 サブ: ニュー や 読み取り 結果 画面を 表示 
している とき、 力^ラ 亡 ー ドは 終 3 しません。 

• 静止画 撮影 画面で、 デ イス プしイ じ 独れ ている 間は 力^ラ 操作 巧で きま 
せんので ご ミ 主意く だち い。 

シわッ ター 音、 撮影 開始 音/停止 音、 完 3 音、 フス ー カス □ック 音、 t 

ル フタ イマー音 じついて 

•  FOMA 端末の 設定 じな なわ 5 す、 それぞれの 機能 じ 応じて 音 巧 鳴ります 
(ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペを 除く)。 ただし、 バーコード リーグ ーのと き 
じ 鳴る 音の 音量は、 電話 着信 音量の 設定 じがいます。 また、 巧の 場合は 音 
は 鳴りません。 

■ マナー t ー ド 設定 中 
麵 公共 t ー  ド （ドライブ t ー  ド) 設定 中 
■ 電話 着信 音量を に ilent] じ 設定 中 

•シ わ、 ソタ ー音は 変更で きます （屈 =P.236) 。シ わ、 ソタ ー音の 音量は 変更で 
ぎません。 

撮影 中の 着信 や アラームの 動作に ついて 

• 静止画 撮影 ①プし ビュー 画面 や 動画の 撮影 中 画面で アラーム 巧 動作す る 
と、 撮影は 中止 ちれます。 アラームを 終 3 すると 力^ラの 画面に 戻り、 撮 
影した データを 保を できます。 

• 静止画 撮影 ①プし ビュー 画面 表示 中 や 静止画 保を 中に 着信 巧 あると、 着 
信 画面 巧 表示 ちれ 電話に 化る こと 巧で きます。 通話を 終 3 すると 力^ラ 
① 画面 じ 戻り、 撮影し た 静止画を 保を できます。 

• 動画 撮影 中 や 動画 撮影 確認べ ニュー 画面 表示 中に 着信 巧 あると、 着信 画 
面 巧 表示 ちれ 電話に 化る こと 巧で きます。 通話を 終 3 すると 動画 撮影 確 
認^ ニュー 画面 巧 表示 ちれます。 表示 じがって 操作して くだち い。 


I 撮影 ポジション について 

通常 ポジション  ビュ ーア ポジション 


[タイ トルに ついて 

• 撮影 (保を） し た 静止画、 動画、 名刺 画像、 情報 リ ー グー① 画像、 t - シ ョン 
デコ、 ショット デ〕 ① デ〕^® ピ クチ 村 こは、 自動的に 撮影 日時を もとに 
した タイトル 名 巧 付け 5 れ ます。 

例: 2011 年] 月 11 日 午後 1 時日 分 7 秒に 撮影 一 m0111_130 日 07] 

• 連続 撮影を 巧った とき、 末尾に 連番 （し 01]、 [_〇2] …） 巧 付きます。 

• 名刺 画像 じは、 末尾 じ Lmeishi] 巧 '付きます。 

• 情報 リーグ ーの 画像 じは、 末尾に [jnfo] 巧 付きます。 

• タイトルの 編集 じついて は 煩 P.378 


力^フ 
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L  撮影 画面の ボタン 操作 


■ 静止画 撮影 画面/エフェクト カメラ 画面/プリティ アレンジ カ 
メ ラ 画面/連 写 カメ ラ 画面/ハンド ミラー 画面の ボタ ン 操作 


ベストし ンジ 'ブーム※ 1 

X  2 

圆 

力^ラ ギゎ ラリー 

画 

動画 撮影 切替 X 3 

面 

明るち 調整 X4 

ブーム 調整※ 2X4X5 

フォーカス □、ソ ク※ 2 

の 

撮影 t ー  ド 切替 

の 

マイ ピ クチ ゎ①フ ォルグ 
一覧 画面 表示 

国 

デフ オルト 設定に 戻す X 6 

面 

手/ ぷれ 補正※ 2《3 

曲 

ISO 感度※ 2X3 

国 

画質 選択 

画 

ホワイト バランス※ 2X3 

m 

t ルフ タイ 7 — 

面 

その他 設定 

画 

保を 先 選択 

画 

操作 ガイ ド 起動 

面 

マイカべ ラ X6 

画 

X] エフェクト カ^ラでは エフェクト 設定 じなります。 

X2 ハンド ミラーでは 操作で きません。 

X3 プリ ティアし ンジ カ^ラでは 操作で きません。 

X4 ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 

※己 エフェクト カ^ラでは 操作で きません。 

X6 静止画 撮影での み 操作で きます。 

■ 動画 撮影 画面/ゴルフ スイング ビデオカメラ 画面の ボタン 操作 


シーン ’t- ド 設定 

圆 

力べ ラギゎ ラリー 

画 

静止画 撮影 切替 

面 

明るち 調整 

ブーム 調整※ 1 

フォーカス □ック 

の 

撮影 t ー ド 切替 

の 

i  t ーシ ヨン •ムービーの 
フォルダ ー覧 画面 表示 

国 

デフ オルト 設定に 戻す X 2 

国 

ま/ ぷれ 補正 

函 

映像 •音声 切替 X  2 

面 

画質 選択 

面 

ホワイト バランス X’2 

因 

t ルフ タイ 7 — 

面 

その他 設定 

画 

保を 先 選択 

画 

操作 ガイ ド 起動 

面 

マイ れ义 ラ"^ 艺 

画 

力 W 
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X] ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 

X2 ゴルフ スイング ビデオカ^ラ 画面では 操作で きません。 

■シヨ ッ ト メモ 画面の ボタン 操作 


力^ラ ギゎ ラリー 

画 

明るち 調整 X’ 

ブーム 調整※ 

フォーカス □ック 

の 

撮影 t ー ド 切替 

の 

マイ ピ クチ ゎ①フ ォルダ 
一覧 画面 表示 

国 

サ イブ 選択 

面 

操作 ガイ ド 起動 

画 

X ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 

■ ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ 画面の ボタン 操作 


明るち 調整 X 

ブーム 調整※ 

フォーカス □ック 

の 

撮影 亡 ー ド 切替 

の 

A 巧ード 

国 

X ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 

■ バー コー ドリ ー ダー画面の ボタ ン 操作 


ピ クチ わー ライト ON/ 
OFF 切营 

圆 

静止画 撮影 切营 

面 

明るち 調整 X 

フォーカス □ック 

の 

撮影 t ー ド 切替 

の 

保を データ 

国 

A 巧ード 

面 

X ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 

■ 名刺 リーダー 画面の ボタン 操作 


静止画 撮影 切替 

面 

明るさ 調整 X’ 

フォーカス □ック 

の 

撮影 t ー ド 切替 

の 

A 巧 ー ド 

国 

X ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 

■ 情報 リーダー 画面の ボタン 操作 


[明るさ 調整※  r  (2) を一 厶 調整※  ] @  ] 


フォーカス □ック 

の 

撮影 t ー ド 切替 

1 の 1 

AF 亡ード 

面 

X ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 

■ コラ ムリーダー画面の ボタン 操作 


領域 選択 

圆 

明るち 調整 X’ 

(2) 

ブーム 調整※ 

フォーカス □ック 

の 

撮影 t ー ド 切替 

圧） 

A 巧ード 

国 

X ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 

■ ショット デコ 画面/ モーシ ヨン デコ 画面の ボタン 操作 


静止画 •ア ニべ t ー  ド 切替 
《 1 

圆 

明るち 調整 X’ 2 

ブーム 調整※ 2 

フォーカス □ック 

の 

撮影 t ー  ド 切替 

の 

サ イブ 変更 

国 

X  ] ショット デコでの み 操作で きます。 

X2 ボタンを 押し 続ける と、 連続して 調整で きます。 


[撮影 画面の タ ツチ パネル 操作 


• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 

静止画/エフェクト カ ラ 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


W] 

Camera  nailery 

カ ソラ ギ P ラリー 

巧 

お 【師 Zoom 

ベストし ンジ 'ブーム※ 1 

固 

SW  View  Me 

ボタンの 表示/非 表示 

巧 

Size 

ヴ イブ 選択 

皆 

フ ォー カス 設定 

巧 

Mode 

撮影 亡 ー ド 切替 

T 

Light 

ピ クチ わ ー ライト 

T 

Settings 

詳細 設定 

胃 撮影  u 王 フエ クト 設定 変更※2 


X  ] 静止画 撮影 画面で 表示 ちれます。 


X2 エフェクト カ^ラで 表示 ちれます。 
• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


明るち 調整 

上下に すばやく スライド 

ブーム 調整 

左ち じ すばやく スライド X 

X 左ち じ スライ ドす る 長ち じ 応じて ブーム 幅 巧 変わります。 

• フォーカス 設定を [マニュアル フォーカス] じ 設定した 場合は、 左ち じす 
ば やく スライ ドして ピントを 合わせ、 [U] を タツ チして くだち い。 

• 撮該後 ①プし ビュー 画面では コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


I 

圏 

ア しンジ 

I 

■1 

mm 

1 

保を 

I 

M 

高速 赤外線 通信 (Irss™ 機 
能) で 送信 

I 

圃 

1 

^ ー ル/ ブ □ブ 機能 

連 写 力: ラ 

• 連 写 力: ラ 画面に 表示 ちれる コント □ー ルボ タンは 静止画 撮影 画面と 同 
様です。 

• 連続 撮影 中 画面では コント □ ー  ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


回 

撮影^ 

園 

停止 

义 [マニュアル] のとき じ 表示 ちれます。 

連続 撮 該プし ビュー 画面では コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 

回 

^ ー ル/ ブ □ブ 機能 

国 

オスス ベ フォト ] 枚プし 
ビュー 画面を 表示 X 

1 间 1 

全 件 保を 

X オスス ベ フォトの 連続 撮影 プし ビュー 画面で 表示 ちれます。 

• 連続 撮影 1 枚プし ビュー 画面では コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で き 
ます。 
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• オスス ベ フォト ] 枚プし ビュー 画面では コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 
巧で きます。 


み 

ベール/ ブ □ブ 機能 

Rill  Screen 

全 画面 表示 

List 

一覧 画面 表示 

賊 

保を 

a 定 トト‘ 

ScIcaionmaUc 

選定 t ー ド 変更 画面 表示 

動画/ゴルフ スイング ビデオ わ乂ラ 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


X] ゴルフ スイング ビデオ カべ ラでは 表示 ちれません。 

X  2 動画 撮影 画面 で 表示 ちれます。 

X3 動画 撮影 画面/撮影 一時停止 中に 表示 ちれます。 

X4 動画 撮影 中に 表示 ちれます。 

• 静止画と 同様に 明るち 調整/ブーム 調整 ①夕 、ソチ 操作 巧で きます。 
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プリ ティアし ンジ カ: ラ 

• プリ ティアし ンジ カ^ラ 画面に 表示 ちれる コント □ー ルボ タンは 静止画 
撮影 画面と 同様です。 

• 静止画と 同様に 明るち 調整/ブーム 調整 ①夕 、ソチ 操作 巧で きます。 

• 撮影 後 ①プし ビュー 画面では コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


端 

顔 画像 ①ア しンジ 

W 

咳 

手書き 入力 

m 

保を 

^ ー  ル 作成 

IrSS 

高速 赤外線 通信 (IrSS™ 機 
能) で 送信 

•顔 アしン ジ '画面では コント □— ルボ タン で 巧の 操作 巧で きます。 


岡 

OK 

顔の 大きち ① 変更 

罔 

Cute  Eyes 

w 

目の 大きち ① 変更 

決定 

肌のを ① 変更 

t> 

1 つ 前の 状態に 戻す 

シヨ ット ■yt 

• コント □- ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


同 

Camera  Gallery 

力^ラ ギゎ ラリー 

ボタンの 表示/非 表示 

囘 

Size 

サ イブ 選択 

问 

Mode 

撮影 t ー ド 切替 

T 

Settings 

詳細 設定 

因 

撮影 

• 静止画と 同様に 明るち 調整/ブーム 調整 ①夕 、ソチ 操作 巧で きます。 

• 撮 豪 後 ①プし ビュー 画面では コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


<- 

『胤 

前 候補 

圓 

巧 候補 

OK 

決定 

アしン ジ '画面 では コント □— ルボ タン で 巧の 操作 巧で きます。 

圃 

ア しンジ 

画 

保を 

圓 

高速 赤外線 通信 (IrSS™ 機 
能） で 送信 

国 

^ ー ル/ ブ □ブ 機能 

ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます 

〇 

舌 辛 書 

• 静止画と 同様に 明るち 調整/ブーム 調整の タッチ 操作 巧で きます。 

パー コー ドリー グー 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 

■ピク ft ■ラ仆 国 
LightON/OFFi 

ピ クチ わー ライト ON/OFF 
切替 

画 

読み取り 

静止画 撮影 切替 

• 静止画と 同様に 明るち 調整 ①夕 、ソチ 操作 巧で きます。 

• 読み取り 結果 画面では コント □ー  ルボ タン で 巧の 操作 巧で きます。 

■1 

読み取り 結果を コピー 

|m| 

読み取り 結果を 利用 

名刺 リーダー/情報 リ — 巧一 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 

1 

s 思 1 

読み取り 

圏 

静止画 撮影 切替 X 1 

1 

问 1 

保を/登録 X 2 

X] 名刺 リーグ ーで 表示 ちれます。 

X2 読み取り 後に 表示 ちれます。 

• 静止画と 同様に 明るち 調整/ ブーム 調整 (情報 リー グー① み) ① タッチ 操 
作 巧で きます。 

コラ ムリ ー ダー 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 

HjyTQI 

■u 

領域 選択 

画 

読み取り 

• 静止画と 同様に 明るち 調整/ブーム 調整の タッチ 操作 巧で きます。 


• 読み取 り 画面では コント □-ル ボタン で 巧の 操作 巧で きます。 


SR 

Select 

選択 

bl 

決定 

解除 

1 

• 読み取り 結果 画面 では コント □ー  ルボ タン で 巧の 操作 巧 できます。 


H" 

舌 辛 書 検索 

卜 t 作成  1 

品 S 

^ ー ル 作成 

保を 

ベール 作成 

な 品 

プレビューが 

义 ショット デコの アニ^ t ー ド 撮影 後に 表示 ちれます。 

ハン ド ミラー 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


シヨ ット デコ/ シ ヨン デコ 

• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


喧 

ァ ニべ t ー ド 切营※ 1 

恆 

静止画 t ー  ド 切替※ 1《2 

撮影※ 1 

輪 

•麗 

撮影 開始 X’ 3 

撮影 停止※ 2X4 

XI ショット デコで 表示 ちれます。 

X2 ショット デコ ①ア ニべ t— ド 撮影 中に 表示 ちれます。 

X3 亡ー ショ ン デコで 表示 ちれます。 

X4  t —シ ョン デコの 撮影 中に 表示 ちれます。 

• 静止画と 同様 じ 明るち 調整/ブーム 調整 ①夕 、ソチ 操作 巧で きます。 

• 撮穀後 ①プし ビュー 画面では コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


力べ ラギゎ ラリー 

固 

SW  View  Mode 

ボタンの 表示/非 表示 

画 

サ イブ 選択 

问 

Mode 

撮影 t ー ド 切替 
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• 静止画と 同様に 明るち 調整 ①夕 、ソチ 操作 巧で きます。 

• 撮該後 ①プし ビュー 画面では コント □ー  ルボ タン で 巧の 操作 巧で きます。 


■織 1 
目 

ア しンジ 

画 

保を 

高速 赤外線 通信 (IrSS™ 機 
能） で 送信 

画 

ベール/ ブ □ブ 機能 

[撮影 画面の 見 かた 


力^ラ 亡ー ドでは、 デ イス プしイ じ 巧の マーク 巧 表示 ちれます。 
•全 画面 表示 (屈 = P.234) じする と マークは 表示 ちれません。 

静止画 撮影 画面/ ェ フ I クト カ: ラ 画面/連 写 力: ラ 画面 


巧 甲 S 吁巧 1?! 

D もも H  & 


動画 撮影 画面/ ゴルフ スイング ビデオ カ: ラ 画面 


画 7iil 

山 


1111 


堀獨丽 

を □由を を 由 由 


画 >7iil 
& 3 


Till 


詳細 設定 


撮影 
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ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ 画面/ 
名刺 リーグ ー画 面/ 

情報 リーグ ー画 面/ 

コラム リーグ ー画 面 

• 画面は コラム リーグ ーの 画面です。 


ショット デコ 画 巧 


バーコード リーグー 画面 

TtIt 

10cm が 上 離して 読 取を 押ず 


亡ー シ ヨン デコ 画面 


n フォー カス □ック 表示 

日 （緑色）： フォー カス □ック ちれた とき 
□(ホ 色）： フォーカスを 合わせて いると き 


曰ピ クチ わーライト 表示 

固： 才 ー ト 

m  :0N 

曰 画像の 明るさ 表示 

園 ： 画像の 明るち を 表示 

• 国^豆^固^图^国①順じ画像は明るくなります。 
凸 tz ル フタ イマー表示 
因 ：2 秒 
因 ：己秒 
固 ：10 秒 

且 シーン 別 撮影 表示 
國 ： 標準 
國 ： 人物 
圆 ： 夜景 
國 ： 夜景 + 人物 
圏 ： 風景 
國 ： スポーツ 
國 ： 料® 

圏 ： 文字 
國 ： 逆光 
因 連続 撮影 表示 

1 :0N、 マニュアル (40 枚 用） 

1 :ON、 オス ス^フ ォト、 マニュアル （10 枚 用） 

國 ：ON、 オスス ベ フォト、 マニュアル （8 枚 用） 

1 :ON、 オスス ベ フォト、 マニュアル （6 枚 用） 

1 :ON、 オスス ベ フォト （3 枚 用） 

國 ： ショット デ〕 （己 枚 用） 

國 〜國: 連続 撮影 枚数 共通 （  2 〜 40 枚） 

圓 ： スト □ボフ ォト 
固 ：ブ ラク、 ソト 
曰 ： ベスト t しク トフ ォト 
H 画質 表示 

□ : ハイク オリ テイ 
國 ：フ アイン 
B  : ター マル 

國 ： エコ タミー （動画 撮影の み） 

回 撮影 ヴ イブ 表示 
静止画 撮影 

画 ： ri4M: 3240X4320」 

圃 ： nOM:  2736X3648」 


画 ： r 日 M: 1944X2 日 92」 

画 ： 「3  M: 1536X2048」 

圆 ： r フル HD: 1080 XI 920」 

圓 ： r 待受 :  480X8 己 4」 

圃 ： rVGA:  480X640」 

圃 ： 「QVGA: 240X320」 

圃 ： 「QCIF: 176 XI 44」 

動画 撮影 

圆 ： r フル HD: 1920 XI 080」 

圃 ： 「HD: 1280 X 720」 

画 ： 「FWVGA:  864X480」 

圃 ： rVGA:  640X480」 

圃 ： 「QVGA: 320X240」 

圃 ： 「QCIF: 176 XI 44」 

回 まぶれ 補正 撮影 表示 

四 ： オート （静止画 撮影) /ON  (動画 撮影) 
0  : オート （強） （静止画 撮影の み） 

M に 0 感度 表示 

國 ： オート （〜 320 0) 

圏 ： 高感度 オート （〜 1280 0) 

國 〜圍： マニュアルり 00 〜 1280 0) 
m ホワイト バランス 表示 
西 ： オート 
巧 ： 電球 
巧 ：堂 光な 
田 ： 太陽光 
曰 ： 曇り/曰 陰 
旧 撮影 亡 ー ド 表示 

园 ： 笑顔 フォーカス シゎッ ター 
固 ： 振り向き シゎッ ター 
旧 チェイス フォーカス 表示 

m  :0N 

正] コン テイ ニ ユア スフ ォー カス 表示 

0  ：ON 

旧 長時間 露光 表示 

围 ：ON (け 少） 

国 ：ON(2 秒） 

困 ：ON(4 秒） 

图 ：ON(8 秒） 
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旧 才ート フォー カス/ AF 亡ー ド 表示 

图 ： オー トフ ォー カス/標準 （シ ョット デコ •亡ー ショ ン デコが 外） 

国： 顔 認識 フォーカス (静止画 撮影 • 動画 撮影 •プリ ティアし ンジ '力^ラ 
のみ） 

固 ： 接写 (ショット: が 外） 

画 ： マニュアル フォーカス (静止画 撮影 •動画 撮影 •プリ ティアし ンジ '力 
ベラの み） 

旧 エフェクト 撮影 表示 

■ : ミニチュア (静止画 撮影の み） 

図 ：魚眼 
因 （黒）： t タク □ 

因 煤）： t ピア 
田 ：ぎ 5 ぎ 5 
の ：色 えんぴつ 

日 ：円 ソフト フ しーム （静止画 撮影の み） 

國 ： 残像 (動画 撮影の み） 

圆 ： 波紋 

國： 万華鏡 (静止画 撮影) / 万華鏡 (大） （動画 撮影） 

國 ： 万華鏡 (ル） （動画 撮影の み） 

旧 保を 先 表示 

因 ： microSD カード 
因 ： FOMA 端末 
旧 残り 撮影 可能 枚数 
函 ファイル サ イブ 制限 表示 

區 ソール 用 （减 （日 00K バイト） 

圖 —ル用 （鼠 （  2  M バイト） 

团 映像 •音声 切替 表示 
画 回: 映像 + 音声 
画： 映像の み 
回 ： 音声の み 
困 共通 再生 亡 ー ド 表示 
圆 ：0N 

困 QR コー ド 連結 番号 表示 

圍 〜圓: 分割 ちれた データを 読み取る ときに、 何枚 目を 読み取って いるな 
を 表示 

团 静止画 •アニ^ 亡 ー ド 切替 表示 

国 ： 静止画 亡 ー ド 
國 ： アニ^ 亡 ー ド 
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静止画 撮影 


静止画を 撮影す る 

• 撮影を するとき は、 シ わ、 ソタ ー音 巧 鳴り、 静止画を 確認す るた め ①プし 
ビュー 画面 巧 表示 ちれます。 

• ピント 巧 合わない 場 S ま、 フォー カス □ック を ご 使用く ださい （喊 P.231)。 

1 待受 画面で 歷] 

• ター マル^ ニ ユーでは： [力^ラ/ TV/ 

MUSIC]  K 力^ラ] ► [静止画 撮影] 

• 待受 画面 表示 中 じ ビュー ア ポジション じする 
だけで 力^ラを 起動で きます （屈 =P.1 10)。 

• バーコード/名刺を 検 化する と、 自動で バー 
コードリー ダー/名刺 リー ダー 巧 起動 します 
(傾  P.23 己)。 

• ブーム （保 P.226) を 利用したり、 力^ラ ギわラ 
リー （煩 P.380) を 表示で きます。 

• 自分を 撮影: サブ カ^ラに 切り 营 える 
(保  P.228) 

2  ®/D 

• 静止画を 撮影し ます。 

3  ®/D 

• 静止画を 保を します。 

• 静止画を 削除して 撮影し 直す： 画 

• 手書き 入力： 圆 

- 撮影した 画像 巧 自動的に 保を ちれ、 手書き 入力 画面 巧 表示 ちれ ま 
す。 が 降の 操作 じついて は 屈 =p.4o 日 r 手書き を 作成す る」 ①操 
作 2 へ 

•  ルで 送信したり、 ブ □ブ /SNS じ 投稿 (傾 P.236) : 画 ► 送信 方 

をを 選んで^-ル/デコべール® を 作成 •送信 

• 高速 赤外線 通信で 送信 (IrSS™ 機齡 （像 P.348) : 面 ► 送信 方を を 選 
ぷ 

サブ カ^ラで 撮影した とき 

• デ イス プしイ じは 鏡像 (左ち 逆 向き） で 表示 ちれます 巧、 正像視 たと 
おりの 向き） で 保を ちれます。 


•残り 撮影 可能 枚数の 表示 は 目安で あり、 撮影 時の 設定 じより、 残り 撮影 
可能 枚数 巧 減 かしない こと や 撮影した 枚数より ちる く 減み する 場合 巧 
あります。 

■ 静止画 プレビュー 画面の サブメニュー 操作 

[保存 先 選が]  降 P.234 

[ず 書き アし ンジ]  屈 =P.405 

[画像 編集]  屈 =P.348 

[画面 設定] 

► [待受 画面] ►設定 先を 選ぶ ► [はい] 

► [電話帳] ► 電話帳に 登録 
► [スク ジュール] ►スク ジュールを 登録 
[位置 情報 貼付]  喊 P.335 

[正 像で 確認] 

[鏡像で 保た] 

[全 画面 表示 切替] 


[画面 設定] について 

• 保を 先を nmcroSD カー ドに 設定して 撮影して いると きは 利用で きませ 
ん。 

[待受 画面] について 

•撮影 サ イブ じよって は、 表示 サイ ブ 選択 画面 巧 表示 ちれます。 表示 サイ 
ブを 選んで くだち い。 

[電話帳] について 

• 撮影 サイ ブ妇 T1 4M :  3240  X  4320 丄 「1 4M : スマートリ サイ ブブ ーム丄 
「1 0M : 2736 X 3648 丄 「己 M : 1 944 X 2 己 92」 のとき は 利用 できません。 

[スケ ジュー ル] について 

• 表示 ちれる スク ジュールの 予定 登録 画面 じは、 あ 5 なじめ 巧の 内容 巧 
登録 ちれます。 

■ 日時: 静止画の 撮影 日時  ■ 画像: 静止画 

[鏡像で 保存] について 

• フ し ームを 設定して 撮影 （屈 = P.229) したと きは、 鏡像 で 保を す る こと 
はでぎ ません。 


• 撮影 開始 音 巧 鳴り、 撮影 巧 開始 ちれます。 ただし、 撮影 ちれる までに 時間 
巧な なること 巧あります。 撮影 中 は 撮影 ラン プ巧 点滅 します。 

• ピ クチ わー ライトを に N] じ 設定す ると ピ クチ わ ー ライト 巧 点な し、 約 
10 分 経過す ると 自動的に 消な します (映像 •音声 切营巧 [音声の み] のと 
きは 点な しません)。 

• ピ クチ わ ー ライトを [ON] じ 設定す ると、 動画 撮影 画面に ピ クチ わ ー ライ 
卜①残 点な 時間を 示す バーと アイコン 巧 表示 ちれます。 

• 撮影 中に 撮影 残 時間表 示 巧 00:00:00 じ なった とき 頒影 中に ファイル サ 
イブ 巧 制限に 達した とき や、 m に roSD カードの 空き 容量 巧 なくなった と 
き） は、 自動的 じ 撮影 巧 停止し ます。 撮影した 動画は 保を/^  — ル 作成/ 
再生/投稿/取消 巧で きます。 

•ピント 巧 合わない 場合は、 フォーカス □ック を ご 使用 くだち い 
(煩  P.231)。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/ 

MUSIC]  ►[カメラ] ►[動画 撮影] 

• ブーム （煩 P.226) を 利用したり、 シーン ‘亡一 
ド 設定 変更 画面 (屈 =P.23 1 ) や 力^ラ ギわラ 
リー （煩 P.380) を 表示で きます。 

• 自分を 撮影: サブ カ^ラに 切り替える 
(煩  P.228) 


2  ®/D 

• 中央の 被写体に 自動的に ピントを 合わせて 撮影し ます。 

• 撮影 一時停止/再開: 画） 

• 撮影 残 時間表 示は 目まで あり、 撮影 対象 じより、 撮影 開始 前の 残 時間 
表示よりも 長く 撮影で きる とき や、 00:00:00 より 前に 撮影 巧 自動的 
じ 停止 するとき 巧あります。 

• 撮影 中に FOMA 端末を 閉じたり、 ポジション や 向きを 変えた 場合は、 
巧の よ ラになります。 

■ 撮影 開始な 5 約] 秒が^ 上のと き： 撮影 停止し、 動画 撮影 確認べ 
ニュー 画面 巧 表示 ちれる 
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■ 撮影 開始な 5 約] 秒 未満で FOMA 端末を 閉じた とき: 撮影 停止し、 
力^ラ t ー ドを 終 3 する 

■ 撮影 開始な 5 約] 秒 未満で ポジション や 向きを 変えた とき: 撮影 
停止し、 動画 撮影 画面に 戻る 

ただし、 映像 •音声 切营巧 [音声の み] のとき は、 録音を 継続し ます。 
FOMA 端末 を 閉じた ときは、 サ ブデ イス プしイ じ [ボイス 録音 中] と 
表示 ちれます。 

• 動画 撮影 中に ボタン 操作を 巧 ラと、 操作 音 巧 録音 ちれる とき 巧 あり 
ますので、 ご ミ 主意く だち い。 

3 撮影を 止める ときは® /D 

• 撮影 停止 音 巧 鳴り、 動画 撮影 確認^ ニュー 画面 巧 表示 ちれます。 

4  [保 初 

• 動画を 保を します。 

• ベ-ルで 送信 (保 P.236): [ベー ル 作 励 ►ベールを 作成 •送信 
• 動画の 再生： [再生] 

• ブ □ブ /SNSI こ擲高 (嫁 P.236): 股 稿] ►掛高 先に 力ーソルを 合わ 
せる ルを 作成 •送信 
- ブ □ブ /SNS 投稿 先の 登録 じついて は 屈 =P.170 
• 動画を 取り消す： 邸 消] ► [はし、] 

• 使用す る m に 「oSD 力ー ドと FOMA 端末の 設定 じよって は、 録画 巧 途中で 
終 3 したり 画質 巧 悪くなる こと 巧あります 。データの 保を や 削除を 繰 
り 返して いる microSD 力ードでは、 microSD 力ードを SH-0 1 C で 初期化 
(煩 P.37 日) する ことを あすす めします。 な あ、 初期化を 巧う と microSD 
カードの 内容 巧す ベて 消去 ちれます ので ご ミ 主意く ださい。 


撮影 時の 設定を 変える 

明るさの 調整 や 撮影 ヴ イブの 変更な どが できます。 

• 撮影 t ー  ド じよって は 設定 できない 機能 巧あります。 

• 撮影 サ イブに よっては 設定で きな いちのや、 サブ カ^ラでは 設定で きな 
いちのち あります。 

• 設定の 組み合わせ じよって は、 自動的に 設定 巧 解除され たり 変更 ちれる 
場合 巧あります。 
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撮影 モー ドを 切り替え るく 撮影 モード 切替 > 

撮影 画面で 
： 撮影 モー ドを 選ぶ 


I 撮影 時の 明るさを 調整す る  <  明るさ 調整 > 

明るち を 日 段階で 調整で きます。 

1 撮影 画面で® 

•  [撮影^ ニュー] ► [明るち 調整] ► 設定を 選/ ぷ でち 操作で 

きます。 


デジタル ズームを 利用す る  < ズ-ム 調整 > 

撮影 画面で @ 

• バーコード リーグ ー、 名刺 リーグ ーでは 利用で きません。 

静止画 亡 ー ド 


現在の ブーム 位置  最大 倍率 


最大 倍率の] 段階 前 


動画 亡 ー ド 


現在の ブーム 位置  最大 倍率 


1  1 
状態 表示  残り 時間 

• ブーム できる 範囲 (倍率） は 撮影 サイ ブじ よって 異なります。 


\ 

最大 倍率 (ブ 

ーム① 段階） 

\ 

撮影 サイ ブ 

縱 表示 

横 表示 

\ 

^ イン 
ゎ乂ラ 

サブ 

力^ラ 

^ イン 
ゎ乂ラ 

サブ 

力^ラ 

静止画 

撮影 

14M： 

3240X4320 

約 己. 0 倍 
(11 段階） 

- 

約 己 0 倍 
(11 段階） 

- 

14M： 

スマート リサ 
ィ ~x ふ— し 

約 6.7 倍 
(13 段階） 

- 

約 6.7 倍 
(13 段階） 

- 

10M： 

2736X3648 

約 1.1 倍 
(2 段階） 

- 

約 1.1 倍 
(2 段階） 

- 

己 M: 

1944X2 己 92 

約 1.6 倍 
(4 段階） 

- 

約 1.6 倍 
(4 段階） 

- 

3M： 

1536X2048 

約 1.8 倍 
(5 段階） 

- 

約 1.8 倍 
(己 段階） 

- 

フル HD: 

1080  XI 920 

約 2.1 倍 
(6 段階） 

- 

約 2.1 倍 
(6 段階） 

- 

待受： 

480X854 

約 10.0 倍 
(12 段階） 

等 倍 （一） 

約 10.0 倍 
(12 段階） 

等 倍 （-) 

VGA： 

480X640 

約 13 .日 倍 
(14 段階） 

等 倍 （一） 

約 13 .己 倍 
(14 段階） 

等 倍 （-) 

QVGA： 

240X320 

約 27.0 倍 
(18 段階） 

約 4.0 倍 
(9 段階） 

約 27.0 倍 
(18 段階） 

約 4.0 倍 
(9 段階） 

QCIF： 

176X144 

約 27.0 倍 
(18 段階） 

約 5.4 倍 
(12 段階） 

約 27.0 倍 
(18 段階） 

約 5.4 倍 
(12 段階） 

動画 

撮影 

フル HD: 
1920X1080 

約 2.1 倍 
(6 段階） 

- 

約 2.1 倍 
(6 段階） 

- 

HD： 

1280X720 

約 3.0 倍 
(8 段階） 

- 

約 3.0 倍 
(8 段階） 

- 

FWVGA： 

864X480 

約 3 .己 倍 
(9 段階） 

- 

約 己. 0 倍 
(11 段階） 

- 

VGA： 

640X480 

約 日. 0 倍 
(11 段階） 

- 

約 6.7 倍 
(13 段階） 

- 

\ 

撮影 サイ ブ 

最大 倍率 (ブームの 段階） 

縦 表示 

横 表示 

乂ィ y 
力べ ラ 

サブ 

ゎ乂ラ 

乂イ y 
力べ ラ 

サブ 

力^ラ 

動画 

撮影 

QVGA： 

320X240 

約 9.6 倍 
(1 日 段階） 

約 1 .己 倍 
(日 段階） 

約 13 .日 倍 
(17 段階） 

約 2.0 倍 
(8 段階） 

QCIF： 

176X144 

約 13 .日 倍 
(17 段階） 

約 2.7 倍 
(11 段階） 

約 13 .日 倍 
(17 段階） 

約 3.3 倍 
(13 段階） 

I" 上半身を アップ して 撮影す るく ベスト レンジ ズーム > 

被写体 じ 自動的に ブームし、 上半身の 撮影 じ 適し た 倍率 で 撮影で きます。 
• 巧の 場合は ベストし ンジ 'ブームを 利用で きません。 

■ サブ カ^ラを 利用して いる 場合 
■ エフェクト 撮影を 設定して いる 場合 

■ 撮影 サ イブを ri4M: スマート リサ イブ ブーム」 じ 設定して いる 場合 
■ マニュアル フォーカスを 設定して いる 場合 

1 静止画 撮影 画面で 歷 I 

• ブームの 調整: @ 


ピクチャー ライ トを 利用す るく ピ クチャーラィト > 

• 巧の 場合は ピ クチ わ ー ライトを 利用で きません。 

■ サブ カべ ラを 利用して いる 場合 

■ 静止画 撮影で 長時間 露光を 設定して いる 場合 

■ 動画 撮影で 映像 •音声 切替を [音声の み] じ 設定して いる 場合 

1 撮影 画面で 水- 1] 

2 設定を 選ぶ 

• 静止画 撮影、 プリ ティアし ンジ '力^ラの 場合、 ピ クチ わ ー ライトを 
[オート] じ 設定す ると、 周囲の 明るさ じよって 自動的に 点む/消 なし 
ます。 

• 静止画 撮影、 プリ ティアし ンジ '力 ^ ラの 場合、 シ わ、 ソタ ー 操作 時 ①みピ 
クチ わー ライト 巧 点む します。 


力^フ 
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• ピ クチ わ ー ライトは、 暗い 場所での 撮影を 補助す るち ので あり、 通常の 
力^ラの スト □ボ① よ ラな 光量はありません ので、 ご ミ 主意く ださい。 

• 堂 光な ①下 などで 白い 部分 巧る い EP 刷 物な どを 接写す る 場合、 撮影 角 
度と ピ クチ わ ー ライト ① 点む/消 なじより、 FOMA 端末のを や 影 巧 映り 
こむ 場合 巧あります 巧 異常ではありません。 

• 動画 撮影の 場合、 約 10 分 経過す ると ピ クチ わ ー ライト 巧 自動的に 消む 
します。 再度 ピ クチ わーライトを 設定した いとき や マイカべ ラを 設定 
したい 場合は、 力^ラ t ー  ドを 一度 終 3 してく だち い。 

I  メイン カメラと サブ カメラを 切り替える 

< イン/アウト カメラ 切替 > 

1 撮影 画面で @  ►[[♦が;！ 

.画) ►圆 ► [その他 設定] ► [イン/アウト カ^ラ 切替] でち 操作で き 
ます。 

• サブ カ^ラに 切り 营 えた 直後は、 明るち や 色合いな ど 巧 最適に 表示ち 
れ るまでに 時間 巧な なること 巧あります。 


撮影 サイ ズを 設定す る  <  サィズ 選択 > 

• 撮影 サイ ブ巧 大きい ほど、 解像度 巧 高い きれいな 画像 巧 撮影で きます 巧、 
データ 量 巧る くな り 撮影で き る 枚数/撮影 できる 時間は かなくな ります 
(煩 P. 日日 2)。 

• 静止画の 各 撮影 サイ ブは 主に 巧の 用途で ご 利用いた だけます。 


14M:  3240  X  4320 

パソコンでの 表示 や 化 力す るのに 適 
した サ イブです。 

•  L 判 サイ ブ① プリント 1 ごは 「3  M: 

1 己 36  X  2048JU 上の サイ ブ巧 適し 
ています。 

14M: スマートリ サイ ブブ ーム※ 

10M：  2736X3648 

日  M: 1944X2 己 92 

3M： 1536X2048 

フル  HD: 1080 X  1920 

待受 :  480X854 

FOMA 端末の デイ スプし イと 同じ サ 
イ ブ です。 待受 画面に 設定す る 静止画 
などを 撮影 するとき じ 便利です。 
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VGA：  480X640 
QVGA：  240X320 
QCIF：  176X144 


i t ー ド^ール じ 添付して i 亡ード 
端末 や パソコンな どじ 送信す るの じ 
適した サ イブです。 


X ブ ーム① 倍率に 合わせて、 最適な 撮影 ヴ イブ (n  4M :  3240  X  4320」/ 
「1 0M :  2736  X  3648」/「 日  M : 1 944  X  2 己 92」/「 3  M : 1 己 36  X  2048」/ 
r  VGA :  480  X  640」） じ 自動 で 変更 します。 

• 撮影 t ー ド や^ インカ^ ラ/サブ カ^ラ じよって 設定で きる サ イブは 異 
なります。 

• 静止画 撮影、 プリ ティアし ン ジ カ^ラの 場合、 乂ィ y わ乂 ラと サブ カ^ラ 
じついて それぞれ 設定で きます。 

• 動画 撮影の 場合、 ベイン カべ ラと サブ カべ ラは 同じ サ イブになります。 た 
だし、^ イ ン カ^ラを 「フル HD: 192 0X 1080 丄 「HD:  1280X720」、 
FFWVGA :  864  X  480」 または 「 VG  A :  640  X  480」 じ 設定して サブ カ: ラに 
切り 营 えたと きは、 「QCIF:  176X144」 じなります。 

1 撮影 画面で @^[[P1|] 

2 サイズを 選ぶ 


[撮影 時の 画質を 設定す る  <  画質 選択 > 


• 画質 巧 高い ほど、 きれいな 画像 巧 撮影で きます 巧、 データ 量 巧 多くな り 撮 
影で きる 枚数/撮影 できる 時間は かなくなります （屈 =P.552)。 

• 静止画 撮影、 プリ ティアし ン ジ カ^ラの 場合、 乂ィ y ゎ义 ラと サブ カ^ラ 
じついて それぞれ 設定で きます。 

1 撮影 画面で 画) ►圆 ► [撮影 メニュー] ► [画質 選が] 

2 画質を 選ぶ 

• エコ タミ ー- ^ ター マルーフ アイン ー ハイク オリ テイの 順に、 画質 巧 
高くな ります。 


I 七 ル フタ イマーを 使って 撮影す るく 七 ル フタ ィマ- > 

1 撮影 画面で @  ►圆 ► [撮影 メニュ ー ] ► [七 ルフ タイ 
マ-] 


2 七 ル フタ イマ ー時間を 選ぶ 

3  ®/D 

•  tz ル フタ イマ ー音 巧 鳴り、 tz ル フタ イマ ー巧 動作し ます。 設定した 時 
間 巧 経過す ると、 シ わ、 ソタ ー音/撮影 開始 音 巧 鳴り、 自動的に 撮影ち 
れ ます。 


t ルフ タイマー 動作 中 じ 着信 や アラーム 巧 動作す ると、 t ルフ タイ 
マーは 中止 ちれ、 撮影 画面に 戻ります。 


f 長時間 露光を 利用す る  <  長時間 露光 > 

シ わ、 ソ ターを 長時間 開いた まま じして 撮影し ます。 花义 など 動きの ある 被 
写 体 や、 夜景な ど 光の みない 場所 で 撮影す ると きじ 使用し ます。 

1 静止画 撮影 画面で 画) ►歷) ►[撮影 メニュー] ►[長時間 露 
光] 

2 時間を 選ぶ 

• 長時間 露光を 設定 中は、 ま/ ぷれ じを 意して 撮影を してく ださし、。 

[旧 0 感度を 設定す るぐ so 感度 > 

光量の 足りない 場所で ち、 明るく、/ ぷれ① みない 写真 巧 撮影で きます。 

• に 0 感度を 小さい 数値に 設定す る ほど 明るい 場所での 撮影に 適して おり、 
大きい 数値 じする ほど 暗い 場所での 撮影に 適して います レイブは 大き 
くなります)。 


撮影 環境の 目安 

ISO 感度 

100  < -  3200  - >  12800 

晴天 時の 屋外な ど 曇り •雨天 時/室内 など 暗い 場所な ど 

1 静止画 撮影 画面で @  ►歷) ►[撮影 メニュ ー ] ► [旧〇 感 
度] 

2 設定を 選ぶ 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 


■才 ート (-800) : 被写体の 条件に 合わせて、 ] 〇〇〜 800 ① 範囲で 自 
動的 じ ISO 感度を 高く します。 

■才 ート (-3200) : 被写体の 条件に 合わせて、 100 〜 3200 ① 範囲で 
自動的 じ ISO 感度を 高く します。 

■ 高感度 才ート （〜 1280 0) : 被写体の 条件に 合わせて、 100 〜 12800 
① 範囲で 自動的 じに 0 感度を 高く します。 

■ マニュアル: お 巧みの ISO 感度を 設定で きます。 


■色合いを 調節す る < ホ ワイ ト バランス > 

撮影 時の 光の 状況 じ 応じて、 を 合いを 調節して 撮影で きます。 

• 動画 撮影で ホワイト バランスを 設定す る 場合は、 あ 5 なじめ シーン 別 撮 
影を [標準] じ 設定して くだち い。 

1 撮影 画面で @  ►圆 ► [撮影 メニュ ー ] ►[ホ ワイ ト バラン 
ス] 

2 ホ ワイ ト バランスの 種類を 選ぶ 

• 設定で きる ホワイト バランスの 種類は 巧のと おりです。 

■ オート： 自動的に 色合いを 調節し ます。 

■ 電球： 白熱な ① 下での 撮影 じ 適して います。 

■ 堂 光な: 堂 光な ① 下での 撮影に 適して います。 

■ 太陽光: 晴れた 曰の 屋外での 撮影 じ 適して います。 

■ 曇り/日陰: 曇りの 日の 屋外 や、 日陰での 撮影 じ 適して います。 


t フ レー ムを 重ねて 撮影す る  <フ レー ム 撮影 > 

撮影す る 静止画 じフし ームを 設定し、 フ しーム 付きで 撮影で きます。 

• 撮影 サイ ブ巧  r  待受:  480  X  854 丄  rVGA：  480  X  640 丄 「QVGA :  240  X 
320 丄 「QCIF : 176X1 44」 のとき I ごフ しー ム 撮影で きます。 

• 撮影 サイ ブとフ し ーム① 縦横 巧 異なる と きは、 フし ーム巧 90 度 回 乾し ま 
す。 

• サイトな どな 5 グ ウン □ー ドした フし ームを 利用して フ しーム 撮影で き 
ます。 

1 静止画 撮影 画面で 画) ►圆 ►[撮影 メニユ ー] K フ レー ム 
撮影] ►  [ON] 
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2 フレームに カーソルを 合わせる ►圆 

3  ®/D 


I 撮影 環境 や 被写体に 応じた 設定を 行う 

< シーン 別 撮影 > 

自然な 色合い や ピント で 撮影で きる よ ラ、 撮影 環境 や 被写体に 応じた 撮影 
t ー  ドを 設定で きます。 

1 撮影 画面で 画) ►圆 K 撮影 メこュ -]K シ-ン 別 撮影] 

2 モードを 選ぶ 

• 設定で きる t ー ドは 巧のと おりです。 

■ 自動 認識: 被写体に 合わせて 自動的 じ 應辑 /  [人物]/ 版景] / 
[夜景 + 人物]/ 瞄景] /  [料 勘/ 权 字] のい すれな ① t  - ド じ 切 
リ营 えます。 撮影 環境 や 被写体 じよって は 正しい t ー ド じな 5 な 
し、 場合 巧あります。 

■ 標準: 標準 的な 設定で 撮影し ます。 

■ 人物: 人物の 撮影に 適して います。 

■ 夜景: 夜景の 撮影 じ 適して います。 

■ 夜景 + 人物: 夜景を 背景 じした 人物の 撮影 じ 適して います。 

■ 風景: 風景の 撮影に 適して います。 

■ スポーツ： 動く 被写体の 撮影に 適して います。 

■ 料 S: 料 S ① 撮影に 適して います。 

■ 文字： 白い 背景の 文字の 撮影に 適して います。 

■ 逆光: 逆光での 撮影 じ 適して います。 


|af モー ドを 設定す る  <  フォー ヵス 設定 > 

被写体 じ 合わせて、 AF (オートフォーカス） 亡 ー ドの 切り 营え 巧で きます。 

• 静止画 撮影、 プリ ティアし ンジ '力べ ラのと きは、 撮影 サイ ブを 変更す ると 
顔 認識 フォーカス 巧 [ON] になります。 

1 撮影 画面で @  [  AF」 ] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [才ー トフ ォー カス] 

- フォーカス 巧 動作し、 中央の 被写体に ピントを 合わせます。 
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♦ [マニュアル フォー カス] ►© 

- フォーカス 調整 バーの 中央の ライン 巧 最も 青色 じなる よ ラに 調整 
してく だち し、。 


■Fnizu  百 ■ 


フ ォー カス 調整 バー 

- 動画 撮影では チェイス フォーカスを [OFF] じ 設定す る と 設定で き 
ます。 

♦ 限 写] 

- 近距離 (約 10cm) ① 撮影 じ 適した ドです。 

- 動画 撮影では チェイス フォーカスを [OFF] じ 設定す る と 設定で き 
ます。 

♦ [コンティ ニ ユア スフ ォー カス] ►設定を 選ぶ 

- フォーカス 枠内 じ 常 じ ピントを 合わせる こと 巧で きます。 

- 撮影 ボタ ンを 押す とフ ォーカ ス 動作せ す、 動きの ある 被写体に ピ 
ントを 合わせます。 

♦ [顔 認識 フォーカス] ►設定を 選ぶ 

- 人物 や 犬、 猫の 顔を 検 化して 、顔 じ ピント を 合わせる こと 巧で きま 
す。 

- 人物 や 犬、 猫の 顔を 検 化する と、 被写体 巧 動いても 顔 検化枠 巧 顔を 
追跡して ピント を 合わせます 。人物の 場合は 最大 日 つ、 犬 や 猫の 場 
合は 最大 3 つまでの 顔を 検 化し、 どの 顔に ピントを 合わせる なを 
指定す る こと もで きます。 

- 複数の 顔 検化枠 巧 表示 ちれて いると きは、 赤色の 顔検化 枠 じ ピン 
卜 巧 合います。 ピント を 合わせる 顔を 指定す るには、 ピント を 合わ 
せたい 顔検化 枠を 夕 、ソチし ます。 

- 顔 検化枠 表示 中に 登録した 顔 情報を 表示す る こと 巧で きます 
(煩  P.234)。 

♦ [チェイス フォー カス] ►設定を 選ぶ 

- 一度 被写体を 選択す ると、 被写体 巧 動いても 追跡す る こと 巧で き 
ます。 

- 撮影 画面で 追いな ける 被写体を 画面 上で タッチし てくだち い。 選 
択 した 被写体 じ 青い 枠 巧 表示 ちれます。 また、 チェイス フォー カス 
を 解除 するとき は 再度 撮影 画面を タッチし てくだち し、。 

- 静止画 撮影、 動画 撮影の み 設定で きます。 


• 笑顔 フォー カス シ わ、 ソタ ー/ 振り向き シ わ、 ソター 中に フォー カス 設定 
を 変更す ると、 通常 撮影 じなります。 

• 動画 撮影 サイ ブ巧 「QCIF : 1 76  X 1 44」 のとき は、 顔 認識 フォーカスを 設 
定 できません。 

• コン テイ ニ ユア スフ ォー カスを [OF 円に 設定して いると きは、 フ ォーカ 
ス 動作 終 3 後に 撮影し ます。 

• 顔 認識 フォーカスを [ON] じ 設定して いると き、 顔の 向き や 被写体との 
距離、 撮影 環境 じよって は、 正しく 顔を 検化 できない こと 巧あります。 
また、 顔が 外の 被写体 や 背景を、 顔と して 誤検 化する こと 巧あります。 

• 顔 認識 フォーカスと チェイス フォーカスを [ON] じ 設定して いると き 
は、 顔 認識 フォー カス 巧 動作し、 顔検化 枠外の 画面を タッチした とき 
じ、 チェイス フォーカス 巧 動作し ます。 


I 丰 ぶれを 補と する < 手 ぶれ 補正 > 

動きの まい 被写体 や 暗い 場所な どの 手/ ぷれ巧 発生し やすい 場合で も、 安定し 
た 撮影 巧で きます。 

• 静止画 撮影 サイ ブ巧 「QVGA :  240  X  320 丄 「QCIF : 1 76  X 1 44」 のとき は、 
手/ ぷれ 補正 撮影で きません。 

• 静止画 撮影では [オート （強)] を 設定で きます。 [オート] より も 動きを 優 
先した 撮影を 斤 ラ こと 巧で きます。 

1 撮影 画面で @  ►(!]► [手 ぶれ 補正] 

2 設定を 選ぶ 


• ま ぷれを 補正して 撮影す ると、 被写体 や 周囲の 明るち じよって は 撮影 
画像に タ イブ 巧 のったり、 暗く なったり する こと 巧あります 巧 故障で 
はありません 。そのと きは、 ま/ ぷ れネ甫 正を [OF 円 じして 撮影して くださ 
い。 


■フ オー カス ロックで 撮影す るく フォー ヵス ロック > 

ピント を 合わせた 状態で フ ォー カスを □、ソ ク して、 構図を 変えて 撮影で き 
ます。 

•ピント 巧 合わない 場合は、 フォーカス □ック を ご 使用く だち い。 

• フォーカス 巧 □ック ちれる と 音 巧 鳴 ります (動画 撮影、 ラク ラク 瞬漢 / 瞬 
英 ルーペを 除く）。 

• 笑顔 フォーカス シわッ ター/振り向き シ わ、 ソター 中は 利用で きません。 

1 撮影 画面で 被写体に ピントを 合わせて 囚 

•  〇) (半 押し） でち フォーカス □ック できます。 

• 状態に 応じて フォーカス □ック 表示 マークの 色 巧 変わります 
(煩  P.222)。 

フォーカス □ック を 解除 するとき 

• 囚でフ ォー カス □ック したと き： 囚 

•  D) で フォーカス □ック したと き： D) な 5 指を 離す 
- バ ー〕ー ドリー グー① とき： D (半 押し） 

2 構図を 変えて 撮影す る 

• 囚でフ ォー カス □ック したと き：® 

•  D) で フォーカス □ック したと き： D) (深く 押す） 

• 被写体との 距離は 変えないで くだち い。 

• 動画 撮影 時は、 撮影 中ち フォーカス □ック をな ける こと 巧で きます。 撮 
影 中 じ 被写体との 距離 巧 変化して ピント 巧 合わ なくなった とき じご 使 
用く だち い。 ただし、 フォーカス □ツク するとき じ 雑音 巧 入る こと 巧 あ 
ります ので ご ミ 主意く だち い。 


I 撮影 シーン や 撮影 モー ドを 変更す る 

< シーン •モー ド 設定 変更 > 

シーン 別 撮影 や 撮影 t ー ドな どの 設定を 変更で きます。 

1 動画 撮影 画面で 歷 I 

• 設定の 変更: 項目を 選/ ぷ 
• ページを 切^替える： 圆 
• 撮影 画面に 戻る：© 
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1 ページ、 目 

n マイカ^ ラ 
曰 （シーン) 標準 
且 （シーン) 夜景 
H  (シーン) 風景 
回 （シーン) 料理 
ffl( シーン) 逆光 
旧 プリ ティアし ンジ 
旧名 刺を 読み取る 
旧 文字を 読み取る 
旧 GIF アニ^を 作る 


2 ページ' 目 

曰 （シーン） 自動 認識 
凸 （シーン) 人物 
因 （シーン) 夜景 + 人物 
回 （シ ーン） スポー 、ソ 
の] (シーン) 文す 
旧マク □撮影 
旧 パー コードを 認識 
旧 雑誌 情報を 認識 
の 白 板 亡を 取る 
画 GIF 画像を 作る 


笑顔 フォー カス シャツ ター/ 振り向き シャツ ター で 
撮影す る  <  笑顔/振り向き シャツ ター > 


顔 認識 フォーカスを [ON] じ 設定して いる 場合、 笑顔 フォーカス シゎッ 
ター/振り向き シゎッ ター で 撮影で きます。 

1 静止画 撮影 画面で @  ►歷) ►[笑顔/振り向き シャッ 
夕一] 

2 設定を 選ぶ 

♦  l：OFF] 

- 自動的 じは 撮影し ません。® /0> を 押して 撮影し ます。 
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♦ [振り向き シャツ ター] 

- 新たに 人物 や 犬、 猫の 顔を 検 化する (顔 巧 力^ラを 向く） と 自動的 
じ 撮影し ます。 

♦ [笑顔 フォー カス シャツ ター] 

- 人物の 笑顔を 検 化する と 自動的に 撮影し ます。 

♦ [笑顔 レベル] ►設定を 選ぶ 

- 検 化する 笑顔の しべ ルを 設定で きます。 

- 巧の よ ラな 笑顔を 検化 できます。 

■ しべ ル 1 (微笑）： 微笑 
■ しべ ル 2  : 笑って 歯 巧 見える 
■ しべ ル 3  :  □を 開けて 大きく 笑 ラ 

3 笑顔/新たな 顔を お出す ると 自動的に 撮影す る 

• 笑顔 フォーカス シ わ、 ソタ  ー/振 リ 向き シわツ ター中 でも、 度)/ 〇) を 
押す と 静止画 撮影で きます。 

• 一度 撮影す ると 通常 撮影に 戻ります。 


I 映像と 音声の 組み合わせを 設定す る  <  映像 •音声 切替 > 

1 動画 撮影 画面で @  ►[!]► [映像 •音声 切替] 

2 設定を 選ぶ 


I ファイル サイズ 制限を 設定す る  <  ファィル サィズ 制限 > 

1 動画 撮影 画面で 圆 ► [ファイル サイズ 制限] 

2 ファイル サイズを 選ぶ 

• 設定で きる ファイル サ イブは 巧のと おりです。 

■  ル 用 （短）： ファイル サ イブを 約 日 00K バイトに 制限し ます。 

■  ^ ー  ル 用 （長）： フ ァイ ル サイ ブを約 2  M バイト じ 制限し ます。 

■ 制限な し: 保を 先 巧 FOMA 端末のと きは 約 10M パ イトまで、 保を 先 
巧 m に 「oSD カー ドのと きは 約 2  G バイト ま で 撮影 します。 撮影 時 
間は 最長 約 1 時間 じなります (映像 •音声 切替 巧 [音声の み] のとき 
を 除く)。 

•  i 亡ーシ ヨン： ー ルで 送信 するとき は、 ー ル 用 （短)]、 [J>^ ー ル 用 
(長)] じ 設定して くだち し、。 


• 撮影 サイ ブ じよって、 設定で きる ファイル サ イブは 変わります。 

• 共通 再生 亡 ー ドを 設定して いると きは、 [ベール 用 （短)] じ 設定され、 変 
更 できません。 

[音声の ノイズを 少なく する <  ノイズ キャン 七 ラ > 

1 動画 撮影 画面で 画) ►圆 ► [その他 設定] K ノイ ズ キャン 
七 ラ] 

2 設定を 選ぶ 

• タ イブ キゎン t ラでは、 音声を 明瞭 じする ためじ 音声の 加工 迴理 をし 
ています 。周囲の タ イブ 状態 や 話し方 じより、 音声の 聞こえ 方 巧 変わる 
こと 巧あります。 

I 化の FOMA 端末で も 再生で きる よう に 設定す る 

< 共通 再生 モード > 

• 撮影 サ イブは 「QCIF:  176X144 丄 画質は [ファイン] 、ファイル サイ ブ制 
限は [ベール 用 （短)] (日 OOK バイ ト） 、手/ ぷれ 補正は [OF 円、 映像 •音声 切替 
は [映像 + 音 罔 、エフェクト 撮影は [OF 円 じなり、 変更で き ません。 

1 動画 撮影 画面で @ ►[!]► [その他 設定] ► [共通 再生 モー 
2 設定を 選ぶ 

I 使用す る マイクを 切り替える 

< イン/アウト マイク 切替 > 

マイクと 撮影 用 アウト マイクを 切り 营 えます。 

1 動画 撮影 画面で 画) ►圆 ► [その他 設定] K イン/アウト 
マイク 切替] 

2 設定を 選ぶ 


I 減 光 (ND) フイ ルタの 枚数を 設定す る 

1< 減 光 (ND) フィルタ 設定 > 


動画 撮影 画面で 画) ►圆 ► [その他 設定け [減 光 (ND) 
フィルタ 設定] 

設定を 選ぶ 


[顔 情報を 登録す る  <  顔 登録 > 


顔の 画像を 撮影し て 顔 情報と して 登録したり、 登録 した 顔 情報 名 と フォー 
カス マーク を 静止画 撮影 画面で 表示し 撮影で きます (撮影し た 静止画 じは、 
表示 ちれた 顔 情報 名 巧 付加 ちれます)。 

• 顔 情報は 10 件まで 登録で きます。 

• データ BOX じ 保を ちれて いる 静止画な 5 ち、 顔 情報を 登録で きます 
(煩  P.348)。 

1 静止画 撮影 画面で @  ►[!]► [顔 登録] 

2  [新規 登録] 

• 登録を みの 顔 情報を 編集： [編集] ► 編集す る 顔 情報を 選/ ぷ ► 操作 4 
へ 

- 個人 検化 一覧 画面 巧 表示 ちれます。 

3 顔を お出す る 

• デイ スプ しイ① ガイ ド 枠内に 顔の 位置を 合わせて くだち い。 顔巧検 
化 ちれる と ガイ ド 枠 巧 赤色 じなります。 

• 眉毛、 目、 □、鼻、 百を 隠さす、 目を 開いた 状態で 正面を 向いて 撮影し 
てく だち い。 巧の 画像は、 検化 性能 巧 低下 します。 

■ ぼやけて いる 画像  ■ 強い 光 巧 当たって いる 画像 

■ 周囲 巧 暗い 画像  ■ 集合 写真な どのよ ラに 顔 巧 ルち い 画像 

4 各項 目を 設定 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 名前: 顔 情報 名を 入力し ます。 

- 全角 6 文字 (半角 12 文字） まで 入力で きます。 

■ フ オーカ スマーク： 表示す るフ オーカ スマークを 設定で きます。 

5  [はい] 
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• 登録した 顔 情報 名は 分類 登録 [アル パム] 内で 表示 ちれる 頃 目 じなり、 デー 
夕 検索な 5 画像を 検索す る こと 巧で きます。 

• 顔検化 中の 力^ラ 設定は、 通常 撮影 時の 設定とは 異なります。 

■ 撮影 回数の 多い 顔に 対して 顔 情報の 登録 確認 画面を 表示す る 
く 自動 顔 登録 > 

撮影 時に 同じ 顔を 3 回検 化する と、 静止画 撮影 後に 顔 情報を 登録す るな ど 
ラな を 確認す る 画面を 表示し ます。 

1 静止画 撮影 画面で @  ►圆 ► [顔 登録] ► [自動 顔 登録] 

2 設定を 選ぶ 
■ 顔 情報を 削除す る 

1 個人 検出 一覧 画面で 削除す る 顔 情報に カーソルを 合わせ 
る ►圆 

2 削除 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 削除] ► [はい] 

♦ [選が 削除け 顔 情報を 選ぶ ►圆 ► [はい] 

- すべてを 選択/解除: 画） 

♦ [全 件 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

■ 登録した 顔 情報を 表示す る  <  顔 登録 情報 表示 > 

フ ォー カス 設定の 顔 認識 フ ォー カスを [ON] じ 設定して いると きじ、 登録し 
た 顔 情報 名と フォーカス マークを 表示し ます。 

1 静止画 撮影 画面で @  [顔 登録] 

2  [顔 登録 情報 表示] 

3 設定を 選ぶ 

[デー タ BOX を 表示す るく データ BOX 表示 > 

1 撮影 画面で @  ►圆 ► [データ BOX 表示] 
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カイラの 設定を 変える 

力 ラボ タンの 設定 や 撮影した 画像の 保存 巧の 選択な どが できます。 

• シ わ、 ソター 音の 変更 じついて は 煩 P.236 
• 撮影 亡 ー ド じよって は 設定 できない 場合 巧あります。 


I 画像を ディ ス プレイ いっぱいに 表示す る 

< 全 画面 表示 切替 >  _ 

1 静止画 撮影 画面で @  ►  (ffl  ► [全 画面 表示 切替] 

I カメラ ボタ ンの 設定を わ つ  < ヵメ ラボ タ ン 設定 > 

待受 画面で 画] を 押した ときに 起動す る 撮影 t ー  ドを 設定で きます。 

1 撮影 画面で 画) ►[カメラ ボタン 設定] 

2 設定を 選ぶ 


ImicroSD カー ド/自動 お預かり フォルダに 保 巧す 

るく 保存 先 選択 > 

撮影した 画像を microSD 力ード や デー タ BOX ① マイ ピ クチ わの [自動 あ預 
なり] フ ォル ダに 保を できます。 

1 撮影 画面で @ ►[!]► [その他 設定] ► [保存 先 選が] 

2 保存 先を 選ぶ 

•  m に roSD 力ー ドに 保を できる 動画の 撮影 時間は m に 「oSD 力ー ドの 
リじ より 異なります。 映像 巧 含まれる 動画のと き、 最長 約] 時間です。 
•  microSD 力ー ドに 保を した 静止画/動画の 確認 じついて は 屈 =P.374 


• 保を 先 巧 m に 「oSD 力ードに 設定され ている とき、 静止画は [力^ラ フォ 
ルタ'' XXX] (フォルグ 巧 複数 あるときは rxxx」 ① 数字 巧 最も 大きな フォ 
ルタ'') じ、 動画は 風 画 (QVGA が 下)] または [動画 (その他)] じ 保を され 
ます。 ただし、 m に roSD カード 内に 力: > (ラフ ォルダ 用 ユーザ フ ォルグ ま 
たは 動画 (QVG AU 下) 用 ユーザ フォルグを 作成した ときは、 それぞれ 
一番 新しく 作成 ちれた ユーザ フォルグへ 保を ちれます。 

• フォルグ 内の 保を 件数 巧 1000 件を 超える と、 新しい フォルダ 巧 自動的 
じ 作成 ちれ、 新しい フォルダ じ 静止画/動画 巧 保を ちれます。 パソコン 
などで 利用した m に roSD 力ードは 、管理情報の 更新を 斤わない と 保を で 
きません （煩 P.376)。 


1" よく 使う 設定を すぐに 呼び出す  <  マィヵ メラ > 

撮影 t ー  ドを 保を して おいて、 呼び 化す こと 巧で きます。 

1 静止画 撮影 画面で 圆 ►[マイカ メラ] 

• 動画 撮影のと き: 動画 撮影 画面で 歷] ►[マイカ^ ラ] 

2  [設定 1 を 呼出し]/ [設定 2 を 呼出し] 

■ 現在の 設定を 保存す る < 設定 1 へ 保存/設定 2 へ 保存 > 

• 撮影 t ー ドは 2 件まで 保を できます。 

1 静止画 撮影 画面で @ ►圆 ►[マイカ メラ] 

• 動画 撮影のと き： 動画 撮影 画面で 画] ► [マイ カ  ラ] 

2 隙定 1 に 保 巧]/ 隙定 2 に 保 初 


f 自動 切替 モー ドを 設定す る <  自動 切替 モード > 

バーコード/名刺を 検 化した ときに、 自動で バーコード リーグ ー/名刺 
リーダーを 起動す るな ど ラな を 設定し ます。 

1 静止画 撮影 画面で @  [その他 設定] ► [自動 切替 

モード] 

2 設定を 選ぶ 


• 撮影 サイ ブ巧 「QCIF:  176X  144」 ① ときは 利用で きません。 


• 撮影 t- ドは 約 10cm ① 距離で 自動 切り 营 えを 斤い ます。 ただし、 バー 
コード や 名刺 巧 ルち く 表示 ちれて いる 場合 や デイ スプ しイ① 中央に 表 
示 ちれて いない 場合は、 撮影 t ー  ド 巧 自動で 切り 营わ 5 ない とき 巧 あ 
ります。 


1" 自動 保存 モー ドを 設定す る < 自動 保存 モ-ド > 

撮影した 静止画を 自動的に 保を するな ど ラな を 設定し ます。 

1 静止画 撮影 画面で @ ►[!]► [その他 設定] ► [自動 保存 
モ- ド] 

2 設定を 選ぶ 

• 自動 保を t ー  ドを [ON] じ 設定す ると、 撮影 直後の 画像 編集 や 画面 設定 
な どの 操作は できなくなります。 

• 撮影した 静止画は、 保を 先 選択で 設定した 保を 先に 自動的に 保を ちれ 
ます。 

• 連 写 力べ ラで [オス ス^フ オト] ① 場合は、 自動 保を 亡 ー ドを 設定で き 
ません。 


I 撮影 中の バック ライ トの 点灯 時間を 設定す る 

く バック ライ ト 点な 時間 > 

1 撮影 画面で @  ►圆 ► [その他 設定け [バック ライ ト 点な 
時間] 

2 設定を 選ぶ 

• [常時 点な] (静止画)/ 階に ON] 働 励 じ 設定 しても、 ファインダー画 
面が 外では デイ スプ しイ① 照明の 点む 時間は 照明 点な 時間 設定 じがい 
ます。 


[カメラ 終了 時の 設定 保持に ついて く ヵメラ 設定 保持 > 

力べ ラ t ー  ド 終 3 時に 巧の 設定を 記憶し、 巧 回 静止画 亡 ー ド や 動画 t ー  ド、 
プリ ティアし ンジ カ^ラを 同じ 状態 じして 起動で きます。 力^ラ 亡 ー ド 終 
3 時に お買い上げ 時の 状態に 戻す じは、 設定を 記憶ち せない よ ラ じします。 
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静止画 撮影 

サイ ブ 選択、 画質 選択、 保を 先 選択、 手/ ぷれ 補正、 シー 
ン別 撮影、 自動 保を t ー  ド、 ISO 感度、 笑顔し ベル、 顔 登 
録 情報 表示、 自動 切替 亡 ー ド、 ピ クチ わ ー ライト、 チェ 
イス フォーカス、 コン テイ ニ ユア スフ ォー カス 
• ヴ イブ 選択、 画質 選択は: インカ: ラと サブ カべ 
ラ じついて それぞれの 設定を 保持し ます。 

動画 撮影 

サイ ブ 選択、 画質 選択、 ファイル ヴ イブ 制限、 保を 先 選 
択 、ま/ ぷれ 補正、 タ イブ キわン t ラ、 チェイス フ ォーカ 
ス 、コン テイ ニ ユア スフ ォー カス 

プリ ティアし ンジ 
力べ ラ 

サイ ブ 選択、 画質 選択、 保を 先 選択、 ピ クチ わ ー ライ 
卜 、コン テイ ニ ユア スフ ォー カス 
• ヴ イブ 選択、 画質 選択は^ インカべ ラと サブ カ^ 

ラ じついて それぞれの 設定を 保持し ます。 

1 撮影 画面で 画) ►圆 ► [その他 設定け [カメラ 設定 保持] 
2 設定を 選ぶ 


•バック ライト 点な 時間、 シゎッ ター 音、 力べ ラ ボタ ン 設定は 力^ラ 設定 
保持の 設定に ね ねれら す 設定を 保持 します。 


I ンヤ ツ ター 音を 変: 义々  <  シャッ ター音 > 

1 静止画 撮影 画面で @ ►圆 K その他 設定] K シャッ ター 
音] 

2 シャッター 音を 選ぶ 

I カメ ラの 設定を 初期 状態に 戻す 

< デフォルト 設定に 戻す > 

• ヴ イブ 選択、 イン/アウトカ ベラ 切替、 保を 先 選択は 初期 状態に 戻り ませ 
ん。 

1 撮影 画面で 極) ►圆 K その他 設定] K デフォルト 設定に 
戻す] 
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ー ル/ブロ グ 機能 


撮影 後す ぐに 静止画 または 動画を 送る 


静止画/動画 撮影 後、 保を 前の 画面な 5、 撮影した 静止画 や 動画を 
- ルに 添付して 送信したり、 ブ □グ /SNSI こ 投稿す る ことち でき ま 
す。 また、 静止画の 場ち は デコ ー ル® として 送信で きます。 

• 撮影した 動画は i 亡ーシ ヨン^ ー ルと して 送信し ます。 

1 静止画 プレビュー 画面/連続 撮影 プレビュー 画面で 画] 

• 動画 撮影 確認: ニュー 画面で: ー ルを 作成 するとき： [: >< ー ル 作成] 
►操作 3 へ 

• 動画 撮影 確認^ ニュー 画面で ブ □ブ /SNSI こお 稿 するとき： [投稿] 

► 投稿 先 じ カーソルを 合わせる ►極) ► 操作 3 へ 
- ブ □ブ /SNS 投稿 先の 登録 じついて は喊 P.170 

2 送信 方法を 選ぶ 

♦  [メー ル 添付] 

- 撮影した 静止画 巧 添付 ちれます。 

- 添付す る 静止画 じよって は、 画像 サイ ブや ファイル サ イブを 変更 
する 画面 巧 表示 ちれます。 表示 ちれる 画面 じついて は、 p.i49r ファ 
イ ルを 添付す る」 を 参照して くださし、。 

♦  [メー ル 挿入] 

- 撮影した 静止画 巧 本文に 挿入 ちれ、 デコ ベール® じなります。 

- 挿入す る 静止画 じよって は、 画像 サイ ブや ファイル サ イブを 変更 
する 画面 巧 表示 ちれます。 表示 ちれる 画面 じついて は、 p.i43r デ〕 
^ ー ル® を 作成す る」 を 参照して くだち い。 

♦ 败 稿け 投稿 先に 力ーソルを 合わせる ►極） 

- 撮影した 静止画 巧 添付 ちれます。 

- ブロ ブ /SNS 掛高 先の 登録に ついては 煩 P. 1 70 
• 撮影した 静止画は 自動的 じ 保を ちれます。 

3  メー ル/デコ メー ル® を 作成 •送信 


フエ ク ト カメラ 


いろいろな 効果を 付けて 撮影す る 


撮影す る 静止画 や 動画に エフェクトを 設定し、 を 含い や タッチを 変え 
て 撮影で きます。 


• 静止画 撮影の 場合、 撮影 サイ ブ巧 「 3  M : 1 日 36 X 2048 丄 「 フル HD : 1 080 X 
1 920 丄 「待 受:  480  X  8 己 4 丄 「VGA :  480  X  640 丄 「QVGA :  240  X  320」、 
「QCIF : 1 76  X 1 44」 のとき じ エフェクト 撮影で きます。 

• 動画 撮影の 場合、 巧の 設定のと きじ エフェクト 撮影で きます。 

麵 撮影 ヴ イブ： 「QVG A :  320  X  240 丄 「QCIF : 1 76  X  1 44」 

■ 映像 •音声 切替： [映像 + 音声]、 [映像の み] 

麵 共通 再生 t ー  ド： [OFF] 

■ シーン 別 撮影： [標準] 

■ 顔 認識 フォーカス： [OFF] 

■ チェイス フォーカス： [OF 円 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUSIC]  ► [カメラ] ► 
[アレンジ カメラ] ► [エフ ェク ト カメラ] ►画） 

• 撮影 画面で @ ►圆 ► [撮影べ ニュー] ► [エフェクト 撮影] でち 操作 

できます。 

2 ェフ ェク トの 種類を 選ぶ 

• 設定で きる エフェクトの 種類は 巧のと おりです。 

■  OFF: エフェクトを 解除し ます。 

■ ミニチュア X1 : 実際の 風景を ミニチュア 模型で 再現した なのよ 
ラ じ 表現で きます。 

■ 魚 眼: 魚 眼し ンブ での 効果を 表現で きます。 

■  t タク □: t タ トーンで 濃淡を 表現で きます。 

■  t ピア： t ピアを で 濃淡を 表現で きます。 

■ き 5 き 5: 光輝 部を ち 5 じ 輝かせる 効果を 表現で きます。 

■ 色えん けつ: をつ きの 線画で 表現で きます。 

■ 円 ソフト フ しー ム X1 : 画面の 周り じぼな しの 効果を 付ける こと 
がで、 ぉ 寺す 

■ 残像 X  2  : 動きの 残像を 表現で きます。 

■ 波紋: 波紋 効果を 付ける こと 巧で きます。 

■ 万華鏡、 万華鏡 (大 )^2、 万華鏡 (ル） X’2  : 万華鏡の 効果を 表現で き 
ます。 

X  ] 動画 撮影では 設定で きません。 

X2 動画 撮影の み 設定で きます。 

3  ®/D 

• 静止画を 撮影し ます。 


• 動画 撮影 時は、 エフェクト 撮影を 設定す ると、 画質 巧 巧の よ ラに 設定ち 
れ 、変更す る ことは できません。 

■ 「QVGA : 320 X 240 丄 「QCIF : 1 76 X  1 44」 ： [ハイク オリ テイ] 

• 動画 撮影 時は、 エフェクト 撮影を 設定す ると、 手/ ぷれ 補正 巧 自動的に 
[OFF] じなります 。この あと、 エフェクト 撮影を 解除す ると、 エフェクト 
撮影 設定 前の ま/ ぷれ 補正の 設定 じなります。 

• 静止画 撮影で 撮影 サイ ブ巧 r 待受 : 480 X 8 日 4」 よ り 大きい ときに [波 
紋] 、历華 織に 設定す ると、 撮影 サイスが 待受 :  480  X  854」 じ 変更 さ 
れ ます。 


アレンジ カメラ 


人物の 顔を 撮影して アレンジ する 

人物の 顔を 撮影した あとじ、 顔を 小さく したり、 目を 大きく したりす 
るな ど①ア しンジ がで きます。 また、 タッチ パネルを 使って、 撮影した 
画像 I こま 書きで 描画す る ことができます。 

• 画面 上部に 残り 撮影 可能 枚数 巧 表示 ちれます。 

• 撮影 サ イブは r 待受 :480X8 日 4」 が 下です。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/ 

MUSIC]  ► [カメラ] ► [アレンジ カメ 
ラ] ► [プリ テイ アレンジ カメラ] 


2  ®/D 

• 静止画を 撮影し ます。 

3  @ 

• 撮影した 顔 画像の 顔と 目の 大きち や 肌の 色 巧 自動的 じ 1 回ア しンジ 
ちれ、 顔ア しンジ '画面 巧 表示 ちれます。 

• 手書き 入力： 圆 
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- 撮影した 画像 巧 自動的に 保を ちれ、 手書き 入力 画面 巧 表示 ちれ ま 
す。 が 降の 操作 じついて は 屈 =p.4o 日 r 手書き を 作成す る」 ①操 
作 2 へ 

- 手書き 入力を 斤 ラと、 顔①ア しンジ 操作に 戻れません 。人物の 顔を 
ア しンジ 'する 場合は 操作 4 の あとじ 手書き 入力を 斤って ください。 

4 人物の 顔を さらに アレンジ する 

• 顔の 大きち を 変更す る： @ 

• 肌の 色を 変更す る： 画 
• 目の 大きち を 変更す る： 圆 
• ] つ 前の 状態に 戻す： 面 

• ア しンジ 'は それぞれ 3 回まで 操作で き、 4 回目の 操作で ア しンジ 'ち 
れ ていない 画像 じなります。 4 回が 上ア しンジ する 場合は、 操作 日の 
前に @を 押してく だち い。 

5  ® 

• 画像を 保を します。 

•  ^ ー ルで 送信： 画 ルを 作成 •送信 

• 高速 赤外線 通信で 送信 (IrSS™ 機能） （煩 P.348) : 面 ► 送信 方を を 選 
ぷ 

•残り 撮影 可能 枚数の 表示 は 目安 であり、 撮影 時の 設定 じより、 残り 撮影 
可能 枚数 巧 減 かしない こと や 撮影した 枚数より ち 多く 減 かする 場合 巧 
あります。 

• 撮影 時に 顔 巧検化 ちれて いないと、 顔を アし ンジ 'できない こと 巧 あり 
ます。 

• 複数の 顔 巧検化 ちれた 場合、 すべての 顔巧ア しンジ 'ちれます。 

• 作成した 画像は データ BOX ① マイ ピ クチ わの [力べ ラ] フォルダ じ 保を 
ちれます。 


連 写 カメ 


いろいろな 連続 撮影を する 

• 連続 撮影を したり、 連続 撮影し た 静止画な 5 お 巧みの 写真を 選んで 保を 
でぎ ます。 

• 設定 を随常 (ON) ]、 [ON] 、 にニユ アル] I ご 設定した とき ① 最大 撮影 枚数 
は 巧のと おりです。 
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14M：  3240X4320 

3 枚 

14M: スマートリ サイ 
ブス— ム 

3 枚 

10M：  2736X3648 

3 枚 

5  M： 1944X2592 

3 枚 

3M： 1536X2048 

3 枚 

フル  HD: 1080 X  1920 

6 枚 

待受 :  480X8 己 4 

8 枚 

VGA：  480X640 

10 枚 

QVGA：  240X320 

40 枚 

QCIF：  176X144 

40 枚 

• 設定で きる 撮影 サ イブは 巧のと おりです。 


撮影 サイ ブ 

通常 (ON) 
/ON/ 

オ スス^ 
フォト 

ブラ クット 

ベスト t しク 
トフ オト/ 
スト □ボ 
フォト 

7 ニユ アル 

14M：  3240X4320 

〇 

〇 

X 

X 

14M: スマート リサ 
つ 玉 又— レ 

〇 

〇 

X 

X 

10M：  2736X3648 

〇 

〇 

X 

X 

己  M: 1944X2 日 92 

〇 

〇 

X 

X 

3M： 1536X2048 

〇 

〇 

X 

X 

フル  HD: 1080 X  1920 

〇 

〇 

X 

〇 

待受 :  480X8 己 4 

〇※ 

〇 

〇※ 

〇 

VGA：  480X640 

〇※ 

〇 

〇※ 

〇 

QVGA：  240X320 

〇※ 

X 

〇※ 

〇 

QCIF：  176X144 

〇※ 

X 

〇※ 

〇 

〇: 設定で きます。 

X: 設定で きません。 

X フ しーム 撮影を 組み合わせて 撮影で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUSIC]  ► [カメラ] ► 
[連 写 カメラ] 

• 静止画 撮影 画面では @  ►  ffl  ► [撮影: ニュー] ► [連続 撮影] でち 操 
作で きます。 

2 設定を 選ぶ 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■  OFFX: 連続 撮影を 利用し ません。 

■ 通常 (ON) /ONX: 自動的に 静止画を 連続して 撮影で きます。 


■ オスス ベ フォト ： 連続 撮影した 写真な 5 選定 亡 ー ドで 設定した 
t ー  ドを もとに 自動で] 枚 選択して 表示し ます。 

- 撮影 ヴ イブに 応じて 3 〜 10 枚 撮影し ます。 

■ ブ ラク、 ソト： 明るち ① 異なる 3 枚の 静止画を 連続し て 撮影で きま 
す。 

■ ベスト tz しク トフ ォト： シわッ ター 操作を する 直前な 5 連続して 
撮影で きます。 

■スト □ボフ ォト： 約 0. 1 3 秒 間隔で 連続 して 撮影し、 それ 5 を 合成し 
た 1 枚の 画像を 作成で きます。 

- 撮影 サイ ブじ応 じて 7 〜 20 枚 撮影 します 巧、 撮影 したす ベての 
画像 巧 合成 じ 使われる とは 限りません。 

■ マニュアル： 自分 ①シ わ、 ソ ター 操作で 静止画を 連続して 撮影で き 
ます。 

义 サブ^ニューな 5 操作した ときの み 設定で きます。 

• [ベスト t しク トフ ォト] を 選択す ると 撮影 開始 音 巧 鳴ります。 

3  ®/D 

• ] 枚 目 巧 撮影 ちれ、 が 降 自動的に 撮影 ちれます。 

• マニュアル 撮影の ときは、 連続 撮影 最大 枚数 まで®/ D> を 押します。 
• 連続 撮影 中 じ 日を 押したり、 FOMA 端末を 閉じる と、 撮影を 中止し 
て 力^ラ ドを 終 3 します。 また、 ポジションを 変える と 撮影を 停 
止し、 連続 撮影 開始 前の 状態に 戻 ります。 

• 全 枚数を 撮影す ると、 連続 撮影 プし ビュー 画面 巧 表示 ちれます。 

• スト □ボフ ォトのと きは 合成した 画像 巧 表示 ちれます。 

• オス ス^フ ォトのと きは 1 枚プし ビュー 画面 巧 表示 ちれます。 

4 画像を 保存す る 

• 自動 保を ド （煩 P.23 日) 巧 [ON] のとき は、 自動的に 全 件 保を ちれ 
ます。 

通常 (ON)  /ON/ ブラ クット /ベス ト tz しク トフ ォト/ 7 ニ ュア ルの 
場ち 

• 画像を 保を: 画像を 選/ ぷ^度/〇) 

• すべての 画像を 保を： 圆 

•  ルで 送信したり、 ブ □ブ /SNS じ 投稿 （煩 P.236) : 画 ► 送信 方 

をを 選んで ベー ル/デ〕^- ル® を 作成 •送信 
オス ス^フ オトの 場合 
• 表示 ちれた 画像の み 保を:® /D) 


• 全 画面 表 术：剛 

• 連続 撮影 プし ビュー 画面を 表示： 圆 
- 画像を 保を: 画像を 選/ ぷ^度/〇) 

- すべての 画像を 保を: 圆 

- ルで 送信したり、 ブ □ブ /SNS じ擲高 （傾 P.236) : 画 ► 送信 
方 ミちを 選んで^-ル/デコ^-ル® を 作成 •送信 
- ] 枚プし ビュー 画面を 表示： 面 

•  ルで 送信したり、 ブ □ブ /SNS じ掛高 （煩 P.236) :圆 ► 送信 方 
をを 選んで^-ル/デコ: ><- ル® を 作成 •送信 

• 選定 亡 ー ドを 変更: 圧) ー  ドを 選/ ぷ 
スト □ボフ ォトの 場合 
• 表示 ちれた 画像の み 保を:® /〇) 

• 表示 ちれた 画像を 削除: 圆 

•  ^  - ル で 送信 したり、 ブロ ブ /SNS じ掛高 （像 P.236) : 画 ► 送信 方 
をを 選んで ベール/デ〕: ー ル® を 作成 •送信 

• 連続 撮影 プし ビュー 画面を 表示： 匹） 

- 画像を 保を: 画像を 選 ぷ ►  ®/D 
- すべての 画像を 保を: 圆 

- ルで 送信したり、 ブ □ブ /SNS じ 投稿 （煩 P.236) : 画 ► 送信 
方を を 選んで^  — ル/デ〕 ベール® を 作成 •送信 

• 連続 撮影 中に 着信 や アラーム 巧 動作す ると、 撮影 中の 静止画は 保持ち 
れ 、連続 撮影は 中止され ます。 ただし、 着信 や アラーム 動作の タイ ミン 
ブ じよって は、 撮影 中の 静止画 巧 破棄 ちれ、 静止画 撮影 画面に 戻る こと 
ちあります。 

• スト □ボ フォト 撮影 時 じ FOMA 端末を 動な すと、 [撮影に 失敗し ました] 
と 表示され、 撮影 巧で きない 場合 巧あります ので ご ミ 主意く だち し、。 

■ 連続 撮影 プレビュー 画面の サブメニュー 操作 

[全 件 保た] 

[全 件 削除] 

[1 件 保た] 

[1 件 削除] 

[位置 情報 貼付]  保 P.335 
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シヨ ッ トイ モを 利用す る 

斜めに 撮影され た 画像の 傾きを 補正したり、 白い 背景 ①夕 ぎを 読み や 
すくなる よ ラに ネ南 正す る ことで 撮影した 画像を: として 利用す る 
ことができます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [カメラ] ► 
[読取り カメラ] ► [シヨ ッ ト メモ] 

2  ®/D 

• 静止画を 撮影し ます。 

3 画像を 選ぶ 

• 前の 補正 候補/巧の 補正 候補に 変更: @/画} 

- @ でち 操作で きます。 

4  ® 

• 画像を 保を します。 

• 手書き 入力： 圆 

- 撮穀 した 画像 巧 自動的に 保を され、 手書き 入力 画面 巧 表示 ちれます。 
U 降の 操作 じついて は 煩 =p.4o 日 r 手書き を 作成す る」 ① 操作 2 へ 
• ベールで 送信したり、 ブ □ブ /SNS じ 投稿 （煩 P.236) : 画 ► 送信 方 
をを 選んで ベール/デ〕^- ル® を 作成 •送信 
• 高ま 赤外線 通信で 送信 (IrSS™ 機能） （屈 =P.348) : 置) ► 送信 方 ミ 去を 選 
ぷ 


ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ 


ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペを 利用す る 

力 ラを 使って 漢 まや 英単語を 読み取り、 読みな たや 意 巧を デイ スプ 
しイじ 表示し ます。 読み取った 夕 すを 辞書で 検索す る ことち でき ま 
す。 

• ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペで 表示 ちれる 読みな たや 意 日 未は r 明鏡 t バイ 
ル 国語辞典」 r ジー ニア ス t バイ ル 英和辞典」 @2009  Taishukan を もと 
じ 表示して います。 
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1 ノー マルメ ニ ユーで [カメラ/ TV/ 
MUSIC]  K カメラ] ► [読取り カメラ] 
► [ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ] 


2 ディスプレイの ルーペ 枠内に 読み取る 文字を 表示 

• 読み取り 結果と 読みな たや 意 日 未 巧 吹き 化しで 表示 ちれます。 

- 読みな たや 意味は 3 個まで 表示 ちれます。 4 個が 上 ある 場合は 
[etc] 巧 表示 ちれます。 

- 漢字を 読み取った 場合は、 読みな たを 表示し ます。 

- 英単語を 読み取った 場合は、 意 日 未を 表示し ます。 

• デイ スプ しイ① ルーペ 枠内に 表示す る 文字を 変更す る だけで、 読み 
取り 結果ち 変更 ちれます。 

• 読み取った 文字を 辞書で 検索: 読み取り 結果 表示 中に®  ► 辞書で 検索す る 
• 読み取り 結果は 保を ちれません。 

• 読みな たや 意 日 未は 先頭な 5 全角 6 文字まで 表示 ちれます。 全角 6 文字 
を 超える と、 全角 日 文字まで 表示 ちれ、 が 降は r …」 ① 表示と なり ます。 

• 傷、 汚れ、 光の 反射、 文字 サ イブな どじ よっては 読み取れな いとき 巧 あ 
ります。 

■ ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルー ぺ 画面の サブ メニ ュー 操作 

[撮影 亡 ー ド 切替] ► 撮影 亡 ー ドを 選ぶ 


[AF 亡ードけ 設定を 選ぶ 


バ ーコー ドリ ー ダー を 利用す る 

力 ラを 使って バ ー〕ー ド (JAN〕一 
ド、 QR 〕 ー ド） を 読み取る と、 Phone 
To (AV  Phone  To)、 Mail  To、 Web 
To、 Bookmark 登 緑、 電話帳 登 緑、 夕き 
表示、 i アプリ To を 利用で きます。 読 
み 取っ た 文す ① コピー や 貼り 付け、^ 

□デイ ①再 生や 保存、 画像 または トル 
力の 表示 や 保存を 巧 ラ ことち でき ま 
す。 

• 読み取り 結果を m に 「oSD カー ドに 保を する ことは できません。 

JAN コードとは 

• 幅の 異なる 縦の 線 (バー） で 数字を 表現して い 
る バーコードです。 

• ちの J  AN コードを 読み取る と 
[494285711 9022] と 表示 ちれます。 

•  JAN8、JAN13 を 読み取る こと 巧で きます。 

QR コードとは 

• 縦 •横 方向で データを 表現して いる 二 巧 元 コー 
ドの] つです。 

• ちの QR コードを 読み取る と [株式会社 NTT ド 
コ t] と 表示 ちれます。 

CODE  128 とは 

• 幅の 異なる 縦の 線 (バー） で 数字 や アルフ アベ、 ソ ト などを 表現して いる 
バーコー ドです。 

•  CODE128 を 読み取る じは、 対応して いる i アプリの ソフトを ダウン □一 
ドす る 必要 巧 あ ります （屈 = P.30 の。 


バ ーコー ド (JAN コー ド、 QR コー ド） から 文字を 誘み 
I 取つ て？ リ 用す るく パー コー ドリ ー ダー > 


• バーコードの 種類 やサ イブ じよって は、 読み取れな いこと 巧あります。 
•傷、 汚れ、 破損、 印刷の 品質、 光の 反射、 QR コードの バージョン じよって は 
読み取れな いとき 巧あります。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/ 

MUSIC]  ►[カメラ] ► [読取り カメラ] 

► [バ ーコー ドリーダー] 


10^ 


1 な 上な して 読 巧を 巧す 


ディスプレイの 中央に 読み取る バー コード （JAN コード、 
QR コー ド） を 表示 ►み 


• デ イス プしイ じ 表示 ちれて いる バーコードを 撮影せ す、 直接 読み取 
ります。 

• バーコー ド (JAN コー ド、 QR コー ド） ① 真正面な 5 力^ラまでを 
1 0cm が 上 離 して、 バー〕ー ド や FOMA 端末を できる だけ 固定す ると 
認識 ちれ やすくなります。 

•読み取り 巧完 3 すると、 完 3 音 巧 鳴り、 読み取り 結果 画面 巧 表示 ちれ 
ます。 

• 読み取りの 中断: 画)/ 画 
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分割され た データ じついて 

•  QR コード じは、 分割 ちれた データ （最大 16 個） を 
読み取って] つの データと なる ちの 巧あります。 

分割 ちれた データを 読み取った ときは^、 ソ t 一 
ジ '巧 表示 ちれます。 （ ）1 こは 残り 個数/全 連結 数 
巧 表示 ちれて います。 

[はい] を 選ぷと 巧の QR コードの 読み取り 画面に 
進みます。 巧の QR コードを デイ スプ しイ① 中央に 表示ち せる と、 自 
動的に 巧の QR〕ー ドを 読み取ります。 操作を 繰り返し 、すべての 分 
割 ちれた データを 読み取る と 読み取り 結果 巧 表示 ちれます。 

3 読み取り 結果を 利用す る 

• 読み取った 文字 や 数字に 下線 巧 付いている とき： 読み取った 文字を 
選/ ぷ 

- 読み取った 文字の 内容に 応じた 画面 巧 表示 ちれます。 

• 読み取った 文字を すべて コピー： 圆 

■ バー コー ドリ ー ダー画面の サブ メニ ュー 操作 

[撮影 亡 ー ド 切替] ► 撮影 亡 ー ドを 選ぶ 
[保存 データ] ►保た データを 選ぶ 
[AF 亡ードけ 設定を 選ぶ 

■ 読み取り 結果 画面の サブメニュー 操作 

[電話帳 登録] ► 電話帳に 登録 


[Bookmark 登録] ►  BookmarkI こ 登録 


[コピー] ► 始 点を 選ぶ ► 終点を 選ぶ 


[保存] ► 保存 先を 選ぶ 


IQR コードから 画像、 トルカ や メロディを 読み取って 
利用す る _ 

1 QR コー ドを 読み取る 

• 読み取り 結果 画面に、 読み取った データの 種類に 合わせて [画像]/ 
[ベ □デイ]/ [トルカ] と 表示 ちれます。 

2  ® ► 利用 方法を 選ぶ 


• 複数 ①ト ルカ 巧 含まれて いる 場合に [表示] を 選んだ ときは、 先頭の 
トルカの み 取得し ます。 

• 晚窃 を 選んだ ときは、 画像は デー タ BOX ① マイ ピク チトの [外部 取 
得 デー タ] フォルダ、^  □デイは デー タ BOX ① ^  □デイの [外部 取得 
データ] フ オルグ、 トルカは お サイフ クー タイ^ ニューの トルカの 
[トル カフ ォルダ] 内に 保を ちれます。 


名刺 リーダー 


名刺 リーダーを 利用す る 


力^ラを 使って 名刺 （日本語、 英語) を 読み取り、 FOMA 端末 電話帳に 新 
規 登録で きます。 

• 登録で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 名前  ■フリ ガナ (姓の み） 

■ 電話番号/携帯 電話番号 /FAX 番号 (最大 合計 日 件) X 

■  ^ ー ル アドし ス (最大 3 件）  ■ 会社 •学校 名  ■ 所属 

■ 役職 名  ■ 郵便番号/住所  ■  : (登録 曰、 その他の 項目） 

■  URL 

义 各項 目の み 巧 複数 件 ある 場合は 最大 3 件まで 登録で きます。 

\  ノーマル メニューで [カメラ/ TV/ 

MUSIC]  ►[カメラ] ► [読取り カメラ] 

►[名刺 リーダー] 


2 ディスプレイの 中央に 名刺を 表示 

• シ わ、 ソタ ー音 巧 鳴ります。 

• 名刺 全体 巧 デ イス プしイ じ 表示 ちれて いる 枠に 納まる よ ラに FOMA 
端末を 固定して くだち い。 名刺が^ 外の もの、 特に 文字を 含む もの 巧 
デ イス プしイ 内に 入 5 ない よ ラ じして くだち い。 

• 名刺を デ イス プしイ じ 表示す る 際、 縦 向き 横向き どち 5 でち 読み取 
る こと 巧で きます 巧、 斜めには しないで くだち し、。 


• できるだけ 名刺を 大きく 表示す ると 読み取り やすくなります 巧、 力 
^ ラを 名刺に 近づけす ぎる と ピント 巧 合い じくくな ります。 名刺な 
5 力べ ラまでの 距離は 約 10cm 離して くだち し、。 

3  ® ► 電話帳に 登録 

• 撮影した 名刺 画像 巧 自動的 じ 保を ちれ、 電話帳 登録 画面 巧 表示 ちれ 
ます。 電話帳 登録 画面 じは、 読み取 つた 項目 巧 入力 ちれて います。 

• 電話番号/携帯 電話番号 /FAX 番号 巧 合計 6 件が 上 あるときは 上な 
5 日 件 目まで、: ><  — ル アドし ス巧 4 件が 上 あるときは 上な 5  3 件 目 
まで 登録 ちれます。 電話 種別 アイコンは [巧]/ [刖 / [益] 巧、 ベール 
アドし ス 種別 アイコンは [酷] 巧 登録 ちれます。 


• 名刺 じよって は 読み取れな いちのや、 正しく 認識 ちれない ちの 巧 あり 
ます。 

• 読み取り 対象外の 名刺は 夕① とおりです。 

■ 日本語 および 英語が 外の 名刺 
■ 背景 巧 付いている 名刺 

■ 手書き または ま 書き 風の フォントを 使用した 名刺 
■ 縦書きと 横書き 巧 混在した 名刺 
■ デ イス プしイ などに 表示 ちれた 名刺 
• 読み取り 性能 巧 低下す る 名刺は 夕① とおりです。 

■ 文字 巧 薄く コントラストの 低い 名刺 
■ 極端に ルち い 文字を 含む 名刺 
■ 斜体 フォントを 含む 名刺 
■ 光沢の ある 用紙に EP 刷 ちれた 名刺 
■  □ゴ または □コ '風 書体の 文字を 含 お 名刺 
■ 文字 ど ラし ① 間隔 巧 狭く 接 離して いる 文字を 含む 名刺 
• フリ ガナは 正しい 読みな たじな 5 ない 場合 や、 自動 付与され ない とき 
巧あります。 

• 項目の 分類は 正しく 認識 ちれない こと 巧あります。 

• 撮影した 名刺 画像は デー タ BOX ① マイ ピク チトの [力^ラ] フォルダ じ 
保を ちれます。 


■ 名刺 リー ダー画面の サブ メニ ュー 操作 

[撮影 モー ド 切替] ► 撮影 モードを 選ぶ 


[AF 亡ードけ 設定を 選ぶ 


情報 リーダー 


情報 リ ー ダーを 利用す る 

力 ラを 使って、 雑誌な どな 5 店 名 や 電話番号 などの 情報を 読み取 
り、 FOMA 端末 電話帳に 新規 登録で きます。 

• 登録で きる 項目は 巧のと ありです。 

■店 名  ■電話番号 (最大 3 件）  ー ル アドし ス (最大 3 件) 

■ 郵便番号/住所 

■  ^ 亡 （営業時間、 定休日、 アク tz ス 、その他の 項目） 

■  URL 

1 ノー マルメ ニ ユーで [カメラ/ TV/ 

MUSIC]  ►[カメラ] ► [読取り カメラ] 

►[情報 リーダ-] 


2 ディスプレイの 中央に 情報を 表示 

• シ わ、 ソ ター 音 巧 鳴ります。 

• 読み取りたい 情報 巧 デ イス プしイ じ 納まる よ ラに FOMA 端末を 固定 
してく だち い。 ただし、 デ イス プしイ じ 表示 ちれる 文字 巧 ルち くなる 
場合は、 電話番号 や 住所な どを 表示し て 読み取れる 大きち じして く 
だち い。 

• 読み取りたい 情報を デイ スプ しイ① 中央 付近に 表示して くだち し、。 

• できるだけ 読み取りたい 情報を 大きく 表示す ると 読み取り やすくな 
ります 巧、 力^ラを 読み取りたい 情報 じ 近づけす ぎる と ピント 巧 合 
いじく  くなります。 読み取り たし V 層 報 ねらた 义 つま での 距離は 約 
10cm 離して くだち い。 

3  電話帳に 登録 

• 撮影した 画像 巧 自動的に 保を ちれ、 電話帳 登録 画面 巧 表示 ちれます。 
電話帳 登録 画面 じは、 読み取った 項目 巧 入力 ちれて います。 


< イタ! 


'ソア 》選> 

K 望 0K! 

急か 飄 ザ 美味 しいた B ! 

A なた だけの 隱れ蒙 じ！！ 

TEL:AAA-AAAA 
巧 巧: 00 币〇〇 巧 
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• 電話番号 や ベール アドし ス巧 4 件な 上 あるときは、 それぞれ 上な 5 
3 件 目まで 登録 ちれます。 

• 雑誌な どの 記載 内容 じ よって は 読み取れな いちのや、 正し く 認識 ちれ 
ないちの 巧あります。 

• 読み取り 対象外の ちのは 夕① とおりです。 

■ 漢数字で 書かれた 電話番号 
• 読み取り 性能 巧 低下す るち のは 巧のと おりです。 

■ ざ 5 ついた 紙面な どじ EP 刷され たもの 
■ 店 名な どじ/ろり 巧な 巧 あるち ① 

■ 部分的に 文字 巧 反転して いるち ① 

• その他の 読み取り 対象外の ちの や、 読み取り 性能 巧 低下す るち ① など 
①ミ 主意 事項 じついて は、 名刺 リーダーを 参照して ください。 

• 撮影した 画像は データ BOX ① マイ ピ クチ わの [力べ ラ] フォルダ じ 保を 
ちれます。 

■ 情報 リー ダー画面の サブ メニ ュー 操作 

• 情報 リ ー グー 画面の サブべ ニュー 操作は、 名刺 リーグ ー画 面の サブ^ 
ニュー 操作 (嫁 P.243) を 参照 してく だち い。 


コ ラ ムリ ー ダー を 利用す る 


力^ラを 使って、 新聞 や 雑誌な どの 記事を 読み取 ー ル や: 亡を 
作成で きます。 

•傷、 汚れ、 破損、 印刷の 品質、 光の 反射、 文字 サイ ブじ よっては、 正しく 読み 
取れない とき 巧あります。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/ 

MUSIC]  K カメラ] ► [読取り カメラ] 

► [コラム リーダー] 

• 読み取る 領域を 選/ ぷ： 画] ►領域を 選/ ぷ 


明 曰は. 巧 圧 R ■が ゆるみ 
ます。 曰 本 巧 « は*  y や 巧 
が 時る 巧が をいで しょう < 
义平洋 化は、 おおわ わ试れ 
るで しょう， ミ 中 « は 營リや 
雨の ぐずついた 天 A じなる 
でしょ ラ。 

明 目 も 気 a は、 平年 巧み か 
ほめの 予 巧です. 
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2 ディスプレイに 読み取る 文字を 表示 

• 領域を [オート] が 外に 設定し た 場合は、 操作 4 へ 
• 読み取りたい 情報な 5 力^ラまでの 距離は 約 10cm 離して くだち い。 

3 読み取る コラムを 選ぶ ►歷） 

• カーソルを 合わせて いる コラムは 青色で 表示 ちれます。 

• 選択した コラムは 緑色で 表示 ちれます。 

• 複数の コラムを 選択で きます。 

4 読み取り 結果を 利用す る 

• 読み取った 文字を S 辛 書で 検索: 画] ►  S 辛 書を 選/ ぷ ►  S 辛 書で 検索す る 
•  を 作成:®  ►ベ t を 作成 

• :>< ー ルを 作成: 画 ►ベールを 作成 •送信 

■ コラ ムリーダー画面の サブ メニ ュー 操作 

[撮影 亡 ー ド 切替] ► 撮影 亡 ー ドを 選ぶ 
[AF 亡ードけ 設定を 選ぶ 


静止画 撮影して デコイ® ピ クチャを 作成す 
る 


静止画 撮影した ず 書きの 絵 や 文す を GIF 画像と して 読み取 U、 オリ ジ 
ナルの デコ: ピ クチ わ や デコ ミス 字® を 作成で きます。 また、 読み 
取った 画像を 含 成して、 GIF アニ^- シ ヨンを 作成す る ことち でき ま 
す。 


1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/ 
MUSIC]  ► [カメラ] ►  [メイク デコ カメ 
ラ] ► [シヨ ッ ト デコ] 


2 ディスプレイの 赤 枠内に 読み取る 給 や 文字を 表示 

D 

• シ わ、 ソタ ー音 巧 鳴ります。 

3  ®/D 

• アニ ー シヨ ン① 種類を 変更： 田〜 面 
• 画像のを をし インボー じ 変更: 面 
• 画像のを を 変更: 度） 

• 画像の 反転 状態を 変更: 面 
• 画像を 元に 戻す： 面 

• デ〕^- ル® を 送信 (傾 P.143) : 画 ► デ〕^- ル® を 作成 •送信 

■シヨ ツ ト デコ 撮影 画面の サブ メニ ユー 操作 

[撮影 亡 ー ド 切替] ► 撮影 亡 ー ドを 選ぶ  ' 

[ヴ イブを 要] ►ヴ イブを 選ぶ  ' 


[静止画 •アニ^ 亡ー ド 切替] ►亡ー ドを 選ぶ 


[アニメ モー ドを 利用す るく アニメ > 


最大 日 枚の 画像を 合成して、 GIF ア ニべ ーシ ョンを 作成で きます。 

1 ショット デコ 撮影 画面で [ 静止画 •アニ メモード 切 
替] ► [アニメ] 

• 圆を 押しても 操作で きます。 

- 圆を 押す たびじ、 静止画 t ー  ドと アニ^ t ー  ド 巧 切り替わり ま 
す。 

2 ディスプレイの 赤 枠内に 読み取る 絵 や 文字を 表示 

D 

• シ わ、 ソ ター 音 巧 鳴ります。 

• 最大 日 枚まで 撮影し ます。 

• 全 枚数を 撮影す るな、 圆を 押して 撮影を 中止す ると、 プしビ ユー画 
面 巧 表示 ちれます。 

3  ® 

• 合成 後の 画像を 確認： 画） 

• 画像の 保を :®  /  〇) 


• デ〕: > ル® を 送信 (傾 P.143) : 画 ► デ〕^- ル® を 作成 •送信 

• 置 線 付きの タートな どじ 書いて ち、 置 線を 除いて 絵 や 文字を 読み取り 
ます (置 線を 読み取る 場合ち あります)。 また、 白色の 背景ち 除いて 絵 や 
文字の み 読み取ります。 

• 読み取った 画像は データ BOX ① マイ ピ クチ わの [デコべ ピ クチ わ] フォ 
ル ダに 保を ちれます (撮影 サイ ブ方 T 絵文字:  20X20」 ① ときは [デコ^ 
絵文字] フォルダ じ 保を ちれます)。 

• 被写体 や 撮影 場所に よって タ イブ 巧 目 立つ 場合、 明るち を 調整す ると 
きれい じ 撮影で きる こと 巧あります。 


ン デコ 


動画 撮影して デコイ® ピ クチャを 作成す る 

動画 撮影 した データを GIF ア ニ: ーシ ヨンと して 読み取 り、 オリ ジナ 
ルの デコ: ピ クチ わ や デコ 会 文ぎ® を 作成で きます。 

• 撮影 中 じ 撮影 残 時間表 示 巧 00:00:00 じなる と、 自動的 じ 撮影 巧 停止し ま 
す。 

• デー タ巨 0X1 こ 保を ちれて いる 動画 /  i  t  — シ ヨンな 5 も、 デコ^® ピク 
チ わ や デコ^ 絵文字® を 作成で きます （煩 P.3 日 6)。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/ 

MUSIC]  ► [カメラ] ►  [メイク デコ カメ 
ラ] ► [モ ーシ ヨン デコ] 


2 ディスプレイの 赤 枠内に 読み取りた いものを 表示 

D 

• 撮影 開始 音 巧 鳴ります。 

• 撮影を 止める とき：® 

- 撮影 停止 音 巧 鳴ります。 
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3  ®/D 

• デ〕 ベ-ル® を 送信 (煩 P.143) : 画 ► デ〕^- ル® を 作成 •送信 

• 撮影 ヴ イブ 巧 ルち いほ ど、 きれいな 画像で デ〕 乂® ピク チト、 デ〕^ 絵 
文字® を 作成で きます。 

• 撮影 中 じ FOMA 端末を 開 じた 場合は、 撮影 停止 し、 保を 前 ①プし ビュー 
画面 巧 表示され ます。 

• 読み取った 映像は デー タ BOX ① マイ ピク チトの [デ〕^ ピ クチ わ] フォ 
ルグじ 保を されます 頒影サ イブ 巧 r 絵文字: 20X20」 ① ときは [デ〕 ベ 
絵文字] フォルグ じ 保を ちれます)。 

■ モーシ ヨン デコ 撮影 画面の サブ メニ ュー 操作 

[撮影 モー ド 切替] ► 撮影 亡 ー ドを 選ぶ 
[ヴ イブ 変更] ►ヴ イブを 選ぶ 


ゴルフ スイング ビデオ カメ; 


ゴルフ スイ ングを 撮影す る 

撮影した 映像を 2 画面で 同時 再生して、 ゴルフ スイングの チェックが 
できます。 

•  2 画面での 再生 方を じついて は 煩 P.3 己 7 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUSIC]  ► [カメラ] ► 
[ゴルフ スイング ビデオカメラ] 

•ブーム （屈 =P.226) を 利用したり、 シーン •亡ー ド 設定 変更 画面 
(像 P.231) や 力べ ラギゎ ラリー (煩 P.380) を 表示で きます。 

2  ®/D 

• ディ スプ しイ① 緑色の 枠内に 被写体の 頭の 位置を 合わせて 撮影し ま 
す。 

• 撮影 一時停止/再開：© 

3 撮影を 止める ときは® /D 

• 撮影 停止 音 巧 鳴り、 動画 撮影 確認べ ニュー 画面 巧 表示 ちれます。 

4  [保 初 

• 動画を 保を します。 

• ベールで 送信 (像 P.236): [八ール 作 励 ►ベールを 作成 •送信 
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• 動画の 再生： [再生] 

• ブ □ブ /SNS じ 投稿 (保 P.236): [投稿] ►投稿 先に 力ーソルを 合わ 
せる ►極) ルを 作成 •送信 
- ブ □ブ /SNS 投稿 先の 登録 じついて は喊 P.170 
• 動画を 取り消す： [取消] ► [はし、] 

• ゴルフ スイングを 撮影す る 場合は、 静止状態な 5 ス イン ブ開 始ま での 
時間を 十分に 取つ てくだち い。 静止状態な 5 ス イン ブ 開始までの 時間 
巧 短い 場合、 スイング 開始 位置を 合わせて 同時 再生で きない こと 巧 あ 
ります。 


ハンド ミラー として 使う 


サブ カ^ラを 使って ま 鏡 のよ ラに 利用す る ことができます 。そのまま 
静止画 撮影す る ことち できます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUSIC]  ► [カメラ] ► 
[ハンド ミラー] 

• 通常 ポジションで 待受 画面 表示 中に D) を ] 秒が 上 押しても 起動で き 
ます。 

• 静止画 撮影す る： P.224r 静止画を 撮影す る」 ① 操作 2 へ 
• 静止画 撮影と 同様に 設定 を 変更で きます （煩 P.226、 P.234) 。 


ワン 七グ 
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チ ゎン斗 ルを 設定す る . 

. < チ ゎン斗 ル 設定 >2 己 0 

ワン t ブを 見る . 

. < ワン t ブ 視聴 >2 巳 2 

番組 表 i アプリを 利用す る . 

. < 番組 表  >2 巳 7 

ワン t ブを 録画す る . 

. < 録画  >2 己 7 

ワン tz ブ① 視聴 や 録画を 予約す る . 

. < 予約/予約 リスト  >2 己 8 

データ 放送を 利用す る . 

. < 操作 切替  >261 

テし ビ リンクを 利用す る . 

. < テし ビリン ク  >262 

ワン tz ブ① 設定を 巧 ラ . 

. < ユーザ 設定  >263 
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ワンた グ 

ワン t グ は、 t パイ ル 機器 向けの 化 上 デ ジタ ル テし ビ 放送 サービス 
で、 映像 •音声と 共に データ 放送を 受信す る ことができます。 また、 
i 亡 ー ドを 利用して、 よ り 詳細な 番組 情報の 取得 や、 クイ ブ 番組への 
参加、 テし ビ ショッピング などを 気軽に 楽しめます。 
r ワン t グ」 サービスの 詳細に ついては 、下記の ホームページ などで ご 
確認く ださし、。 

社団法人 デジタル 放送 推進 協会 
パソコン カ、 5  http://www.d  pa.or.jp/ 

I  t  — ドなら  http://www.dpa.or.jp/ 1  seg/k/ 


I" ワン 七 グのご 利用に あたって 

ワン t ブは 、テし ビ 放送 事業者 (放送局) などに より 提供 ちれる サービスで 
す。 映像、 音声の 受信には 通信 料 巧 かかりません。 な あ、 NHK ① 受信料 じつい 
ては、 NHKI こお 問い合わせ くだち し、。 

デー タ 放送 領域 じ 表示され る 情漸が デー タ 放送」 r デー タ 放送 サイト」 ① 2 
種類 巧あります。 

「データ 放送」 は 映像 •音声と 共に 放送 波で 表示 ちれ、 r データ 放送 サイ ト」 は 
データ 放送の 情報 な 5 、 テし ビ 放送 事業者 (放送局) な ど 巧 用意した サイト 
じ 接続し 表示し ます。 また、 r  i  ドサ イト」 などへ 接続す る 場合ち ありま 

す。 なお、 サイトへ 接続す る 場合は、 別途 i 亡 ー ドの ご 契約 巧 必要です。 
r データ 放送 サイト」 r i  t ー ド サイ ト」 などを 閲覧す る 場合は、 パク、 ソト通 
信 料 巧な なります。 

サイト じよって は、 ご 利用 じなる ためじ 情報 料 巧 必要な もの （ i  t ー ド 有料 
サイト） 巧あります。 

ワン t ブ① 視聴 中に 自動的に トルカを 保を する 場合 巧あります。 保を した 
ト ルカな 5 詳細情報を 取得す る 場合は、 パク、 ソト 通信 料 巧な な ります。 
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I 放送 波に ついて 

ワン t ブ は、 放送 サービスの] つで あり、 FOMA サービスとは 異なる 電波 
(放送 微を 受信して います。 そのため、 FOMA サー ビスの 圏外/圏内 になな 
わ 5 す、 放送 波 巧 届なない 場所 や 放送 休止 中な どの 時間帯は 受信で きませ 
ん。 

また、 地上 デジタル テし ビ 放送 サービスの エリア 内であって も、 巧の よ ラな 
場所では、 受信 状態 巧 悪くな ったり、 受信で き なくなった りする 場合 巧 あり 
ます。 

■ 放送 波 巧 送信 ちれる 電波 塔な 5 離れて いる 場所 

■ 山間部 や ビルの 陰な ど、 地形 や 建物な どじ よって 電波 巧ち えぎ 5 れる場 
所 

■ トン^ル、 地下、 建物 内の 奥まっ た 場所な ど 電波の 弱い 場所 およ ひ' 届な な 
い 場所 

受信 状態を 良くす るた めじは、 ワン t ブ アンテナを 十分 伸ばして くだち い。 
また、 アンテナの 向きを 変えたり、 FOMA 端末を 体な 5 離したり 近づけた 
り、 場所を 移動す る ことで 受信 状態 巧 良くなる こと 巧あります。 


I 電池 残 量に ついて 

電池 残 量 巧かない とき じ 録画を 開始し た 場合、 また は 録画 中に 電池 残 量 巧 
かなく なった 場合は、 録画 巧で きない 旨の^、 ソ t ージ '巧 表示 ちれ、 録画 巧 終 
3 します。 

• しば 5  くの 間 何も 操作 しないと、 自動的に ワン t ブ巧終 3 します。 


I は じめ てワ ン 七 グを 利用す る 場合の 画面 表示 

お買い上げ 後、 はじめて ワン t ブを 利用す る 場合、 免責 事項の 確認 画面 巧 表 
术 ちれます。 

表示 ちれる 内容を 確認して® を 押してく ださい。 じ (後、 同様の 確認 画面は 表 
示 ちれません。 

• 巧の 操作を すると、 ご 利用 確認 画面 巧 再度 表示され るよ ラになります。 

■ 各種 設定 リ た、 ソト  ■ 別 ①ドコ tUlM カード じ 差し 营 える 

■ データー 括 削除 


[が 送 用 保存 領域とは 


放送 用 保を 領域とは、 ワン t ブ 専用の 端末 内 保を 領域です。 放送 用 保を 領域 
じは、 データ 放送の 指示 じがし ^ お客様 巧 入力 ちれた 情報 巧、 テし ビ 放送 事業 
者 (放送局) ① 設定に 基づき 保を されます。 保を される 情報 口ん クイ ブ①回 
答 結果 や、 会員 番号、 性別、 年齢、 職業な ど 個人情報 巧 含まれる 場合 巧 ありま 
す。 

保を ちれた 情報は、 お客様 巧 再度 入力す る ことなく、 データ 放送 サイ ト①閲 
覧 時に 表示 ちれた り、 テし ビ 放送 事業者 (放送局) へ 送信 ちれる 場合 巧 あり 
ます。 

放送 用 保を 領域を 消去す るには 煩 P.263 

別の ドコ亡 UIM カードに 差し替えた 場合 や ドコ亡 UIM カード 未 挿入の 場合 
は、 放送 用 保を 領域を 初期化す るな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれます。 
[はい] を 選択し、 放送 用 保を 領域の 初期化を 斤って くだち い。 [いいえ] を 選 
択 すると、 放送 用 保を 領域を 使用した サービス 巧 利用で きません。 


■ 放送 用 保存 領域の 読み出し 時の 画面 表示 

番組を 視聴 中に 放送 用 保を 領域の 保を 情報を 利用す る 場合、 [放送 用 保を 領 
域内の 情報を 利用し ますな？ 同一 系列 放送局で 利用した 情報を 含む 場合 巧 
あります] と 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると、 が 降は 同一 番組の 視聴 中 
じ 巧 われる 保を 情報の 読み 化し じついて は、 画面 表示 じよる 確認 巧 巧 われ 
ません。 また、 [はい (が 後 非 表示)] を 選択す ると、 が 降、 番組 巧 変わって ち 確 
認は巧 われません。 


ワン 七 グをご 利用になる 前に 

•充電し な 巧 5 ワン t ブ① 視聴を 長時間 巧 ラ と、 電池 パック ① 寿命 巧 短く 
なること 巧あります。 

•  FOMA 端末の 刷 章 • 修® やそ ①他取 り 扱い じよって、 保を 内容 巧 消失 •変 
化しても、 当社と しては 責任を 負いな むます ので、 あ 5 なじめ ご 3 承く だ 
さし、。 

な あ、 FOMA 端末を 機種 変更 や 刷 章 修理す る 際に、 端末 内 じ 保を した 情報 
(ワン t ブな 5 録画した ビデオや 静止画、 テし ビ リンク、 放送 用 保を 領域 
じ 保を ちれた 情報な ど) は 移し替えで きません。 

• 電池 残 量 巧 不足す ると、 確認 画面 巧 表示 ちれます。 しば 5  くの 間 何ち 操作 
しないと、 自動的に ワン t ブ巧終 3 します。 


1" ワン 七 グの 視聴 手順 

例： はじめて ワン t グを 視聴 するとき 
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t ワン 七 グ アンテナ について 

• ワン t ブ アンテナの 方向を 変える 際は、 無® じ 力を 加えないで ください。 
• ワン t ブ アンテナを 収納 するとき は、 先端を 持って 無® じ 収納し よ ラと 
しないで くだち い。 破損の 原因と なります。 止まる とこ 5 まで まつす く' 押 
し 込み、 ワン t ブ アンテナを 倒して 収納して くだち い。 

ワン tz ブ アンテナの 先端に 


• ワン t ブ アンテナを ご 使用の 際は、 ワン t ブ アンテナを 最後まで 弓 I き 
化して くだち い。 ワン t ブ アンテナを 最後まで 弓 I き 化して いない 状態 
で 無 埋な力 を 加える と、 破損の 原因と な ります。 
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r ン ネル 設定 


チヤ ン ネルを 設定す る 

ワン t グを 利用す るには、 あ 5 なじめ チわン ネル 設定を 巧い、 チわン 
ネル リストを 1 つ 選択して おく 必要が あります。 

• チわン ネル リストの 登録 方を は、 自動 チ わ ン斗ル 設定と プリ tz、 ソトな 5 
設定の 2 種類 巧あります。 

• チわン ネル リストは 10 件まで 登録で きます。 また、 1 つの チ わン斗 ルリ 
ストには 放送局を 62 件まで 登録で きます。 


チャ ン ネル リストに 自 動で 登録す る 

< 自動 チャンネル 設定 > 

あ 5 なじめ 用意 ちれて いる 各 i 也 域の 放送局の 情報な 5、 ご 利用 じなる 都 道 
府県 /i 也 区を 選 ひ'、 自動的に 放送局を 検索して チ わン斗 ルリ ストに 登録し 
ます。 

• 自動 チわン ネル 設定は、 i 也 上 デジタル テし ビ 放送 サービスの エリア 内で 
ワン t ブ アンテナを 十分 伸ばして な 5 巧って くだち い。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七 グ] 
► [チヤン ネル リスト] 

• 確認 画面 巧 表示 ちれた とき： [はい] ► [自動 チ わ ン斗ル 設定] 

► [はい] H 票 作 3 へ 

2 極) K 新規 作成け [自動 チャンネル 設定] ► [はい] 

•  m>  [自動 チわン ネル 設定] でも、 自動 チ わ ン斗ル 設定 巧で きます。 

3 都道府県/化 区を 選ぶ 

• 放送局の 検索 巧 開始 ちれます。 検索 終 3 まで、 

約 40 秒な なります。 


しばら < お待ちく ださい 


4  [はい] 


I 用意され ている チャンネル リストを 登録す る 

< プリ 七 ッ ト から 設定 > 

あ 5 なじめ 用意 ちれて いる 各地 域の 放送局の 情報な 5、 ご 利用 じなる 都 道 
府県 /i 也 区を 選んで チ わン斗 ルリ ストに 登録し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七 グ] 
► [チャン ネル リスト] 

• 確認 画面 巧 表示 ちれた とき： [はい] ► [プリ tz、 ソトな 5 設定] ►操作 
3 へ 

2 画) ►惭お 作成] ► [プリ 七ッ ト から 設定] 

• 圆 ►[プリ か ソトな 5 設赶 でも、 プリ か ソトな 5 設定 巧で きます。 

3 化 域を 選ぶ 

• チ わ ン斗ル マッ プ 画面な 5  i 也 域/都道府県 /i 也 区を 選/ ぷ とき： @  ► 
i 也 域を 選/ ぷ ► 都道府県を 選/ ぷ ► 地区を 選/ ぷ ► 操作 己へ 
• チ わ ン斗ル マップ 画面では、 i 也 図 上な 5 地区を 選択し ます。 @ を 押 
すと リスト 画面に 戻ります。 

4 都道府県/地区を 選ぶ 
5  [はぃ] 

• プリ tz、 ソトな 5 設定で 正しく 設定で きないと きは、 自動 チわン 斗ル設 
定を 斤って くだち い。 


I 利用す る チャンネル リストを 選択す る 

< チャン ネル リスト > 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七 グ] 
► [チャン ネル リスト] 

2 チャン ネル リストに 力ーソルを 合わせる ►面 

• 設定した チ わンみ レリ スト じは 因、 登録 ちれて いる チ わンみ レリス 
卜 じは □巧 表示 ちれます。 

• チ わ ン^ル 番号 一覧 画面の 表示：® 

■ チャンネル リストー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[チ わン ネル 番号 一 K] 

• 番組を 見る： チ わン斗 ルを 選/ ぷ 

• チ わン导 ルの 詳細を 表示: チ わン斗 ルに カーソルを 合わせる ►圖 

[チ わン ネル リスト 名変围 ►チ わン ネル リスト 名を 入力 ►圆 
惭規 作成]  嫁 P.250 

度 納 ► 設定 方法を 選ぶ ► チわン ネルを 設定 

• チ わ ン斗ル 設定の 詳細 じついて は 屈 =P.250 

悄リ 除] 

► [1 件 削除け [はし、] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 

[チャン ネル リス ト名 変更] について 

• 全角 10 文字 (半角 20 文字) まで 入力で きます。 

■ チャンネル 香 号 一覧 画面の サブメニュー 操作 

[番号 入 替え] ►変更 先を 選ぶ 
悄 y 除け [はい] 

[番号 入 替え] について 

• リた コン 番号] 〜 12 じ 割り当てた チ わン斗 ルは、 ワンタッチで 選局で 
きます （煩 P.253)。 
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ワン 七 グ 視聴 


ワン 七 グを 見る 


• 巿販① Bluetooth 機器を 接続す ると、 ワン tz ブ① 音声を Bluetooth 機器な 
5 再生で きます （煩 P.43 の。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七 グ] 
► [ワン 七 グ 視聴] 

• 待受 画面で 圆 （ 1 秒が 上） でも ワン t ブを 起動で きます。 

• 待受 画面 表示 中に ビュー ア ポジション じする だけで ワン t ブを 起動 
できます （屈 =P.110)。 

• 放送 用 保を 領域の 初期化を 確認す るべ、 ソ tz —ジ巧 表示 ちれた とき 
は、 内容を 確認して [はい] を 選択し、 放送 用 保を 領域の 初期化を 斤っ 
てくだち し、。 

•サイ ト や^ ー ルな どじ 表示 ちれて いる 番組 情報な 5 ワン t ブを 起動す 
る こと もで きます （屈 =P.194)。 

• マナー t ー  ド 設定 中に ワン t ブを 起動す ると、 音声の 有無を 確認す る 
ベ、 ソ t ージ '巧 表示 ちれます。 設定を 選んで くだち い。 

• ワン t ブ 視聴 時には、 カラー テーマな どの 色 巧 変わる こと 巧あります。 


つ ン 七 グ 視聴 画面の 見 かた 
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n 映像 
且ぎ幕 

• 映像を 全 画面 表示 している とき ① 字幕の 位置 は 変更で きます。 

曰 データ 放送 
凸 放送局 •番組 名 
曰 チゎン ネル 番号 

• [回] 巧 表示 ちれて いると きは、 1 つの チ ゎン斗 ルで 複数の 番組を 放送 
中です。 

因 放送 電波 受信が 態 

巨抽: 放送 電波の 受信 状態を 表示 
• 巨 凹 一 巨 山 一 巨 b ① 順に 電波は 弱くな ります。 

•  [[^] 巧 表示 ちれて いると きは、 放送 電波の 届なない 場所 じいます。 

H ワン tz ブ eco 亡ー ド 設定 中 
回 ： ワン t ブ ecot —  ド 設定 中 
回 音声 設定 
回 ： ステし 才 
圆 ： t タラル 
国 こ 主 白 ド 

圓 ：副 音声 
[ち. 副] : 主音 声 + 副 音声 
回  Dolby  Mobile  設定 

田ぶ： Virtual 日. Ich  (イ わ ホン） 

:ジ 'ゎン ル 連動 
N 邮 MW: ター 7 ル 
田ぶ ： ニュース 
m 聲：ス ポーツ 
田な： ドラマ 
のを： バラ エティ 
田よ： ミ ュージ 、、ソ ク 
田 •ち： 映画 
dSm  : オリ ジナル 
の] Bluet 00 か 出力 

贷 ：团 uetooth 止! 力 中 
m 音量 

。徊 ：。 田 宿 量 0) 〜 。盤 宿 量 2 日)、 お （ミュ -卜） 

旧 操作 亡 ー ド 
|^:映像亡ード 
哩]: データ 放送 亡 ー ド 


旧 録画 中 

巧 ： FOMA 端末に 録画 中 (録画 準備中は 点滅） 

%  : m に 「oSD カー ド じ 録画 中 (録画 準備中は 点滅） 

• 録画 予約の 終 3 時刻 ま で 残り 99 分が 下になる と、 残り 時間 巧 横 じ 表示 
ちれます。 

旧 CSS 状態 マーク 

Mb  : データ 放送の 項目を グイ わ ルボ タンで 選択 可能 
旧 画面 切替 可能 マーク 

画 ：应) を 押し て 画面 切替 巧 可能な とき じ 表示 
旧 オフ タイマー設定 中 
齒 ：ス っっ イマ ー 設を中 

• 残り 時間 巧 横 じ 表示 ちれます。 播組終 3 まで] ① ときは [SB] 巧 表示 
ちれます。 

• 縦 表示 中 じ 放送局 •番組 名、 チ わ ン斗ル 番号な どを 夕 、ソチす ると、 番組の 
開始 時刻 や 終 3 時刻、 番組 説明 巧 表示 ちれます。 ただし、 番組 じよって は 
表示 ちれない 場合ち あります。 

• ビュー ア ポジションで データ 放送を 表示して いない 場合、 番組と 連動 
した データ 放送 巧 あるとき、 ワン tz ブ 視聴 画面に [画] 巧 表示 ちれる こと 
巧あります。 


■ ワン 七 グ 視聴 画面の ボタン 操作 

映像 亡 ー ド 


UP/DOWN 選局※ 1 

ワンタッチ 選局 X 2 

の〜 画、 画、 面、 画 

サーチ 選局 X3 

@(1 秒が 上)/©  (1 秒が 上） 

• サーチ 選局の 中止：®/ 画） 

音量 調節 (音量 〇〜 25)X4 

ミュート/解除 

の 

字幕 設定 ON/OFFX  5 

囚（1 秒な 上） 

番組 表 i アプリ 起動 

圖 

ビデオ 録画 

画 （1 秒が 上） 

• 録画 停止: 画 

静止画 録画 

画 

操作 切替 

函 

画面 表示 ①切营 

回 

データ 放送 サイ ト 表示 中に 操作で きます。 
データ 放送 全 画面 表示 中は 操作で きません。 
操作 内容は データ 放送 じよ つて 異なります。 


■ ワン 七グ 視聴 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は 吸 P.46 
• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


口 

BH 

麵 

1 

静止画 録画※ 1 

録画 停止※ 2 

1 

Su 新 tie 

1 

き 幕 設定 ON/OFFX3 

画面 表示の 切替 

縦横 切替 

ワン t ブ終 3 

臣) ► [はい] 

X  ] リた〕 ン 番号]〜 62 を 順送り/逆 送りで 選局し ます。 マルチ ウインド 
ウ 中は 回で、 順送り じ 選局 できます。 

X2 の〜 画、 画、 面!、 画は それぞれ、 リ 亡〕 ン 番号 ] 〜 9、 10、 11、 12 じ 
対応して います。 

X  3 受信 可能な 放送局を 周波数 順に 検索して 切り 曽 えます。 

X4 の （ 1 秒が 上) で 連続して 音量を 上げる こと 巧で きます。 ©( ] 秒が 上) 
で 音量 巧 01 こなります。 

※巳 字幕の ある 番組を 視聴 中 じ 操作で きます。 

• 通常 ポジションで 横 表示 中は @ と® の 操作 巧 入れ替わります。 

デー タ 放送 亡ー ド 


選択した サイト じ 接続 

データ 放送 項目 選択 

(2) 

前 ページ' じ 戻る/巧 ページ' じ 進 お※ 1 

ミュート/解除 

の 

番組 表 i アプリ 起動 

圆 

ビデオ 録画 X 2 

画 （ 1 秒が 上） 

• 録画 停止: 画 

静止画 録画※ 2 

画 

操作 切营 

面 

データ 放送の 操作 X 3 

画、 の〜 画、 画、 面、 画 
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国 操作 切营※ 4  醒 ヮン タッ チ 選局※ 日 

XI □ンブ タッチす ると、 ビデオ 録画を 開始し ます。 

X2 録画 中に 表示 ちれます。 

X3 字幕の ある 番組を 視聴 中の み 表示 ちれます。 

X4 データ 放送 表示 中 じ 表示 ちれます。 

※日 タッチ 操作で 番組を 選/ ぷ こと 巧で きます。 □ンブ タッチす ると、 
チ ゎンオ 、ル ビューを 表示し ます。 

• 映像 領域で 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


音量 バーを 表示^ 1 

タッチ X2/ 上下に すばやく スライド 

UP/DOWN  選局 

左ち じ すばやく スライド 

X  ] 音量 バーを 上下に スライ ドして 音量を 調節し ます。 团 uetooth 止! 力 
中は 表示 ちれません。 

X2 コント □ー ルボ タン も 同時 じ 表示 ちれます。 

• データ 放送 領域で 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


画面を 上下に スク □—ル 

上下に スライド 

前 ページ' じ 戻る/巧 ページ' じ 進 
わ※ 1 

左ち じ スライ ド X2 

画面の 一部を 拡大/縮 ル 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

X  ] データ 放送 サイ ト 表示 中に 操作で きます。 

X2 画面の 一部を 拡大して いると きは 画面を 左ち じスク □ー ルし ま 
す。 


■ ワン 七 グ 視聴 画面の サブ メニ ュー 操作 

[チ ゎンネ ルビユー]  降 P.255— 

[番組 詳細情報] 

[チ ゎン ネル 設定] 

►[チ ゎン ネル リスト 切替]  ~ 

• チ ゎンみ レリ ストの 詳細 じついて は 煩 P.250 

► [チ ゎン ネル 番号 一 K] 

• 番組を 見る： チ ゎン斗 ルを 選ぷ 

• チ わンオ 、ルの 詳細を 表示: チわン ネルに カーソルを 合わせる 

►圖 


► [チ ゎン ネル 追加 登録] ►登録 先を 選ぶ 

• 視聴 中の 放送局を チ ゎン斗 ルリ スト じ 登録し ます。 

► [チ ゎン ネル サーチ （UP)] 

• サーチ 選局 (UP) を 巧い ます。 

► [チ ゎン ネル ヴーチ （DOWN)] 

• サーチ 選局 (DOWN) を 斤い ます。 

► [サービス 切替] ► サービスを 選ぶ 
• 同じ チ わンオ 、ル 内に 別の サービス (番組) 巧 放送 ちれて いる 場 
合 じ 視聴す る サービスを 選択で きます。 


► [オート エリア 切替] ►設定を 選ぶ 

• 放送 エリア 巧 変わったと きじ チわン ネル リストを 自動的に 変 
更 します。 


[録画の 開始と 設定] 

► [録画 開始] 

優  P.257 

► [録画 •視聴 テ 約] 

• 視聴 予約、 録画 予約の 詳細 じついて は 保 P.2 日 8 

► [録画 可能 時間表 示] 

► [録画 設定] 

像  P.263 

► [静止画 録画] 

[番組 表/紹介^ ー  ル] 

► [番組 表] 

像  P.257 

► [紹介^ ー ル 作成] ー ルを 作成 •送信 

• 番組 情報を 記載した i 亡 ー ド^ールを 作成し ます。 

[データ 放送] 


► [前 ページへ 戻る] 

► [巧 ページへ 進 お] 

► [再読み 込み] 

• データ 放送 サイトを 再読み 込みし ます。 

► [証明書 詳細 表示] 


► [表示 •効果 設定] 


咳  P.263 


► [テし ビ リンク] 

嫁  P.262 

► [データ 放送に 戻る] 

• データ 放送 サイトな 5 データ 放送に 戻ります。 

[動作 設定] 

► [オフ タイ 7 —]  ►設定を 選ぶ 

• 設定した 時間 巧 経過す ると ワン tz ブを 自動的に 終 3 します。 

► [画質 設定] 

吸  P.263 

► [画面 設定] 

嫁  P.263 

► [音声 設定] 

喊  P.263 

► [ク □ーブ 動作 設定] 

原  P.263 

► に olby  Mobile 設赶 ► 設定を 選ぶ 

• [オリジナル] を 選択した ときは、 項目を 選択して 圆 

► [ワン tz ブ eco 亡ード] ►設定を 選ぶ 

• 照明 設定を 無効 じして 電池の 消耗を 抑えます。 

► [表示 音声 OFF 設定] 

► に ユート] 

► [画面 OFF  (音声の み)] 

[操作 切替] 

感 P.2 目 1 

[Bluet 00 か 出力] 

保  P.437 

[キー 操作 一 K] 

[チャンネル 追加 登録] について 

• 利用 中の チゎン ネル リストと 異なる i 也 域の 番組を 視聴して いると き 
は、 チゎン ネル 追加 登録で きない こと 巧あります。 

[才ー ト エリア 切替] について 

•オート エリ ア 切替を [ON] じ 設定して いる 場合、 ワン t ブ 視聴 中に 移動 
し て 放送 エリ ア巧 変わ つたと き じ、 視聴 可能な チ ゎン斗 ルリ ストに 変 
更 するな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると、 自動 
的に チ わン斗 ルリ ストを 探して 設定す る こと 巧で きます。 


[紹介 メール 作成] について 

•  Media  To 機能に 対応した FOMA 端末に 送信す ると、 受信側で 情報を 選 
択 して ワン t ブを 起動で きます。 

[再読み 込み] について 

• データ 放送 t ー ドの 場合 じ 再読み 込みで きます。 

[証明書 詳細 表示] について 

• データ 放送 亡 ー ドの 場合 じ 証明書を 表示で きます。 

[データ 放送に 戻る] について 

• データ 放送 亡 ー ドで データ 放送 サイ ト 表示 中に 操作で きます。 

[Dolby  Mobile 設定] について 

•  Dolby  Mobile 設定は、 ステし オイ わ ホン （別売) 使用 時に 有効です。 


■チヤン 不 ルビユー を ま ホす るく チャン ネルビ ュー > 

放送 中の 番組 画像 (静止画) ① 一覧な 5 番組を 選/ ぷ こと 巧で きます。 

1 ワン 七 グ 視聴 画面で @  ►[チャン ネルビ ユ ー] 

• 番組を 見る: 番組を 選/ ぷ 

• 番組 画像を] 件 更新: 番組に カーソルを 合わせる ►圆 
• 番組 画像を 全 件 更新: 極） 

n 放送局 
曰 チわン ネル 番号 
曰 番組 画像 (静止画） 

静止画が 表示 ちれない とき 

百 ：未 取得 
〇  : 取得 中 

»感》 : 放送 圏外、 放送 休止 中 

Q  :  -I レ。— な 止 番を円 

• 放送 電波の 受信 状態な どじより 番組 画 
像 巧 取得 不可能な 場合は、 何ち 表示ち 
れ ません。 

• 番組 画像 (静止画) ① 取得には、 受信 状 
態 じより] 放送局 あた り 約 日〜 1 己 秒 
ななります。 取得 中は 画面 上部 じ [〇] 
巧 点滅し ます。 

凸 番組 情報 (チ ゎン ネル 番号、 放送局、 番組 
名、 開始 時刻、 終 3 時刻、 番組 説明） 
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r ワン 七 グを 見ながら 化の 機能を 利用す る 

マルチ ウインドウで ワン t ブを 見な 巧 5 他の 機能を 利用で きます。 


• マルチ アシスタント で 呼 ひ' 出し 可能な 項目の ラち、 マルチ ウイン ドウに 
なる 項目は 巧のと おりです。 

■ダイ わ ル 発信  ■  ^― ル  ■  i  t- ド/ i 〕 ン シェル※ 1 

■  i アプリ/あ サイ フクー タイ※ 2 

■ 力: ラ/ TV/MUS に （ワン t ブ① 予約/予約 リスト） 

■ データ BOX の^ □デイ、 きせな え、 ソール、 ワン tz ブ①フ オルグ ー覧 画 
面と ファイル ー覧 画面 

■ 便利 、ソー ル 履 卓、 アラー ム、 Bluetooth、 あ 知 5 せ タイマー) 

■電話帳 •履歴  ■本体 設定 X  3 

■  i 也 図/海外 (位置 履歴、 オート GPS 履歴） 

X]  i コン シェルを 除く 

X2 トルカを 除く 

X3 マナー t- ド 設定/解除と ecot —  ドを 除く 
• 巧の 操作が 外に も、 ワン t ブ 視聴と 他の 機能を 同時 じ 利用す るよ ラな 状 
況 じなる と、 マルチ ウインドウ じなります。 

1 ワン 七 グ 視聴 中に 图 
2 機能を 選ぶ 
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•ワン t ブ 視聴 中に 巧の 機能 を 起動した 場合、 マルチ ウインドウ じは な 
りません 巧、 ワン t ブ① 音声は 聞こえます。 

■  i  t- ド /  i コン シェル （ i コン シェル） 

■  i アプリ/お サイフ クー タイ （トルカ） 

■ 便利、 ソール （スク ジュール、 ^亡、 使いな た ガイ ド、 ウ ェル 斗ス 、マン 
方. ブッ ク リ ー ダー、 クイ、 ソ ク 検索、 Wi-Fi) 

■  i 也 図/海外 (現在 i 也 確認、 現在 i 也 通知） 


f 視聴 中 に 着信な どが あ つたと きは 

ワン t ブ 視聴 中に 巧の 動作 巧 あ ると マルチ ウインドウ じなり、 各 機能 巧 動 
作し ます。 ワン tz ブ① 音声は 中断 ちれます。 

• 録画 中 も 同様の 動作と なります。 


音声 電話 着信 

応答で きます。 

• 終 3 すると、 着信す る 前の 状態に 戻ります。 

テし ビ 電話 着信 

応答で きます。 

• 着信 中、 通話 中は、 ワン t ブ 画面 巧 中断 ちれます。 

• 通話を 終 3 するな、 @  ►[着信 拒否] で 着信 拒否 
すると、 着信す る 前の 状態に 戻ります。 

アラーム/ スク 
ジュール アラーム 

アラームを 止める と、 アラーム/ スク ジユー ルの 内 
客を 確認で きます。 

• 終 3 すると、 アラーム 動作 前の 状態に 戻ります。 

視聴 テ 約/録画 テ 約 
① 通知 

視聴 予約/録画 予約の 通知 後の 動作 じついて は 
保 P.258 

•ビュー ア ポジション で 通話す ると きは、 必すイ わ ホン マイク （別売） を 
利用して くだち い。 

• 通話を 終 3 すると、 自動的に ワン t ブ① 視聴を 開始す る こと 巧 ありま 
す。 その 際、 ワン t ブ用① 音量で 音声 巧 鳴ります ので、 百 元で ご 使用の 
際は ご ミ 主意く だち い。 


番組 表 


番組 表 i アプリを 利用す る 

番組 表 i アプリを 利用して、 テし ビ 番組 表な 5 番組を 選択して ワン t 
グを 起動したり、 視聴 テ 約 や 録画 テ 約を す る こと ヴで きます。 

• 番組 表 i アプリの 変更 じついて は 像 P.289 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七グ] 
► [番組 表] 

• 番組 表 i アプリ 画面で 厘] を 押す と、 選択して いる 番組を 視聴で きます。 


ワン 七グを 録画す る 

放送 中の 番組を ビデオ 録画したり 、番組の 一場面を 静止画と して 録画 
する ことができます。 

• 録画した ビデオ/静止画 じは、 自動的に 巧の よ ラな ファイル 名 巧 付け 5 
れ ます。 

■  FOMA 端末に 録画 した ビデオ、 録画し た 静止画 : 録画 日時を もとにし 
た ファイル 名 

例:  2011年1月11日 午後 1 時日 分に 録画 終 3 一 
に 01 101 1 11305 XXX]  (rxxx」 は 半角 英数字） 

■  microSD 力ードに 録画した ビデオ： [PRGxxx]  (「xxx」 は 半角 英数字） 
• 番組 じよって は、 録画 巧 禁止 ちれて いる こと 巧あります。 

• マルチ ウインドウの ときは 録画を 開始で きません。 

•録画した ビデオ/静止画で、 巧の 操作は 実行で きません。 

■ 待受 画面 選択 や 各種 画面 設定な どの 画面 設定 

■  ^ ー ル 添付 や 赤外線 通信、 i  C 通信 じよる 送信 
■ 映像 編集 や 画像 編集 

■  microSD 力ー ドな 5F0MA 端末への〕 ピ ー / 移動 （ビデオ） 

■  FOMA 端末な 5 microSD 力ー ドへの〕 ピ ー /移動 (静止画） 


ビデオの 保を 件数と 録画 時間の 目安 

• ビデオ 録画 先の 設定 じついて は喊 P.263 
• ビデオの 保を 件数と 録画 時間の 目安は 巧のと おりです。 


FOMA 端末 

保た 件数 

最大 99 件 

録画 時間 

最長 約 45 分 

microSD 力ードり 6G バイ ト）※ 

最大 99 件 

最長 約 5120 分 

X  ] 回 あたりの 録画 サ イブは 2  G バイト （約 日 40 分) までです。 2  G バイト 
を 超える m に 「oSD カードを 使用し、 空き 容量 巧 あっても 録画を 終 3 し 
ます。 

• 保を 先: リ① 空き 容量 巧 なくなった ときは、 自動的に 録画 巧 終 3 し、 そ 
れ まで 録画した ビデオ 巧 保を ちれます。 


[視聴 中に ビデオ 録画す る < 録画 開始 > 

• 録画した ビデオの 再生 じついて は 煩 P.3 巳 9 

1 ワン 七 グ 視聴 画面で [ 録画の 開始と 設定] ►[録画 開 
始] 

• 画 （1 秒が 上) でも 操作で きます。 

• 録画 巧 開始 ちれる までに 時間 巧な なること 巧 あり ます。 

2 録画を 止める ときは 画 

• 録画を 終 3 し、 自動的 じ 保を ちれます。 

• 録画 中は、 巧の 操作は 実 斤で きません。 

■ チ わ ン^ル 変更  ■ チ わ ン^ル 設定  ■ 静止画 録画 

■ サービス 選局  ■ チ わン斗 ルビユ ー  ■ オフ タイマー 

■ テし ビリン ク① 利用 

• 録画 中に FOMA 端末 を 閉じて も 録画は 継続 ちれます。 

• ビデオ 録画 中に 録画 予約を 設定した 時刻 じなる と、 録画 予約 巧 優先ち 
れ ます。 それまでの ビデオ 録画は 終 3 し、 映像 巧 保を ちれます。 
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I 視聴 中に 静止画を 録画す る 

• 録画し た 静止画は、 FOMA 端末の データ BOX ① ワン t ブ① [イ: —ジ] 
フォルダ じ 保を ちれます。 

• 画像は、 データ BOX ① マイ ピ クチ わ ① 画像と 合わせて 3000 件 ま で 保を で 
ぎます。 

• 保を した 画像の 表示 じついて は 煩 P.359 

• ソ t リ① 空き 容量 巧ない、 または 最大 件数まで 保を ちれて いると きは 
傾  P.382 

1 ワン 七 グ 視聴 画面で 圆 

• 静止画 巧 録画 ちれ、 自動的に 保を ちれます。 保を する までに 時間 巧な 
なること 巧あります。 

• 静止画 録画では、 ワン t ブ① 映像 部分の み 巧 録画 ちれ、 データ 放送 部分 
は 録画 ちれません。 

• データ 放送の みを 表示して いると きは、 静止画 録画で きません。 


ワ ン七グ の 視聴 や 録画を チ 約す る 

ワン t グ① 視聴 や 録画を テ 約で きます。 

• あ 5 なじめ、 巧の 操作を 巧って くだち し、。 

■ 日付 時刻 設定 (屈 =P.61) 

■ チ わ ンみレ 設定 （像 P.250) 

■ はじめて ワン tz ブを 利用 するとき じ 表示 ちれる 免責 事項の 確認 
(煩 P.248) 

• 視聴 予約 • 録画 予約 合わせて 1 00 件まで 登録で きます。 

• ビデオ 録画の ミ 主意 事項 じついて は 煩 P.2 己 7 
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1 香 組 表 i アプリを 利用して 予約す る  <  番組 表 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七 グ] 
►[予約/予約 リスト] 

2 画) ► [新規 予約] ► [番組 表] ► 予約す る 


I 日時 や チャンネルを 指定して チ 約す る 

< 視聴 予約/録画 予約 > 

• 複数の 番組を 同時 じ 視聴 •録画す る ことは できない ため、 テ 約の 日時 巧 重 
複 すると、 登録 確認 画面 巧 表示 ちれます。 内容を 確認し、 登録を 巧って く 
だち し、。 

• 視聴 予約のと きは、 アラー ム 終了後の 動作 (煩 P.258) を 設定で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七グ] 
► [予約/予約 リスト] 

2  @  ► [新規 予約] ► [視聴 予約]/ [録画 予約] 

3 各項 目を 設定 ►歷) ►歷） 

• 番組 名 は 全角 1 00 文字 (半角 200 文字) ま で 入力 でき ます。 番組 名を 入 
力し なくても 視聴 予約/録画 予約を 巧 ラ こと 巧で きます。 

• [録画 予約] ① 場合、 電波 状況な どじ よって は 録画 巧 正常に 斤 われな 
い 可能性 巧 ある 旨の 確認 画面 巧 表示 ちれます。 


f 予約 開始 時刻に なると 

視聴 予約の 場合は 設定 した アラーム 時刻 じ、 お 知 5 せ アラーム で 設定した 
アラーム 巧 約] 分 間 動作し ます。 録画 予約の 場合、 開始 時刻の] 分 前に 待受 
画面を 表示して いると きは、 [晶] 巧 点滅し ます。 

• 視聴 予約の 場合、 FOMA 端末 を 閉じて いると きは、 サブ デイ スプし イじ予 
約 通知 時刻、 リ亡 コン 番号、 チゎン ネル 名、 番組 名 巧 表示 ちれます。 
•アラー ム 機能の 優先順位 じついて は 屈 = P.4 1 2 
• アラームの 止めな たじつい ては 煩 P.413 


視聴 テ 約のと き 


端末が 態 

ワン tz グ① 起動 
① 設定 

動作 

通滸寺 

[確認して 起動] 

確認 画面 表示 ► [はい] ► ワン t ブ起 
動 

[自動 起動] 

ワン t ブ 起動 

[起動し なし、] 

ワン t ブは 起動し ない 

ワン t ブ 視聴 中 

[確認して 起動] 

確認 画面 表示 ► [はい] ► ワン t ブ視 
聴を 継続 X 1 

[自動 起動] 

ワン t ブ 視聴を 継続 XI 

[起動し なし、] 

ワン t ブ 視聴を 継続 X 2 

XI 予約と 異なる チゎン ネルを 視聴して いる 場合、 チゎン ネルを 切り替え 
て 視聴を 継続し ます。 

X2 予約と 異なる チゎン ネルを 視聴して いる 場合、 チゎン ネルを 切り 营え 
すじ 視聴を 継続し ます。 

• ワン t ブを終 3 するとき： 巨) ► [はい] 


緑 画 テ 約のと き 


端末が 態 

録画 動作 設定 

動作 

通劑寺 

— 

ワン t ブ 起動 X ►録画 開始 

ワン t ブ 視聴 中 

— 

確認 画面を 表示 ► 録画 開始 

ワン t ブ 視聴 中 
(テ 約と 異なる 
チ ゎン斗 ル） 

録画 優先 

確認 画面を 表示 ► チ わンオ 、ル 切替 ► 
録画 開始 

操作 優先 

確認 画面を 表示 ► [はい] ►チ わ ンオ、 

ル 切替 ► 録画 開始 

X 映像は 表示 ちれす、 音声 も ミ ュート 状態 じなります。 待受 画面で 圖 （ 1 秒 
が 上） ► [はい] で 録画 中の チ わ ン斗ル 巧 起動し ます。 

• 録画を 停止 するとき： ワン t ブ 画面で 画 ► [はし、] 


• 巧の 場合な どは、 視聴 予約 アラーム は 動作 します 巧、 視聴 •録画は 開始 
されません。 

■ ワン t ブと 同時に 起動で きない 機能を 利用 中 
■ 電池 残 量 巧 不足して いると き 

■ 録画 先 巧 [microSD] で、 m に 「oSD 力ード 巧 挿入され ていない とき 
■ おまかせ □ック 中 

• 巧の 場合な どは、 視聴 予約 アラ ームは 動作し ません。 また、 視聴 • 録画 も 
開始 ちれません。 

■ 音声 電話、 テし ビ 電話の 発着 信 中 およ ぴ通 話中 X’ 

■ 赤外線 通信 中、 赤外線 リ t コ ン 送信 中 
■ オール □ック 中 

■ 電源 ON/OFF 時の ウェイク アップ 画面 または 終 3 画面 表示 中 
■ 自動 電源 OFF 時の 確認 画面 表示 中 
■ 電ミ也 切れの 警告 画面 表示 中 
■ ソフトウェア 更新 中 
■ データー 括 削除 中 
■  USB 通信 中 
■ パク、 ソト 通信 中 
■ プし ゼン アシスト 中 
X 録画の み 開始 ちれます。 

• テ 約した あとじ ドコ tUlM 力ードを 取り外したり、 別 ①ドコ tUlM カー 
ドに 差し替え たりした 場合は、 巧の よ ラ じなります。 

■ 録画 テ 約のと き: 録画は 開始 ちれません。 

■ 視聴 テ 約のと き： ワン t ブ 起動時 じ、 はじめて ワン t ブを 利用す ると 
きじ 表示され る 免責 事項の 確認 画面 巧 表示され ます。 
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視聴 予約 •録画 予約を 確認す るく 予約/予約 リスト > 


1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七 グ] 
►[予約/予約 リスト] 


日付を 選ぶ 

• リストを 表示： 画 


日付 別 テ 約 確認 画面 


予約を 選ぶ 


凸テ約 種別 
马 ： 視聴 予約 
呵 ： 録画 予約 
曰 繰り返し 設定 

C  : 繰り返し 設定 中 
且曰付 
凸 番組 名 
曰 チわン ネル 名 
因 開始 時間〜 終 3 時間 


予約/予約 リスト 画面の サブ メニュ ー 操作 

[新規 テ 約] 

[編集] 


保  P.25S 
感  P.260 


悄リ晩 


► [1 曰 削除] (力し ン ブー 表示の み） ► [はい] 
► [1 件 削除] (リスト 表示の み） ► [はし、] 


► [過去 データー 括 削除] ► [はい] 


► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


[ソート] ►ソート 方法を 選ぶ 
[録画 テ 約 履歴] 


保 P.2 目 1 


厳赶 


► [表示 •動作 設定] ► 各 頃 目を 設定 ►画} 

• 予約 リスト ① 表示 形式と、 過去の データを 自動的に 削除す る 
など ラな を 設定し ます。 
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► [力し ン ブー 亡 ー ド 設定] ►各項 目を 設定 ►圖 

•力し ン ダー 表示の 週の 先頭の 曙 曰と スク □ー  ル 動作を 設定し 


ます。 

[編集]、 [ソ ート] について 

• リスト 表示 中の み 操作で きます。 

■ 日付 別 予約 確認 画面の サブメニュー 操作 

[新規 テ 約] 

保  P.25S 

[編集] 

感  P.260 

悄リ 除] 

► [1 件 削除け [はし、] 

► [1 日 削除け [はし、] 

■ 予約 詳細 画面の サブメニュー 操作 

[編集] 

保  P.260 

悄齡け [はい] 

1 視聴 チ 約 •録画 予約を 修正す る  <  編集 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七 グ] 
►[予約/予約 リスト] 

2 日付を 選ぶ ►予約に 力ーソルを 合わせる 編集] 

3 予約を 修正 ►圆 

• 修正 方を は、 登録 時の 操作と 同様です （煩 P.258)。 

4 圆 


[録画 予約 履歴を 表示す る  <  録画 予約 履歴 > 

録画 予約 巧 終 3 すると 履歴 巧 記憶 ちれ、 録画 結果を 確認で きます。 

• 録画 テ 約 履歴は 日 0 件まで 記憶 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七 グ] 
► [録画 予約 履歴] 

• 待受 画面では： [S] または [品] 巧 表示 ちれて いると きじ®  ►  [S]/ 
[晶] を選ぷ 

^  I 録画 モの届 お  J  _ 

^ - Q 

録画 予約 履歴 一覧 画面 

曰 番組 名 
曰 チわン ネル 名 
凸 録画 開始 曰 時 

2 録画 予約 履歴に 力ーソルを 合わせる ►歷 I 

• 録画した ビデオを 再生:® 


凸 録画 結果 マーク 
百 ： 録画 完 3 
宜 ： 録画 失敗 


• 録画 予約 履歴 詳細 画面に 表示 ちれる 情報は 巧のと おり です。 

■ 録画 結果  ■ 失敗 理由 (録画 失敗の 場合）  ■チ わ ン寺ル 

■ 番組 名  ■ 録画 日時  ■ 録画 先 


■ 録画 予約 履歴 一覧 画面の サブメニュー 操作 

[1 件 削除け [はい]  ' 

[全 件 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい]  " 


操作 切替 


データが 送を 利用す る 

ワン t グ では、 映像 •音声に 加えて データ 放送を 利用で きます。 データ 
放送では、 番組に 関連した サイトに 接続したり、 投票な どで 番組に 参 
加す るな ど、 静止画 や 動画を 含む さまざまな 情報を 利用で きます。 

1 ワン 七 グ 視聴 画面で [ 操作 切替] 

• 面を 押しても 操作で きます。 

• データ 放送 亡 ー ド じなります (操作す るた ひ' じ 映像 亡 ー ドと データ 
放送 亡 ー ド 巧 切 り 替わります)。 

• デー タ 放送 t ー  ド 中の 操作 じついて は 保 P.2 己 3 

2 項目を 選ぶ 

• サイト 表示 中の 操作 じついて は 惕=ド.18 己 

• データ 放送/データ 放送 サイト じよって は 表示 中に 音声 巧 流れる こと 
巧あります。 

• マルチ ウインドウの ときは データ 放送 t ー ドに 切り 曽 える こと 巧で き 
ません (データ 放送を 操作で きません)。 

•データ 放送の 確認 画面 で [はい (が 後 非 表示) ] を 選択す ると、 巧 回な 5 
確認 画面は 表示 ちれす、 データ 放送/データ 放送 サイ ト① 情報 巧 自動 
的に 更新 ちれる こと 巧あります 。このと き、 パク、 ソト 通信 料 巧な なるこ 
と 巧 あり ますので、 ご ミ 主意く だち い。 

• データ 放送の 確認 画面を 再度 表示す るには、 確認 表示 設定 iJt、 ソト 
(保 P.263) を 巧い ます。 

• 巧の 場合は、 確認 画面 巧 表示され ます。 [はい]/ [はい 似 後 非 表示)] を 
選択す ると 操作を 実 斤し ます。 [はい (が 後 非 表示)] を 選択す ると、 巧 回 
な 5 確認 画面は 表示 ちれません。 

■ 放送 用 保を 領域を 削除 するとき 
■ 放送 用 保を 領域 内の 情報を 利用 するとき 
■ デー タ 放送 サイトに 情報を 送信 するとき 
■ i t ー ドサ イト じ 接続 するとき 
■ 取得した 情報を 登録 するとき 
■ フル ブラウザ サイトに 接続 するとき X’ 

X  [はい (が 後 非 表示)] は 表示 ちれません。 
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レビ リンク 


• 有効期限 巧 切れて いる テし ビ リンク は 使用 できません。 


田 □□□チャオ！ 

百 00 卜’ 巧: 最な 回ス V シヤ化 
巧 スタジオ A AA 
田 HOMED! □□: 巧 巧 サイト 
田 XX 生ま: 携巧 サイト 


テし ビリン ク 
一覧 画面 

2 テレビ リンクを 選ぶ 

• ワン t ブ 視聴 画面な 5 テし ビ リンクを 用いて データ 放送 サイトへ 接続 
したと きは、 ワン tz ブ巧終 3 します。 

■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ユー 操作 

[フォルブ 追 力 日] ► フォルブ 名を 入力 ►圖 
[フォルブ 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 


1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/ 
MUSIC]  ►  [7 ン 七 グ] ►[テレビ リン 
ク] 

7 — ク①意 巧 


岛 

乌 

岛 


情報 

データ 放送 サイト 
i トドヴ イト 
フル ブラウザ サイ h 


[フォルブ 名 変更] ►フォルブ 名を 変更 ►圖 
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テレビ リンクを 利用す る 

データ 放送 じよって は、： 情報 や 関連す る サイ トの URL を テし ビリ 
ンク として 登録で きます。 テし ビ リンクに 登録す ると、 テし ビ リンク 
一覧 画面 力、 亡 情報 や サイ トを 表示で きます。 

• テし ビ リンクは 日 0 件まで 登録で きます。 


テレビ リンクに 登録す る _ 

1 テレビ リンク 登録 可能な 項目を 選ぶ ►[はい] ► フォルダ 
を 選ぶ 

• テし ビ リンク ① 登録 方 ミ 去は、 番組 じよつ て 異な ります。 


I 登録した テレビ リンクを 表示す るく テレビ リンク > 
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[テし ビリン ク全件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はし、] 

[1 つ 上へ 移動]  ' 

• フォルダの 表示 順を 上 じ 移動し ます。 

[1 つ 下へ 移動] 

• フォルダの 表示 順を 下に 移動し ます。 

[フォルダ 追 カロ] について 

• 最大 20 個の ユーザ フォルダを 作成で きます。 

• 全角 8 文字 (半角 16 文字） まで 入力で きます。 

■ テレビ リンク ー覧 画面の サブメニュー 操作 

[詳細情報] 

悄 y 除] 

► [1 件 削除け [はし、] 

► [選が 削除] ►テし ビ リンクを 選ぶ ►圆 ►[はい] 

► [フォルダ 內全件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 

限 動] 

►[1 件 移動] ►フォルダを 選ぶ 

► [選が 移動] ►テし ビ リンクに 力ーソルを 合わ だる ►圆 ►フ ォル 
ダを 選ぶ 

■ テレビ リンク 表示 画面の サブメニュー 操作 

[番組 表]  ' 

• 番組 表の 詳細 じついて は 屈 =P.2 己 7 

[テし ビリン ク]  屈 =P.262 

[画質 設定]  保 P.263 

[画面 設定]  屈 =P.263 

[データ 放送] 

► [前 ページへ 戻る] 

► [巧 ページへ 進 お] 

► [再読み 込み] 

• データ 放送 サイトを 再読み 込みし ます。 


► [証明書 詳細 表示] 
► [表示 •効果 設定] 


保  P.263 


ユーザ 設定 


ワン 七 グの 設定を 行う 

ビデオ 録画 巧の 設定 や データ 放送 じついての 設定な どが できます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [カメラ/ TV/MUS に] ► [ワン 七グ] 
► [ユーザ 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [画質 設定] ►各項 目を 設定 ►画} 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 鮮やか 画質 t ー  ド 設定: 鮮やか 画質 t ー  ド 設定 じついて は 
煩  P.118 

■ なめ 5 な 表示 (横）： 映像の コマ 数を 増やして、 なめ 5 なな 映像を 
表示で きます。 

- 横 画面で 視聴 時に 有効 じなります。 

■ 明るさ t ンサ ー： 明るち t ンサ ーを 利用す るな ど ラな 設定で き 
ます。 

■ 明るさ： 明るち を 調整で きます。 

♦ [画面 設定] ►各項 目を 設定 ►圆 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 字幕 表示: 字幕を 表示す るな ど ラな を 設定で きます。 

■ 字幕 位置 (横 全 画面） ：横 表示で 映像を 全 画面 表示 中の 字幕の 位 
置を 設定で きます。 

■ 字幕 言語 切替： ワン t ブ 視聴 時 じ 表示す る 字幕 言語を 設定で き 
ます。 

■アイ コン 常時 表示: 縦 表示 時の 放送局 •番組 名の 表示 や 横 表示 時 
①デ イス プしイ 上部に 表示 ちれる アイコン （時計 表示 や 電波 状 
態 表示な ど） じついて 設定で きます。 

■ テ □ツプ 表示 ー ル 受信 時）： ワン tz ブ 視聴 中に ベールを 受信 
したと きじ、 テ □ツプ を 表示す るな ど ラな を 設定で きます。 

■ テ □ツプ 表示 （インフォ^-シヨ ン 受信 時）： ワン tz ブ 視聴 中 じ 
インフォべー シ ヨンを 受信した とき I ご、 テ □ツプ を 表示す るな 
ど ラな を 設定し ます。 


■ エフェクト 設定: UP/DOWN 選局 するとき ① エフェクト 议 力果) 
を 設定で きます。 

♦ [音声 設定] ►各項 目を 設定 ►画} 

♦ [データ 放送 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 表示 •効果 設定: データ 放送 サイ ト① 画像 や 効果音を 設定で きま 
す。 

■ ワン tz ブな 5 トルカ 取得: データ 放送な 5 ① トルカ 自動 取得に 
ついて 設定し ます。 

- トルカ じついて は 屈 =P.316 

■ 放送 用 保を 領域 削除: 放送 用 保を 領域 内の データを 削除で きま 
す。 

■ 確認 表示 設定 iJtz、 ソト ： データ 放送の 確認 画面で [はい (が 後 非 
表示)] を 選択して 非 表示 じしたち のを、 再度 表示ち せる こと 巧 
できます。 

♦ [クローズ 動作 設定] ►設定を 選ぶ 

- 視聴 中に FOMA 端末を 閉じた ときの 動作を 設定し ます。 

♦ [再生 設定] ►各項 目を 設を ►画} 

♦ [録画 設定] ► 各項 目を 設定 ►画} 

[画質 設定] について 

• なめら な 表示 (横） を [ON] じ 設定しても、 ワン tz ブ eco t —  ド 設定 中は 
なめ 5 な 表示 じなりません 

• 明るち t ンサ ー巧 [ON] ① 場合、 明るち で 設定した 値を 最大と して、 周囲 
① 明るち じよって 自動的に デイ スプ しイ① 明るち を 調整し ます。 明る 
ち t ンサ ー巧 [OF 円の 場合、 明るち で 設定した 値で 固定 ちれます。 

• マルチ ウインドウで 他の 機能と 同時に 視聴 中は、 ワン t ブ① 明るさ 設 
定巧 優先 ちれます。 

[画面 設定] について 
• 番組 じよって 字幕の 有無は 異なります。 

• 字幕 表示 巧 [通話 中 •マナー 時 表示] のとき は、 マナー t ー  ド 設定 中に ワ 
ン t ブを 起動す ると 字幕 巧 表示 ちれます。 

* アイコ ン 常時 表示を [OFF] じ 設定して いる 場合、 チ ゎン斗 ル や 音量な ど 
を 操作す るた びじ 一時的に アイコン 巧 表示 ちれます。 
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•テ □、ソ プ 表示 ー ル 受信 時） を [受信 動作 設定 じが ラ] じ 設定して いる 
場合、 電話/^ 叫 レ 着信 時 設定 (煩 P. 1 1 0) と 受信 •自 動 送信 表示 
(屈 =P.166) じがいます。 電話/^ ー ル 着信 時 設定の ベール 着信 時 テ 
□ップ 表示 巧 [なし] ① 場合は テ □ップ を 表示し ません。 

[クローズ 動作 設定] について 

• [継続] または [ミュート] じ 設定して ワン tz ブを 起動して いると きは、 
FOMA 端末 を 閉じて いても ワン t ブ 起動 状態 となる ため、 データ 放送/ 
データ 放送 サイトの 情報 巧 自動的に 更新され る こと 巧あります 。この 
とき、 パク、 ソト 通信 料 巧な なること 巧あります ので、 ご ミ 主意く だち い。 

[再生 設定] について 

•オート スキップを [ON] じ 設定す ると、 録画 時に 放送 電波 圏外だった 箇 
所を スキップして 再生し ます。 

[録画 設定] について 

• 録画 先 を [自動 (本体 優先) ほた は [自動 （m に roSD 優先) に 設定す ると、 
巧の 場合は 自動的に 録画 先を 変更して 録画 巧 開始 ちれます。 

■ 優先: ><亡リ ① 空き 容量 巧ない とき 
■ 最大 保を 件数を 超えて いると き 

■  microSD 力ード 巧 挿入され ていない とき 

■  m に 「oSD 力ー ド 巧 認識で きないと き 

• 録画 終 3 時間を [指定な し] じ 設定す ると、 保を 巧べ 亡リ① 空き 容量 巧 
なくなる まで 録画し ます。 録画 終 3 後は、 ワン t ブ① 視聴を 継続し ま 
す。 


フン t グ 


264 


Music 


Music&Video チヤ ネル 

Music&Video チ わ 斗 ル . 266 

番組を 設定す る . <  番組 設定  >266 

番組の 再生/操作 . 268 

デー タ BOX な 5  Music&Video チ わ 斗 ルを 操作す る 

. <  Music&Video チ ト斗ル  >  27 1 


ミュ ージッ クプレー ヤー 

ミ ュージ '、ソ クプ し一 わ一じついて . 272 

音楽 データ や ラた 文字を 保を する . 272 

ミュージック プ し一わ一 ①フ オルグと 画面の 見なた . 274 

ミュージック プし一 わ 一で 音楽 データを 再生す る 

. < ミ ュージ 、ソク  >276 

音楽 データ •プし イリ ストを 管理す る . 281 


■ 


音楽 データの 取り扱い じついて 

• 本書では ミュージック プ し一わ一 で 再生す る 着 ラた フル® と WMA  (Windows  Media  Audio) ファイルを 合わせて 「音楽 データ」 と 記載して います。 

•  FOMA 端末では、 著作権 保護 技術で 保護され た WMA ファイル や 着うた フル® を 再生で きます。 

• インター 斗、 ソト 上の ホームページ' などな 5 音楽 データを ダウン □ー  ドす る 際には、 あ 5 なじめ 利用 条件 (許諾、 禁止 行為な ど） をよ くご 確認の 上、 ご 
利用く だち し、。 

• 著作権 保護 技術で 保護され た WMA ファイルは、 FOMA 端末 固有の 情報を 利用して 再生して います。 刷 章 や 修理、 機種 変更な どで FOMA 端末 固有の 情 
報 巧 変更 ちれた 場合、 変更 前に 保を した WMA ファイルは 再生で きなくなる こと 巧あります。 

•  CCCD (コ ピー コント □-ル CD) ① 取り扱い や、 音楽 デー タを WMA ファイル として 保を できない 場合 じついて は、 当社と しては 責任を 負いな ねます 
ので、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

•  FOMA 端末 や microSD 力ード 内に 保を した 音楽 デー タ は、 個人 使用の 範囲 内での み 使用す る こと 巧で きます。 ご 利用 じあ たって は、 著作権な どの 第 
兰者① 知的財産 権 その他の 権利を 侵害し ないよう 十分 ご 配慮く だち い。 また、 FOMA 端末 や microSD 力ード 内 じ 保を した 音楽 デー タは 、パソコンな 
ど 他の 媒体に 複製 または 移動し ないで くだち い。 
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Music&Video チャ ネル 

Music&Video チ わ ネルとは、 事前 I こお 巧みの 音楽 番組な どを 設定す る 
だけで、 夜間に 最大 1 時間 程度の 番組が 白 動 配信され る サービスで 
す。 また、 最大 30 分 程度の 高 画質な 動画 番組を 楽しむ ことち できます。 
番組は 定期のに 更新され、 配信され た 番組は 通勤 や 通学 中な ど 巧き な 
時間に 楽し おことができます。 

■  Music&Video チャネルの ごが 用に あたって 

•  Music&Video チ わみ レは あ 申し込みげ 必要な 有料 サー ビスです (あ 申し 
込みには i  t ー ド 契約 およ ひ '  i  t ー ド パク、 ソト 定額 サービスの ご 契約 巧 
必要です)。 

•  Music&Video チ わみ レ ①サー ビス 利用 料の ほな じ、 番組 じよって 別途 情 
報 料 巧な なる 場合 巧あります。 

•  Music&Video チ わ タル じご 契約いた だいた あと、 Music&Video チトみ レ 
非対応の FOMA 端末に ドコ t UIM カードを 差し替えた 場合、 

Mus に &Video チ わみ レは ご 利用いた だけません。 ただし、 Mus に &Video 
チ わ ネルを 解約 ちれない 限り サービス 利用 料 巧な なります ので ご ミ 主意く 
だち し、。 

• 国際 □ー ミン ブ 中は 番組 設定 や 取得は 斤え ません X。 海外へ あおなけ ① 
際は、 事前に 番組の 配信を 停止して ください。 また、 帰国され た 際は、 番組 
① 配信を 再開して くだち い。 

X 国際 □ー ミン ブ 中に 番組 設定 や 取得を 巧 お ラと した 場合、 i  t ー  ド 接 
続を 巧 ラた め パク、 ソト 通信 料 巧な な ります ので ご ミ 主意く だち い。 

• 音楽 番組は、 Mus に &Video チ わみ レで 番組を 聴きな 巧 5^ -ルや i  t- 
ド サイ ト① 表示な どを する こと 巧で きます （バックグラウンド 再生)。 動 
画 番組 や 時刻 連動 巧 設定 ちれて いる 音楽 番組は、 バック ブラウン ド 再生 
でぎ ません。 

•  Music&Video チトみ レの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイドブック （ i  t  — 
ド <FOMA> 編) J] を ご覧く だち し、。 


■  MCS-C 


266 


利用したい 番組を 設定して おくと、 夜間に 番組 データを 自動のに 取得 
します。 2 番組まで 設定で きます。 


I 香 組を 設定/解除 する  <  香 組 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [カメラ/ TV/MUS に] ► 
[Music&Video チャネル] ► [番組 設定] 

2 画面の 指示に 従って 番組を 設定/解除 


• 番組を 設定す るには、 Music&Video チト ネル 番組 提供 サイトへの マイべ 
ニ ユー 登録 巧 必要な もの もあります。 

• 番組の 設定を 解除しても マイべ ニュー 登録は 削除 ちれません。 


■  Music&Video チャネル メニ ュー 画面の 見 かた 


を 巧 設定 
番組 リスト 
サービスの ご 案内 


1 


Music&Video チ わ ネル 

^ ニュー 


n 番組 画像 
曰 番組 タイトル 

番組 タイトル 表示: 番組 取得 ミ さみ 
番組な し: 予約な し、 予約 あり で 番組 取得 前 
グ ウン □ー  ド 中: 番組 取得 中 

曰 次回 更新 予定日 


凸 番組 種別 マーク 

願 (黄を）： 取得 じ 成 巧し た 番組 
K  : 取得 じ 失敗した 番組 
願 (青色）： 未 再生の 番組 
殿 ： 時刻 連動 巧 設定 ちれて いる 番組 
腺 ： 再生 制限の ある 番組 
且+ +— 1-*= ■、っ 、ー ユ— 

番組 設定: 番組の 設定 • 解除 巧で きます。 

番組 リスト ： 番組の 一覧 サイト じ 接続し ます。 

サー ビスの ご 案内： Music&Video チ わ 斗、 ルの 説明 サイトに 接続し ます。 


■  Music&Video チヤ ネル メ ニ ューの サブ メニ ュー 操作 


[番組 情報] 

睡組削 晩 ► [はい] 

[チ ゎプタ ーー K] 

喊  P.270 

[番組 移動] 

原  P.271 

[サイ ト 接続け [はし、] 

• 番組に URL 情報 巧 ある 場合、 サイトに 接続し ます。 

[香 組 削除] について 

• 番組を 削除しても、 番組 設定は 解除 ちれません。 

f 香 組を 設定す ると 

番組 配信の 12 時間 前 じなる と、 待受 画面 じ [嗎] 巧 表示 ちれます。 

番組の 取得は 夜間に 自動的に 巧 われます。 取得に 成な すると、 [關] 巧 表示ち 
れ ます。 取得 じ 失敗した 場合は、 [願] 巧 表示 ちれます 。この場合は、 ま 動で 取 
得して くだち し、。 

• 番組 取得 中に 通信 巧 途切れた ときは、 3 分 間隔で 日 回まで、 自動的 じ 再 取 
得を 巧い ます。 

• 番組 取得 開始 時に、 圏外、 t ルフ t ー  ド 中、 電源 巧 入って いない、 電池 残 量 
巧かない などの 理由 じより 番組の 取得 巧で きな な ったと きは、 翌日の 夜 
間に 再 取得を 斤い ます。 

• 番組 取得には 時間 巧な なるとき 巧あります。 また、 電ミ也 残 量 巧 [D] が 下 
① ときは 取得で きません 。十分に 充電して、 電波 状態の 良い 環境で ご 使用 
くだち い。 


• 番組 設定した ときと 異なる ドコ tUlM カード じ 差し 营 えたり、 データー 
括 削除を 巧った ときは、 番組を 自動で 取得で きません。 番組 設定な 5 設定 
内容を 更新して くだち い。 

• 取得 ちれた 番組は、 デー タ BOX ① Music&Video チ わみ レの [配信 番組] 
フォルグ じ 保を ちれます。 番組 巧 更新 ちれる と、 保を ちれて いる 番組は 上 
書き ちれ、 再生で きなくなります。 

•  i  ド または Mus に &Video チ わ 斗 ルの 解約 や マ イ^ニュー登録の 削除 

を 巧 ラと、 配信 番組 フォルダ 内の 番組 データ 巧 削除 ちれる こと 巧 ありま 
す。 


r 香 組を 手動で 取得す る 

1 Music&Video チャネル メニ ューで 番組を 選ぶ ► [はい] 

• ご 利用 じなる 時間帯 じよって は、 [グ ウン □ー  ドで きない 時間帯です] 
と 表示 ちれ、 手動で 取得で きない 場合 巧あります。 配信 時間を 確認す る 
ときは、 [配信 時間 じついて] を 選択して ください。 

• 再生 制限 巧 切れた 番組は 再 取得で きません。 また、 巧 回 配信 曰まで 更新 
できません。 

• ベ 亡リ ① 空き 容量 巧ない ときは 不要な データを 削除して 保を でき ま 
す。 
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香 組の 再生/操作 

配信され た Music&Video チ わ ネルの 番組を 再生/操作 します。 


1" 香 組を 再生す る 

• 市販 ①团 uetooth 機器を 接続す ると、 番組の 音声を 团 uetooth 機器な 5 再 
生で きます （保 P.43 の。 

•  HDM 胺 続した テし ビじ 映像、 画像、 音声を 化 力で きます （煩 P.398)。 

1 Music&Video チャネル メニュ ーで衝 狙を 選ぶ 

• 待受 画面に [願] 巧 表示され ている ときは、® を 押し、 [願] を 選択して 
も、 Music&Video チゎ才 、ルべ ニ ユー巧 表示 ちれます。 

• 前回 再生して いた チゎプ ター 巧 ある 場合、 停止した チゎプ ターな 5 
再生 ちれます。 

• 取得に 失敗した 番組を 選んだ 場合、 再度 ダウン □ー  ドす るな ど ラな 
① 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると グウ ン □ー  ドで き 
ます。 更新に 失敗して ち、 元の 番組 巧 再生 可能な 場合は、 [そのまま 再 
生] を 選択す ると 再生 ちれます。 

• 途中 ま で 取得し た 番組を 選んだ 場合、 残り ①デー タを ダウン □ー  ド 
するな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると グウ 
ン □ー  ドで きます。 [途中まで 再生] を 選択す ると、 取得して いる 部分 
巧 再生 ちれます。 ただし、 時刻 連動 巧 設定 ちれて いる 番組の 場合、 [途 
中まで 再生] は 選択で きません。 

• 番組 じよって は、 再生 回数/再生 期限/再生 期間の 再生 制限 巧 設定 
ちれて いる 場合 巧あります。 制限を 超える と 番組は 再生で きな くな 
ります。 

• 日本が 外の 国で 使用した とき、 表示 ちれる 期限より 前 または 後 じ 再生 
期限 巧 切れる こと 巧あります。 
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■  Music&Video チャネル プ レー ヤー 画面の 見 かた 


D 番組 画像/チ ゎプ ター 画像 (音声 番組) /映像 (動画 番組) 

曰 再生 状態 
►  P(_FI!=I  : 再 ホ 中 
"… use: —時停止 中 
■  51"口1=:停止中 
►心 >=: 早送り 中 
か -A: 早 戻し 中 


曰 リピート 


:リピ ーh  ON 


wm： 

日： リ ピート OFF 
凸 再生 中 チわプ ター 番号/総 チわプ ター 数 


曰 番組 タイトル 名 


因 チ わ プター タイ トル 名/ アー テイスト 名 


H  Bluet 001 ih 出力 

贷 ：团 uetooth 止! 力 中 
回 再生 時間/総 再生 時間 
回 音量 

I り 5  :|<0值量〇)〜が5宿量2己） 

• ミュート 中は、 数字の 上に [の] 巧 重なって 表示 ちれます。 
• 团 uetooth 化 力 中 や HDMI 化 力 中は 表示 ちれません。 


阳  Dolby  Mobile  設定 

圧] 画因： Virtua 旧. 1 ch  (イ わ ホン） 

向口 smAL] : ソ^  — 7 ル 
圧] 国を!  ：  □、ソ ク 
m 画 弓 : ポッ プス 


m 画 却 ： クラシック 
m 函司 : ジ 'ゎブ 
m 画""!] : オリ ジナル 

オリ ジナルの 設定 頃 目を 選んだ 場 含 

馬 ： サウンド スペース 
m  : ナチュラル ベース 
m  : サウンドし ベル コント □ー ラ 
鴨 ： t タラ ルース テし 才 
m 映像/音声 再生 可否 
資 ： 映像 再生 不可 
兵 ： 音声 再生 不可 
旧 マナー 再生 設定 
が ：0N 

• マナー 再生 設定を [ON] じ 設定す ると、 音量 16 が 上に 調節して いた 場 
合は、 音量 1 日に 変更され ます 宿 量は、 音量 〇〜 1 日 で 変更で きます)。 


■  Music&Video チャネル プ レー ヤーの ボタン 操作 


一時停止/再生 

停止 

画 

音量 調節 (音量 〇〜 2 日)※ 1X2 

ミュート/解除 

の 

前の チ わプ ター じ 戻す/頭 出し X’  3 

© 

早 戻し 

©(1 秒が 上） 

巧の チわプ ターを 再生 

0 

早送り 

@(1 秒が 上） 

ボタン じ 割り 振 5 れた 再生 開始 位 
置に ジ 'わ ンプ 

圧!: 先頭 

国〜 画： チ ゎプタ ーの 再生 時間の 
約 1/9 すつ 先の 位置 

表示 切营 (全 画面 t ー  ド 通常 亡 一 
ド） （動画 番組の み） 

圆 

サイ ト 接続 

面 

Mus に &Video チ わみ レプ し一 わ一 
終 3 ※ち 

画/ 臣) ► [はし、] 

XI ボタンを 押し 続ける と、 連続して 音量を 調節で きます。 
X  2  Bluetooth 化 力 中 や HDMI 化 力 中は 操作で きません。 


圓 

前の チゎプ ターに 戻す 
願 化し）※ 1X2 

曰 

一時停止/再生 X 2 

停止/再生 X 3 

協 I 

巧の チゎプ ターを 再生※ 1X2 

停止※ 2 

1 區 j| 

表示 切营 X’ 4 

Web  To 

サイト 接続 

X]  □ンブ タッチす ると、 早 戻し/早送り じなります。 

X  2 時刻 連動 巧 設定 ちれて いる 番組の 場合は 表示 ちれません。 
X  3 時刻 連動 巧 設定 ちれて いる 番組の 場合に 表示 ちれます。 
X4 動画 番組の 場合 じ 表示 ちれます。 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


X  3 再生 経過 時間 巧 約 2 秒 未満 :前① チゎプ ターに 戻る 
再生 経過 時間 巧 約 2 秒が 上: 頭 化し 

X4 番組 や チゎプ ターに URL 情報 巧 ある 場合、 サイトに 接続で きます。 

※日 停止 中は 確認 画面 巧 表示 ちれません。 

• 動画 番組を 再生す る 場合、 通常 ポジションで 全 画面 t ー  ド 中は® と @の 
操作 巧 入れ 营わ ります。 FOMA 端末を 横向き じ 持って 操作して くだち い。 
• イわ ホン マイク （別売） を 接続す ると、 スイ、 ソチを 押す た ひ' じ、 再生/- 時 
停止を 切り 营 える こと 巧で きます。 

• リピート 中に サイ ト 接続を した 場合、 先頭の チ ゎプタ ーURU こ 接続 ちれ 
ます。 

• 番組 じよって は 操作 巧 制限 ちれて いるもの 巧あります。 

■  Music&Video チャ ネル プ レー ヤーの タッ チ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は喊 P.46 
• コント □- ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


音量 調節 

上下に すばやく スライド 

ミュート/解除 

音量 アイコンを タッチ 

巧の チゎプ ターを 再生/前の 
チゎプ ターに 戻す (頭 化し） 

左ち じ すばやく スライド 
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• 前の チ ゎプ ター じ 戻す (頭 化 し） ① 操作を 巧った 場合、 再生 経過 時間 巧 
約 2 秒 未満のと き は 前の チ わ プ ターに 戻り、 約 2 秒が 上のと き は 頭 化 
しじなります。 


■  Music&Video チャネル プ レー ヤーの サブ メニユ ー 操作 

[チ ゎプタ ー- K]  03=P.270" 

|；Dolby  Mobile 設定] ► 設定を 選ぶ 

• [オリジナル] を 選択した ときは、 項目を 選択して 圆 


[因  uetooth  出力]  屈 =P.437 

[再生 設定] 

► [リピート] ►設定を 選ぶ 
►  [7 ナー 再生 設定] ►設定を 選ぶ 
[チ わ プター 情報] 

[番組 情報] 

[Dolby  Mobile 設定] について 

•  Dolby  Mobile 設定は、 ステし オイ わ ホン (別売) 使用 時に 有効です。 

•  HDM 比 力 中は、 Dolby  Mobile 設定を 設定で きません。 

[再生 設定] について 

• バック ライ ト 点な 時間、 全 画面 t ー  ド 切替は、 動画 番組の み 設定で きま 
す。 

• 团 uetooth 化 力 中 や HDM 出力 中は、 マ ナー 再生 設定を 設定 できません。 

[チャ プ ター情報] について 

• 番組 じよって は、 チわプ ター 情報を 表示で きない こと 巧あります。 

• チわプ ター 情報 じ URL 巧 あるときは、 Web  To 機能で チわプ ター サイト 
情報に 接続で きます。 

■ 時刻 連動が 設定され ている 香 組の 場合 

時刻 連動 巧 設定 ちれて いる 番組は 再生で きる 時間 巧ず まっています。 時間 

帯に よっては 再生で きません。 自動 時刻 •時差 補正 じよる 時刻 じがい 動作し 

ます （自動 時刻 •時差 補正を に FF] じ 設定して 手動で 時刻を 変更しても、 再 

生 ちれません)。 

• 再生 中に、 一時停止 や チ わプタ ーの 移動、 早送り、 早 戻 し、 再生 開始 位置の 
ジ わンプ はでぎ ません。 


• チ ゎプタ ーー 覧な 5 チゎプ ターを 選択で きません。 
• 再生 設定の リピートは 設定で きません。 


I 香 組の チャ プタ ー— 覧を 確認す るく チャプ タ-- 覧> 

番組の チ わプタ ーー 覧を 表示し、 各 チわプ ターの タイトル や アーティスト 
名、 再生 時間を 確認で きます。 

1 Music&Video チャネル メニュ ー/番組 
一覧 画面で 番組に カー ソルを 合わせる 
►画) ►[チャ プタ ーー 覧] 

7 — ク①意 巧 

圆 ： 動画 番組の チわプ ター 
□ : 音声 番組の チわプ ター 
m  : 取得 じ 失敗した チわプ ター 
〇  : 再生 中の チわプ ター 

• チわプ ターを 選択す ると、 選んだ チわプ ターな 
5 再生 ちれます。 

•番組 じよって は、 チ わプタ ーー 覧① 表示 や チ わプタ ーの 選択 巧で き 
ない こと 巧あります。 

■ チャ プタ ーー 覧 画面の サブメニュー 操作 

[チ わ プター 情報] 

• 番組 じよって は、 チわプ ター 情報を 表示で きない こと 巧あります。 

•  Music&Video チ トオ 、ルプ し一わ一の サブ^ ニュー 操作で チ わプタ ー — 
覧 画面を 表示した 場合は、 チ わプタ ーー 覧 画面の サブ^ニュー 操作は 
でぎ ません。 

• チわプ ター 情報に URL 巧 あるときは、 Web  To 機能で チわプ ター サイト 
情報に 接続で きます。 


ナ ゎプタ - k 

画面 


I 香 組を 移動す るく 香 組 移動 > 

番組 巧 更新され ると、 デー タ BOX ① Mus に SA/ideo チ わみ レの [配信 番組] 
フォルダ じ 保を ちれて いる 番組は 上書き ちれます。 上書き ちれたくない 番 
組は、 あ 5 なじめ [保を 番組] フォルグ または m に 「oSD 力ード ①嚴巧 可能〕 
ン テン、 ソ] フ ォルダ じ 移動して あいてく だち い。 

• 番組は、 [配信 番組] フォルグ じは 2 件、 晚を 番組] フォルグ じは 20 件、 
microSD 力ード ①嚴巧 可能 コンテンツ] フォルダ じは 999 件まで 保を で 
ぎます。 

1 Music&Video チヤ ネル メニュ ーで 番組に 力ー ソルを 合わ 
せる ►画) ► [番組 移動] 

2 移動 先を 選ぶ 
♦ [本体] 

♦  [microSD]  ► [ 1 件 移動] 

♦  [microSD]  ► [移動 先 選択] ► 移動 先 フォルダを 選ぶ ►圖 

• 取得した 番組は コピーで きません。 

• 巧の 場合は 移動で きません。 

■ 取得に 失敗した 番組 
■ 時刻 連動 巧 設定 ちれて いる 番組 
■ 番組 移動 制限 巧 設定 ちれて いる 番組 
■ 再生 制限を 超えた 番組 

■ ドコ tUlM カード t キュリ ティ 機能 巧 設定 ちれた 番組 
■ 番組 設定 中 

• 番組 じよって は、 移動で きない こと 巧あります。 


;ic&Video チヤ ネル 


デ— 夕 BOX から Music&Video チヤ ネルを 
操作す る 

デー タ BOX ① Music&Video チ わ ネルの [配信 番組] フス ル ダに 現在 配 
信され ている 番組 や、 [保を 番組] フォルグ または microSD 力ードの 限 
巧 可能 コンテンツ] フス ルグじ 移動して 保を した 番組を 再生で きま 
す。 


1  ノー マルメ ニ ユーで [デー タ BOX]  ►  [Music&Video チヤ 
ネル] 

•  Mus に SA/ideo チ わみ レ^ニ ュー で圆を 押しても 操作で きます。 


2 番組を 選ぶ 

■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ユー 操作 

[全 フォルブ 內全件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 いはし、] 

[フォルブ セキュリティ] 

保  P.378 

亡リ 確認] 

保  P.382 

检 フォルダ 内 全 件 削除] について 

• 番組を 削除しても、 番組 設定は 解除 ちれません。 

■ 香 組 一覧 画面の サブメニュー 操作 

[フォルダ 管理] 

► [フォルブ 新規 作成] 

優  P.377 

► [フォルダ 名 編集] 

保  P.378 

悄リ 除] 

像  P.380 

[番組 情報] 

[チ ゎプタ ーー K] 

咳  P.270 

[タイトル 編集] 

像  P.378 

[番組 移動] 

保  P.271 

[表示 切替] 

像  P.343 

[ソ ーh] 


保  P.379 


ミュ ージッ クプレー ヤー について 

サイ ト カ、 5 ダウン □ー  ドした 着 ラた フル® や microSD カードに 保存し 
た WMA (Windows  Media  Audio) ファイルを 再生で きます。 

• 音楽を 聴きな 巧 5^ —  ル や i 亡 ー ド サイ ト① 表示な どを 利用す る こと 巧 
できます （バックグラウンド 再生)。 

• 再生で きる 音楽 データと 最大 再生 時間は 巧のと おりです。 


音楽 データの 種別 

ファ イ 
ル 形式 

Audio] —デ 、ソク 

最大 再生 
時間 

着 ラた フル® 

MP4 

MPEG4-AAC、 
MPEG4-HEAAC(aacPlus)、 
Enhanced  aacPIus 

約 3300 分 

WMA ファイル 

WMA 

WMA9 

約 2 日 10 分 

• 保を できる 音楽 データの 容量、 件数は 巧のと おりです。 


音楽 データの 種別 

FOMA 端末 

microSD 力ード 

着 ラた フル® 

約 1 日 2M バイト※ 1 

最大 1000 件※ 2 

WMA ファイル 

- 

最大 1000 件※ 2 

ラた 文字 

最大 1 00 件 

- 

X  ] 静止画、 動画、 ミ ュージ 、ソク 、ベ □デイ、 マイ ドキュ ベント、 きせな 
え ツール、 マ チキ わ ラ、 キわ ラ電、 i アプリ、 電子 書籍/電子辞書/ 
電子〕 ミッ ク、 Music&Video チ わみ レ、 ビデオ、 ト ルカを 保を してい 
る 場合 じは、 着 ラた フル® ① 保を 容量は かなくな ります。 

X  2 音楽 データの サイ ブや m に roSD カー ドの 容量 じよって 保を できる 
件数 巧 変わります。 

• ミュージック プ し一わ一 ① 詳細 じついて は、 ドコ t ① ホームページを ご 
覧 くだち し、。 

• 音楽 再生 中に 着信 や アラ ーム巧 動作 したり、 他の 機能の 操作を 巧った 
りする と、 再生 巧 停止す る こと 巧あります。 

• 音楽 再生 中に 他の 機能の 操作を 斤ったり すると、 音楽 巧 途切れる こと 
巧あります。 
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•  m に roSD 力ードの [動画 （その他)] フ オルダ じ 保を した i 亡ーシヨ ン 
(AAC 形式の 音楽 データ 含む） は、 i  t ー シヨ ンプし 一 わ 一 （屈 =P.3 己 1) 
で 再生で きます。 


音楽 データ やう た 文字を 保存す る 

FOMA 端末に 音楽 デ ー タを 保を します。 


f 着うた フル® を ダウン ロー ドす る 

サイトな 5 着 ラた フル® をグ ウン □— ドして 保を できます。 

• 己 M バイトまでの 着 ラた フル® を ダウン □— ドで きます。 

• 著作権の ある 音楽 データを ブ ウン □- ドした とき、 違 ラドコ tUlM カー 
ドを 使用しての 再生は できません。 

1 サイト 表示 中に 着うた フル® を 選ぶ 

2 項目を 選ぶ 

♦ [再生] 

♦ [保存] ► 保存 先を 選ぶ 
♦ [情報 表示] 

♦ 原る け [いいえ] 

• グ ウン □ー  ドを 中断した とき： 措 B 分 保を] ►[本体] 

• ラた •ホー ダイを ダウン □ー  ド するとき、 再生 期限を 有効 じする ためじ 
「携帯電話/ ドコ t UIM カー ドの 製造番号」 ① 送信 巧 必要な 場合 巧 あり 
ます。 


[うた 文字を ダウン □— ドす る 

サイトな 5 ラた 文字を ダウン □ー ドして 保を できます。 
• 日 0K バイトまでの ラた 文字を ダウン □ー  ドで きます。 

1 サイト 表示 中に うた 文字を 選ぶ 

2 項目を 選ぶ 

♦ [保存] 

♦ [情報 表示] 

♦ 原る け [いいえ] 


[WMA ファイルを 保存す る 


FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02( 別売） で FOMA 端末と パソコンを 
接続し、 Windows  Media  Player 1 1/12 を 利用して 音楽 デー タを microSD 
カード じ 保を します。 

• パソコンな 5 プし イリ ストを 乾 送す る こと もで きます。 

• 著作権の ある 音楽 デー タ では、 パソコンな 5 ① 転送 時 じ 使用した FOMA 
端末な 外では 再生で きません。 

• 音楽 データ じよって は 著作権 じより 再生で きないち ① 巧あります。 

• 著作権の ない 音楽 データ でも、 SH-01 CU 外で 保を し た WMA フ ァイ ルは 
再生で きません。 

•  SH-01CU 外で WMA ファイルを 保を した microSD 力ードを 使用す ると、 
MTPt —  ド I ご 設定して ち パソコンで 認識 ちれない こと 巧あります 。その 
場合は、 巧の いす' れ なを 斤 ラ ことを おすすめ します。 なお、 m に 「oSD カー 
ドを 初期化す ると、 音楽 データを 含む すべての データ 巧 消去 ちれます ① 
で ご ミ 主意く だち い。 

■  WMA ファイルの 全 削除 （煩 P.282) 

■  microSD 力ードを SH-CnC で 初期化 （煩 P.37 己） 

■  m  に  roSD  力ード 内の  ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFLE¥WM  と 
¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥WM_SYSTEM  ①フ オルダの 削除 

Windows  Media  Playerl こつし、 て 

Windows  Media  Player は、 巧の 組み合わせで 利用す る ことを あすす めし ま 
す。 

•  Windows  XP、 Windows  Vista ① 場合 


■  Windows  Media  Player  1 1 

•  Windows  7 ① 場合 

■  Windows  Media  Player  12 

1 FOMA 端末を FOMA 充電 機能 付 USB 接続 ケー ブル 02 で パ 
ソ コンに 接続し、 USB モー ドを [MTP モー ド] にす る 
(屈* * P.375) 

2  Windows  Media  Player  11/12 を 起動し、 保 巧す る 音楽 
デー タを 選ぶ ►  microSD 力ー ドに 転送す る 
3 待受 画面に [囚] 表示 ►みパ 回] を 選ぶ K 通信 モー ド] ► 
[はい] 

• 通信 亡 ー ドに 切り替わります。 

4  FOMA 端末から FOMA 充電 機能 付 USB 接続 ケー ブル 02 を 
取り外す 

WMA ファイルの 転送 プレイ リストに ついて 

• プ し イリ スト 名は、 FOMA 端末では 全角 •半角 247 文字 ま で 表示 ちれ ま 
す。 

•  247 文字 目まで 同 じ 名前 ①プし イリ スト を 転送した ときは、 プしイ リス 
卜巧 上書き ちれます。 


Ii モーション (AAC お 式の 音楽 データ 含む) を 保存 
する 

お客様 巧 購入した CD ① 音楽な どを、 パソコン などを 利用して microSD 力一 
ド じ 保を すると、  FOMA  端末で 再生で きます。 

ここでは、 FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 で FOMA 端末と パソコン 
を 接続して データ BOX ① i  t ーシ ョン •ムービーの [動画 （その他)] フ ォル 
ブじ 保を し、 再生す る 方を を 説明し ます。 

•  i  t ー シヨ ンプ し一 わ一 での 再生 方 ミ 去 じついて は 屈 =P.3 日 1 

•  microSD 力ードの 風 画 （その他)] フォルグ 内の デー タ① 管理 じついて は 
喊  P.378 
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1 お客様が 購入 した CD の 音楽な どを、 MP4 お 式に 変換で き 
る 市販の ソフ トを 利用して 変換し、 パソコンに 保存す る 
2  FOMA 端末を FOMA 充電 機能 付 USB 接続 ケー ブル 02 で パ 
ソ コンに 接続し、 USB モー ドを [microSD モー ド] に 設定 
する （屈で. 375) 

3 音楽 デー タを コピー する 

• コピー 方 ミ 去は 巧のと おりです。 

1.  操作 1 で 作成した ファイルの 名前を rMMFxxxx.3gp」/ 
「MMFxxxx.mp4」 じを 要する。 

•フ ァイ ル 名を 変更す る 際は、 パソコ ン上① 設定で 拡張 子を 表示 
してな 5 斤って くだち し、。 

• 変更 後の ファイル 名は、 拡張 子を 除いて 半角で 「MMFOOOI」 〜 
「MMF9999」 ① 範囲で 変更して ください。 

2.  microSD 力ー ド 内の ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE フォルダ じ 
コピーす る。 

•  microSD 力ード ①フ オルダ 構成 じついて は 煩 P.367 

4 待受 画面に [囚] 表示 ►みパ 刚を 選ぶ K 通信 モー ド] ► 
[はぃ] 

• 通信 t ー  ドに 切り替わ ります。 

5  FOMA 端末から FOMA 充電 機能 付 USB 接続 ケー ブル 02 を 
取り外す 

0  microSD 力ー ドの 管埋 情報の 更新を 行う （屈* P.376) 
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ミュ ージッ クプレー ヤ ーのフ オルダ と 画 
面の 見 かた 


I ミュージック プレーヤーの フ オルダ 構成 

データ BOX 内の [ミ ユージ ック] フ オルグの 構成は 巧のと ありです。 
全曲 

プし イリ スト ー ユー ヴプし イリ スト 
^ — 転送 プし イリ スト 

アー ティスト - アーティスト 名 一 全 巧 

I— アルバム 名 

アルバム - アルバム 名 


ジ 'わン ル - ジ 'わ ンル名 


ファイル 種別 一 I—  i  t ー  ド (本体） （着 ラた フル® などの 音楽 データと 関 
連 付け ちれて いない ラた 文字 データ） 

— i  ド （microSD) (着うた フル® などの 音楽 デー タ） 

.Th  し WMA(WMA ファイル） 


• この フォルダ 構成は ミュージック プし一 わ 一 のみで 使用 ちれます。 

microSD 力ード 内の 実際の フォルグ 構成とは一致しません。 

• 音楽 データの 詳細情報 に応じて、 同じ ファイル 巧 複数の フォルダ じ 表示 
ちれます。 


■ 音楽 データの 種類と マー ク について 

音楽 データの 種類 


ユー ザプし イリ スト 

起 送プし イリ スト 

着 ラた フル® 

載 

1 

鼠 

a 

再生 制限の ある 着 ラた フル® 

再生 期間 

再生 期限 

再生 回数 

a 

a 

»〇^ 

ラた •ホー グイ 

WMA ファイル 

む 

n 

ドコ亡 UIM カー Ktz 
キ ユリ テイ 機能が 設定 
ちれた 音楽 データ 

存在し ない 音楽 データ 

ダウン □ー ドの 途中で 
保を した 音楽 データ 

居！ 

巧 

ラた 文す 

ドコ亡 UIM カー Ktz 
キ ユリ テイ 機能が 設定 
された ラた 文す 

の 

担 

7 —クの 種類 

W  : FOMA 端末に 保を ちれて いる データ 
曲 ： m に 「oSD カード じ 保を ちれて いる データ 
巧： i t ー ドな どな 5 ダウン □ー ドした データ 

巧 ： m に roSD カード や FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02( 別売） を 利 
用し 了 取ィ 号し を デー タ 

だ ソール 添付 や FOMA 端末 外への 化 力 巧で きないよ ラ じ ファイル 制限ち 
れ ている データ 

。古 ： 再生 制限 巧 設定 ちれて いて、 再生 可能な データ 
。醫 ： 再生 制限 巧 設定 ちれて いて、 再生 不可能な データ 
巧 a  : 関連 付け ちれて いる データ 
n  : ラた 文字 巧 含まれて いる データ 


t ミュ ージッ クプレー ヤー 画面の 見 かた 


n ジ ゎクッ ト 画像 
曰 タイトル 名 x’ 
曰アー テイスト 名 X 

凸 再生が 態 
►  PI_FI!=I  : 再生 中 
"… use: —時停止 中 
■己て口1=:停止中 

早送り 中 
か -A: 早 戻し 中 

曰 トラック 番号 
因 ラた 文す エリア 
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田 再生 亡 ー ド 設定 

通常 再生 

丘 司： ] 曲 リピート 
匹 司: 全曲 リピート 
画 固： シゎッ フル 
輕 司： シゎッ フル リピート 

回 再生 時間/総 再生 時間 
回 Bluet 00 か 出力 

贷 ：团 uetooth 止! 力 中 

の] 音量 

I り 5  :|^馆量〇)〜が5宿量2己） 

• ミュート 中は、 数字の 上に [の] 巧 重なって 表示 ちれます。 

•  Bluetooth 化 力 中 や HDM 比 力 中は 表示され ません。 
m  Dolby  Mobile  設定 

田 画 5 :  Virtual 巳. Ich  (イ わ ホン） 

|"口關し| : ソー マル 

m 国を!  ：  □ック 
m 画 弓 : ポ 、ソ プス 
m 画 却 ： クラシック 
m 画 i : ジ 'ゎブ 
cdMH  : オリ ジナル 

オリ ジナルの 設定 頃 目を 選んだ 場 含 

黯 ： サウンド スペース 
m  : ナチュラル ベース 
iE  : サウンドし ベル コント □ー ラ 
鴨 ： t タラ ルース テし 才 

旧 7 ナー 再生 設定 

功 ：0N 

• マナー 再生 設定を に N] じ 設定す ると、 音量 16 が 上 じ 調節して いた 場 
合は、 音量 1 日に 変更され ます 宿 量は、 音量 〇〜 1 日で 変更で きます)。 
义 FOMA 端末 内の 着 ラた フル® ① タイトル 名と アーティスト 名は 最大 全角 
じ 6 文字 (半角 2 日 3 文字) まで、 microSD カード 内の 着うた フル® ① タイト 
ル 名 は 最大 全角 3 1 文字 (半角 63 文字) 、アーティスト 名 は 最大 全角 1 26 文 
字 (半角 253 文字） まで 表示 ちれます。 WMA フ アイ ルの タイト ル 名と アー 
ティスト 名 は 最大 全角 •半角 2 日 1 文字 ま で 表示 ちれます。 
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ミユ ージツ クプレー ヤーで 音楽 デー タを 
再生す る 

音楽 データ やプし イリ ストを 再生し ます。 

• 市販の Bluetooth 機器を 接続す ると、 音楽を Bluetooth 機器な 5 再生で き 
ます （像 P.43 の。 

•  HDMI 接続した テし ビじ 音楽 •画像を 化 力で きます (屈 =P.398)。 


[フォルダ 内の 音楽 データを 再生す る  <  ミュ- ジック > 


1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[ミ ュージ ック] 

2 音楽 データを 選ぶ 

• 前回 再生して いた 音楽 データ 巧 あるときは、 [続きな 5 再生] を 選/ ぷ 
と、 停止した 位置 か 5 再生 ちれます。 

• プし イリ スト じ 登録 するとき： 圆 

• データの 先頭/最後の フォーカス 位置に ジ 'わ ンプ: 田/面 

- 全 データの 約 V9 すつ 先の フォーカス 位置 じジ 'わ ンプ するとき は 
国〜 画を 押します。 

• 再生 中に 電話 巧な なって くると、 再生 巧 中止し 着信 画面 巧 表示 ちれ、 電 
話に 化る こと 巧で きます。 通話 終 3 後に ミュージック プし一 わ 一画 面 
巧 表示 ちれる と、 着信 前に 停止した 位置な 5 再生 巧 再開 ちれます。 

• ダウン □- ドの 途中で 保を した 着うた フル® を 選/ ぷ と、 残りの デー タを 
グ ウン □ー  ドす るな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選/ ぷ 
と ダウン □ー  ドで きます。 

• 巧の 操作を 斤った 場合は、 ミュージック 起動時に データ 更新を 巧って 
な 5 フォルグ ー覧 画面 巧 表示され ます。 

■ 電源を入れ 直した とき  ■  m に roSD カードを 挿入した とき 

■  m に 「oSD カードを 初期化した とき 

■  m に 「oSD 亡 ー ド/ MTP 亡 ー ドで 利用した とき 

■  ^  t リ 不足に よる 上書き 確認 画面 （屈 =P.382) で データ を 選択 削除し 
たと ぎ 

■  m に 「oSD カード ①イ ン ポート フ ォルダの 音楽 データ ー覧 画面な 5 音 
楽 データを 削除/移動 したと き 


■ ミュ ージッ クプレー ヤーの ボタン 操作 


一時停止/再生※ 1 

停止 

画 

音量 調節 宿 量〇〜 2 日）※ 2X3 

ミュート/解除 

の 

前の 巧に 戻す/頭 化し X 4 

© 

早 戻し 

©(1 秒が 上） 

巧の 巧を 再生 

0 

早送り 

@(1 秒が 上） 

ボタンに 割り振 5 れた 再生 開始 位置に 

の: 先頭 

ジ 'わ ンプ 

度]〜 度] :總 再生 時間の 約 1/9 
すつ 先の 位置 

クイック プし イリ ストに 登録 

画 

歌詞 表示 X  5 

圖 

歌詞 検索 X’ 6 

圆^  [はし、] 

再生 対象の 音楽 データ ー覧 画面を 表示 X 7 

面 

ミュージック プ し一わ一終 3《8 

巨) ► [はい] 

XI FOMA 端末を 閉じて いると きは、 D) を 押す と一時 停止/再生を 切り 替 
える こと 巧で きます。 

X2 ボタンを 押し 続ける と、 連続して 音量を 調節で きます。 

X  3 团 uetooth 化 力 中 や HDMI 化 力 中は 操作で きません。 

X4 再生 経過 時間 巧 約 2 秒 未満: 前の 巧に 戻る 
再生 経過 時間 巧 約 2 秒が 上: 頭 化し 

※巳 歌詞 巧 含まれて いる 音楽 データ や ラた 文字 巧 設定 ちれた 音楽 データ 
①再牛 中 じ 操作 ァ 、を さ过 

X6 サイトに 接続して 歌詞を 検索し ます。 歌詞を 含まない 音楽 データで ラ 
た 文字 巧 設定 ちれて いない 音楽 データの 場合に 操作で きます。 

※了 フォルグ ー覧 画面 または 音楽 データ ー覧 画面 表示 中に 面を 押す と、 
ミュージック プし一 わ 一画 面に 戻ります。 

X8 停止 中は 確認 画面 巧 表示 ちれません。 

• イわ ホン マイク 側 売） を 接続す ると、 スイ、 ソチを 押す たぴ じ、 再生/- 時 
停止を 切り替える こと 巧で きます。 


• 音楽 データ じよって は 操作 巧 制限 ちれて いるち ① 巧あります。 


■ ミュ ージッ クプレー ヤーの タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


画 

副 

前の 曲 こ 戻す (頭 化し） X 1 

H 

一時停止/再生※ 2 

巧の 巧を 再生 

材 

停止 

3 

フォルグ ー覧 画面を 表示 X 3 

曰 

再生 対象の 音楽 データ ー覧 
画面を 表示 X’ 3 

画像/歌詞の 保を X 4 

回 

巧の 画像/歌詞を 表示 X’ 4 

※己 

XI □ンブ タッチす ると、 早 戻し/早送り じなります。 

X  2  □ンブ タッ チす ると、 クイック プし イリ スト じ 登録で きます。 

X  3 フ オル ダー 覧 画面 また は 音楽 デー タ ー覧 画面 表示 中に [PLAYER] 
を タッチす ると、 ミュージック プし一 わ 一画 面に 戻ります。 

X4 画像/歌詞を 表示 中に 表示 ちれます。 

※己 画像/歌詞 巧 複数 ある 場合に 表示 ちれます。 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


音量 調節 

上下に すばやく スライド 

ミュート/解除 

音量 アイコンを タッチ 

巧の 巧を 再生/前の 巧に 戻す (頭 化し） 

左ち じ すばやく スライド 

巧/前の 画像/歌詞を 表示 

左ち じ すばやく スライド 

• 前の 巧に 戻す (頭 化し） ① 操作を 斤った 場合、 再生 経過 時間 巧 約 2 秒 未 
満① ときは 前の 巧に 戻り、 約 2 秒が 上のと きは 頭 化し じなります。 


■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[フォルブ 削除] 

► [フォルダ 1 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

► [フォルブ 選が 削除] ►フォルブを 選ぶ ►圖 ►端末 暗証番号を 入 
力 ► [はい] 
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► [フォルブ 全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 K はし、] 

• アルバム ごと じ 削除し ます。 


• 各 アーティスト 名の フォルグ 内 じある [全曲] フォルグは 削除で きませ 
ん。 

■ 音楽 データ ー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[プし イリ スト じ 登録]  屈 =P.281 

[ラた 文す] 

►  [i 亡ードで 探す] ►[はい] 

• サイトに 接続して ラた 文字を 検索し ます。 

► [歌詞 設定] ► ラた 文字を 選ぶ ► [はい] 

• ラた 文字に カーソルを 合わせて いると き： [歌詞 設赶 ►音楽 
デー タじ 力ーソルを 合わせる ►圖 ► [はい] 

► [歌詞 設定 解除] ► [はい] 

悄 y 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [選が 削除] ► データを 選ぶ ►画}  ► [はい] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


[着信 音 設定]  屈 =P.281 

[情報 表示]  感 P.380 

WS 報 編集]  保 P.282 

[microSD  へ 移動]  嫁 P.372 

亡リ 確認]  屈 =P 名 82 

[削除] について 


• プし イリ ストに 登録して いる 音楽 データを 削除す ると、 プし イリ スト 
な 5 ち 再生で きなくなります。 

■ ミュ ージッ クプレー ヤーの サブ メニ ュー 操作 

[再生 設定] 


► [再生 モード 設定] ►設定を 選ぶ 


►  [7 ナー 再生 設定] ►設定を 選ぶ 

[プし イリ ストに 登録] ►登録す る 

• プし イリ ストに 登録の 詳細 じつし、 ては 像 P.28] 

[ラた 文す] 

► [歌詞 表示] 

►  [  i 亡ードで 探す] ► [はし、] 

• サイト じ 接続して ラた 文字を 検索し ます。 

► [歌詞 設定 解除] ► [はし、] 

► [チューニング] ►設定を 選ぶ 

• 歌詞を 表示す る タイミングを 設定し ます。 

|；Dolby  Mobile 設定け 設定を 選ぶ 

• [オリジナル] を 選択した ときは、 項目を 選択して 圆 

[Bluet 001 ih  出力] 

保  P.437 

[情報 表示] 

保  P.380 

[画像 表示] 

優  P.282 

[歌詞 表示] 

像  P.282 

[巧 生 設定] について 

• 巨 luetooth 化 力 中 や HDM 比 力 中は、 マナー再生 設定を 設定で きません。 

[Dolby  Mobile 設定] について 

•  Dolby  Mobile 設定は、 ステし オイ わ ホン （別売) 使用 時に 有効です。 

•  HDM 比 力 中は、 Dolby  Mobile 設定を 設定で きません。 

I プレイ リストを 再生す るく プレィ リスト > 

1 ノー マルメ ニューで [デー タ BOX]  ►[ミ ュージ ック] ► 
[プレイ リスト] 

• 転送プしイリストを表示するとき：[^転送プしイリスト] 

2 プレイ リストに 力ーソルを 合わせる ►圆 


■ ユーザ プレイ リストー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[プし イリ スト 管理] 

► [プし イリ スト 新規 作成]  屈 =P.281 

► [プし イリ スト 名 編集] ►プし イリ スト 名を 編集 ►圆 
悄 y 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [選が 削除] ►プし イリ ストを 選ぶ ►画 ► [はい] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

[プし イリ スト 移動 （t)]  ' 

• プし イリ ストの 表示 順を 上 じ 移動し ます。 

應 製] ►プし イリ スト 名を 入力 ►圃 

亡リ 確認]  屈 =P.%2 

[プレイ リスト 名 編集] について 

• クイック プし イリ ストは、 編集で きません。 

[削除] について 

• クイック プし イリ ストは、 削除で きません。 

愼 製] について 

• クイック プし イリ ストを 複製した 場合、 ユー ザプし イリ ストと して 複 
製 ちれます。 

■ プレイ リスト 音楽 データ ー覧 画面の サブメニュー 操作 

[巧 追加]  屈 =P.281 

悄リ 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [選が 削除] ► 音楽 デー タを 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

► [全 件 削除] ► [はし、] 

[並べ 替え] ► 移動す る 音楽 データを 選ぶ ► 移動 先を 選ぶ ►画} 

[着信 音 設定]  屈 =P.281 

[情報 表示]  保 P.380 


[情報 編集] 


原  P.282 


[プし イリ スト 更新] ► [はし、] 
亡リ 確認] 


保  P.382 


[削除] について 

• プし イリ スト 内な 5 削除しても 、元の 音楽 データは 削除 ちれません。 

[プレイ リスト 更新] について 

• 巧の 場合は、 プし イリ スト 更新を 斤 ラと プし イリ スト な 5 削除され ま 
す。 

■ 元の 音楽 データを 削除した とき 

■ 元の 音楽 デー タ を、 FOMA 端末と m に 「oSD 力ードの 間で 移動した と 
ぎ 

■  microSD 力ード 内の 音楽 デー タ で、 プしイ リスト じ 登録した ときの 
m に 「oSD 力ー ド 巧 挿入 ちれて いないと き 
• 再生 回数/再生 期限/再生 期間 巧 終 3 した 音楽 データは、 プしイ リス 
卜 更新を 斤っても プし イリ ストな 5 削除 ちれません。 


1" 再生 制限が 設定され ている 音楽 データに ついて 

音楽 データ じは、 再生 回数/再生 期限/再生 期間の 再生 制限 巧 設定 ちれて 
いるもの 巧あります。 再生 制限を 超えた ときの 動作は、 巧の よ ラに 音楽 デ ー 
夕① 種類 じより 異なります。 


■ 着うた フ J レ® のとき 


再生 回数 

再生し よ ラと すると、 [再生 可能 回数 巧 終 3 し 
ました。 削除し ますな？] と 表示 ちれます。 
[はい] を 選/ ぷと 削除 ちれます。 

再生 期限 

再生し よ ラと すると、 [再生 可能 期限 巧 切れ ま 
した。 削除し ますな？] と 表示され ます。 [はい] 
を 選ぷと 削除 ちれます。 

再生 期間 

再生 期間 前 

再生し よ ラと すると、 [再生 可能 日 前です。 再生 
できません] と 表示 ちれます。 

再生 期間 後 

再生し よ ラと すると、 [再生 可能 期限 巧 切れ ま 
した。 削除し ますな？] と 表示 ちれます。 [はい] 
を 選/ ぷと 削除 ちれます。 
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■ うた •ホー タイのと き 

ラた •ホー ダイは、 お客様 巧 コンテンツ プ □バイダと 契約を 結んで いる 期間 

のみ 再生 巧 可能な 音楽 データ です。 再生 制 限は 音楽 デ ー タ ととち じブ ウン 

□ー  ド ちれる ライ t ンス幢 報じより 指定 ちれます。 再生 期限 満 3 で 再生で 

き なくなった 場合で ち、 ライ t ンス 更新を 斤 ラ ことじより 再生 巧 巧 能 じな 

ります。 

• 再生 期限 巧 切れた ラた •ホー ダイ 巧 あるとき じ、 データ BOX ① [ミュー 
ジ ック] または 力べ ラ/ TV/MUS にべ ニ ュー① [ミ ュージ ックプ し一 
わ 一]  を 選択したり、 再生 期限 巧 切れた ラた  •ホー ダイを 再生し よ ラと す 
ると、 再生 期限 更新 確認 画面 巧 表示 ちれます。© を 押す と 再生 期限を 更 
新す る こと 巧で きます。 

• 再生 期限の 更新 じは、 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• ラた •ホーグ イヴ] 件ち 保を ちれて いない 場合で ち、 再生 期限 更新 確認 画 
面 巧 表示 ちれる とき 巧 あり、 再生 期限の 更新は 行えます 巧、 新た じ ラた- 
ホー グイを 保を する までは、 再生す る ことは できません。 

•ラた •ホー ダイ ① 再生 期限 じは、 再生 期限 巧 過ぎた あとでち 数日間の 再生 
猶予期間 巧 設定 ちれて いると き 巧あります 。この 期間 中は、 再生 期限 情報 
を 更新し なくても 再生 巧で きます。 再生 猶予期間を 過ぎる と、 ラた •ホー 
グイの 再生 巧で きません。 

• ラた •ホー グイを グ ウン □— ドした 際に 使用して いた ドコ亡 UIM カード 
と 異なる 電話番号 ①ドコ 亡 UIM カードを 挿入した とき、 再生 期限の 更新 
をしても、 うた •ホーダイは 再生で きません。 また、 FOMA 端末 I ご 保を して 
いる ラた •ホー グイの 再生 期限 情報は、 完全には 削除 ちれません 。そのた 
め、 再生 期限 更新 確認 画面 巧 表示 ちれる とき 巧あります。 ラた •ホー グイ 
① 再生 期限 情報を すべて 削除す るには、 データー 括 削除 (煩 P.136) を 
巧って くだち い。 

• 日本が 外の 国で 使用した とき、 表示 ちれる 期限より 前 または 後に 再生 期 
限 巧 切れる こと 巧あります。 

• 国際 □ー ミン ブ中① 再生 期限の 更新に ななる パク、 ソト 通信 料は i  t ー ド 
パク、 ソ ト 定額 サービスの 適用 対象外です。 

• デー タ BOX ① [ミ ュージ ック] または 力^ラ/ TV/MUS にべ ニ ュー① 
[ミュージック プし一 わ 一] を 選択して 再生 期限の 更新を したと きじ、 再 
生 期限 巧 切れた ラた • ホー グイ 巧 複数 あると、 再生 期限 巧 切れた データ す 
ベての 更新 巧 実 斤 ちれます。 更新 巧完 3 すると、 フォルダ ー覧 画面 巧 表示 
ちれます。 
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• 着信 音 や アラーム 音に 設定した ラた •ホー ダイ 巧 再生 不可能 になった 場 
合は、 着信 時/アラーム 鳴動 時には、 お買い上げ 時に 設定 ちれて いる 音 巧 
鳴ります。 


再生 期限 更新 確認 画面 


データ BOX ① [ミュージック]  再生 期限 巧 切れた 

または 力^ラ /TV/MUS に^  ラた •ホー グイ 選択 時 

ニ ュー① [ミュージック プ し一 
わ 一]  選択 時 

■  WMA ファイル のとき 

再生 制限を 超えた ときは、 [再生で きません。 更新 巧 可能な データは 本体を 
PC じ 接続し、 転送 元 ソフトを 起動して 更新して くだち い] と 表示 ちれます。 
更新 可能な WM  A ファイル 巧 あるときは、 FOMA 端末 を パソコン じ 接続して 
更新して ください （煩 P.273)。 


音楽 データ •プレイ リストを 管理す る 

プし イリ スト や 着 ラた フル® じついて 設定で きます。 


[プレイ リストを 作成す るく プレイ リストに 登録 > 

FOMA 端末で 再生 できる プし イリ スト じは、 FOMA 端末で 作成 した ユーザ 
プし イリ ストと クイック プし イリ スト、 パソコン などで 作成した 転送 プし 
イリ スト 巧あります。 

• ユーザ プし イリ ストは 10 件まで 作成で きます。 ] 件 じつき 99 巧の 音楽 
データを 登録で きます。 

• クイック プし イリ ストには 99 巧の 音楽 デー タを 登録で きます。 

• 転送 プし イリ ストは 100 件まで 表示で きます。 ] 件 じつき 1000 曲の 音楽 
データを 表示で きます。 FOMA 端末では 作成/移動/編集 する ことは で 
ぎません。 

プし イリ スト ① 転送 方を じついて は 屈 =P.273 

1 音楽 データに 力ーソルを 合わせる プレイ リスト 
に 登録] 

• 音楽 データに カーソルを 合わせて 圆を 押してち 操作で きます。 操作 
3 じ 進みます。 

2 登録 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 登録] 

♦ [選択 登録] ► 音楽 データを 選ぶ ►画} 

♦ [全 件 登録け [はい] 

3 登録す る 

• 新規 作成して 登録: 圆 ►プし イリ スト 名を 入力 ►圆 
- プし イリ スト 名は 全角 •半角 80 文字まで 入力で きます。 

• 音楽 データの 追加： プし イリ ストを 選/ ぷ 

• 音楽 データの 上書き： プし イリ ストに カーソルを 合わせる ►画 ► 
[はい] 


I プレイ リストを 管理す る _ 

■ プレイ リストを 新規 作成す るく プレイ リスト 新規 作成 > 

1 ユーザ プレイ リスト ー覧 画面で [ プレイ リスト 管理] 
►[プレイ リスト 新規 作成] 

• 圆を 押しても 操作で きます。 

2 プレイ リスト 名を 入力 ►圆 
■ プレイ リストに 音楽 データを 追加す る  <  曲 追加 > 

1 ユーザ プレイ リスト ー覧 画面で プレイ リストを 選ぶ 
2  @  ► [曲 追加] 

• 圆を 押しても 操作で きます。 

3 音楽 データに カーソルを 合わせる ►圆 

着うた フル® を 着信 音に 設定す る  <  着信 音 設定 > 

1 着うた フル® に 力ーソルを 合わせる ►  着信 音設財 

2 着信 音の 項目を 選ぶ 

3 設定 範囲を 選ぶ 

♦ [まるごと 設定] 

- ] 巧 全部を 設定し ます。 

♦ 讨ス スメ 設定] ►範囲に 力ーソルを 合わせる ►圆 

•  m に 「oSD 力ード じ 保を ちれて いる 着うた フル® を 選んだ ときは、 
FOMA 端末への 移動 確認 画面 巧 表示 ちれます。 

• 着 ラた フル® じよって は、 [まるごと 設定] のみ 設定で きる もの、 [オ スス 
^ 設定] のみ 設定で きる ちの 巧あります。 

• 着 ラた フル® じよって は 着信 音 じ 設定で きない もの 巧あります 
(煩  P.102)。 
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I 着うた フル® の 情報を 編集す る  <  情報 編集 > 

着 ラた フル® ① タイトル や アーティスト 名、 アルバム 名、 ジゎン ル、 年、 コ: 
ント 、トラ、 ソ ク 番号、 総 トラ 、ソク 数の 情報を 編集す る こと 巧で きます。 

1 着うた フル® に カーソルを 合わせる ►画) ► [情報 編集] 

2 編集す る 項目を 選ぶ ►編集す る ►歷） 

• 元に 戻す とき： [オリジナル じ 戻す] ► [はし、] 

• タイトル 、アーティスト 名、 アルバム 名、 ジ 'ゎン ル、 コ: ントは 全角 
1 26 文字 (半角 2 日 3 文字） まで、 年は 4 巧まで、 トラック 番号、 総 トラ、 ソ 
ク 数は 3 巧まで 入力 できます。 


I 音楽 データ に 含まれた 画像 や 歌詞を 表示す る 

< 画像 表示/歌詞 表示 > 

• 着うた フル® は 画像は 3 板 歌詞は 7 枚まで、 WMA ファイルは 画像を 1 
枚 表示で きます。 

1 ミュージック プレーヤー 画面で [ 画像 表示]/ [歌詞 
表示] 

画像 や 歌詞を 表示 中の ボタン 操作 

• 巧の 画像/歌詞の 表示: @ 

• 前の 画像/歌詞の 表示：© 

• 画像/歌詞の 非 表示： 匹） 

• 画像/歌詞の 保を: 画） 

• 保を した 画像/歌詞は デー タ BOX ① マイ ピ クチ わの [ i 亡ード] フ オル 
グじ 保を ちれます。 

• 画像 や 歌詞 じよって は、 保を できない こと 巧あります。 

•  WMA ファイルの 画像は 保を できません。 


■  MCS-C 
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I 音楽 データに 歌詞を 関連 付ける <  うた 文字 > 

歌詞 巧 含まれて いない 音楽 データに 歌詞を 追加す る こと 巧で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ► [ミ ュージ ック] ► 
[うた 文字] 

2 うた 文字を 選ぶ ►[はい] 

3 音楽 データに 力ー ソルを 合わせる ►圆 ► [はい] 

• 歌詞 巧 あ 5 なじめ 含まれて いる 音楽 データの 歌詞は 変更で きません。 
•  WMA ファイルは、 歌詞 巧 含まれて いる 場合で も、 歌詞な しの データと 
して 扱われます。 

|WMA フ ァイ ルを一括 して 削除す る < 全 削除 > 

WMA ファイル および 転送 プし イリ ストを 一括して 削除で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[ミ ュージ ック] ► 
[ファイル 種別] 

2  [WMA] に 力ー ソルを 合わせる ►圆 
3 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


•  WMA フ アイ ルの 全 削除を 中断す ると、 WMA フ アイ ルの 音楽 データー 
覧 画面 巧 表示で きなくなります。 ち ラー 度、 全 削除を 巧って くだち い。 


i アプリ / i ウィジェット 


i アプリ 

i アプリ . 

. 284 

ヴ イトな 5 i アプリを ブ ウン □ー ドす る 

. <グ ウン □-ド  >284 

i アプリを 起動す る . 

. <  i アプリ 起動 >28 己 

かない ボタン 操作で i アプリを 起動す る 

....< 、ソー タッチ i アプリ >30] 

i アプリを 自動 起動す る . 

. 302 

i アプリ コールを 利用す る . 

. 303 

i アプリ コールの 設定を 斤 ラ . 

. 304 

サイト や i t ー ド^ールな 5 i アプリを 起動す る 

. <  i アプリ To 機能 >304 

i アプリ 待受 画面を 設定す る . 

. <  i アプリ 待受 設定 >304 

i アプリを 管® する . 

. 30 己 

m に roSD カード 内の i アプリ 使用 データを 表示す る 

. <  i アプリ 使用 デ 

-夕 （コンテンツ 移行 対応） >306 

i アプリの ちま ざまな 機能を 利用す る.. 

. 307 

i ウィジェット 

i ウィジェット . 

. 308 

i ウイ ジェットを 利用す る . 

. 309 

i ウイ ジェットの 設定を 斤 ラ . 

. 309 

ウイ ジェット アプリを 起動す る . 

< ウィジェット アプリ 起動 >310 

ウイ ジェット アプリを グ ウン □ー ドす る 

. 310 
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i アプリ 

r  i アプリ」 とは、 i 亡ードが 応 携帯電話 用の ソフトです。 i 亡ードサ 
イトな 5 さまざまな ソフトを ダウン □ー  ド すれば、 自動のに 株価 や 天 
気 情報な どを 更新 さ だたり、 ネットワーク じ 接続して いないが 態で ち 
ヴーム を 楽しんだり、 FOMA 端末を より 便利 じご 利用いた だけます。 
さ 51 こ、 リアルタイム 通信 や i アプリ〕ー ル （原 ^.303) を 用いた、 る 
人数での オンライン 通信が 可能な i アプリ オンライン じちが 応 して 
おり、 巧 戦 ヴーム や チ ゎット アプリな どち 楽し おことができます。 
また、 i アプリ じは i ウイ ジェット （嚴 P.308) 巧応 のちのが ありま 
す。 

• 海外で ご 利用の 場合は、 国内での パク、 ソ ト 通信 料と 異なります 
(傾  P.468)。 

•  i アプリの 詳細 じつし、 ては、 『ご 利用 ガイ ド ブック （ i 亡ー ド <FOMA> 
編) J を ご覧く だち し、。 


ダウン ロー 


サイ ト から i アプリを ダウン ロー ドす る 

サイ ト カ、 5  i アプリの ソフトを ダウン □ー  ドす ると、 FOMA 端末の 
デ イス プしイ 上で 起動で きます。 

•  2 M パ イトまでの i アプリを グ ウン □ー ドで きます。 

• ソフトは 100 件 ー ル 連動 型 i アプリは 日 件） まで 保を できます。 ソフ 
卜①ヴ イブに よっては、 保を できる 件数 巧 変わります。 

1 サイト 表示 中に ソフトを 選ぶ 

•  i アプリ ダウン □ー  ド 画面 巧 表示 ちれ、 ダウン □ー  ド 巧 開始 ちれ ま 
す。 

• ダウン □ー  ドの 中止：®  ►[はい] 

•  SSL/TLS 対応の ページ' な 5  i アプリの 情報 や i アプリを グ ウン 
□ー  ド 中は、 [强] 巧 表示 ちれます。 

• 電波 状況な どじ より ダウン □ー  ド 巧 失敗 したと き、 途中まで グ ウン 
□ー  ドした データを 保を して あき、 ソフ I -一 覧な 5 残り ① データを ダ 
ウン □ー  ドで きます。 
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• ダウン □ー ド 時に^ たリ ① 空き 容量 巧 不足した ため 古い ソフトを 削除 
した あとで、 電波 状況な どじ よ リグ ウン □ー  ド 巧 失敗 しても、 古い ソフ 
卜は 復元で きません。 

選択した ソフ ト がすで に FOMA 端末に 保存され ている とき 

• ソフトの バージ' ヨン 巧 更新 ちれて いると きは、 バージ' ヨン アップす る 
など ラな ① 確認 画面 巧 表示され ます。 [はい] を 選択す ると、 グ ウン □一 
ド （バージ'  ヨン アップ) 巧 開始 ちれます。 

お サイフ ケー タイ 対応 i アプリの ダウン ロー  ドが できない とき 

•  I  C カード 内の データ 容量 じよって は、 ソフト 保を 領域に 空き 巧 あっ 
て も あ サイフ クー タイ 対応 i アプリを グ ウン □ー ドで きないと き 巧 あ 
ります。 確認 画面 じがい、 表示 ちれる ソフトを 削除して な 5 再度 グウ ン 
□— ドを 斤って くだち い （ダウン □ー  ドす る ソフト じよって 一部 ①ソ 
フト巧 削除 対象と な 5 ない とき 巧あります)。 また I  C カード 内の 状態 
じよって は、 表示 ちれる ソフトを すべて 削除す る 必要 巧あります 。その 
ときは、 表示 ちれる 画面 じがって 全 削除を 巧 ラ ことで、 表示 ちれた ソフ 
卜を 一括 削除で きます。 なお ソフト じよって は 一括 削除で きないち ① 
巧 あるた め、 お客様 巧 ソフトを 起動して、 I  C カード 内の データを 削除 
してな 5、 ソフト 自体の 削除を 斤 ラ 必要 巧あります。 

•  I  C カード □ック 中は、 あ サイ フクー タイ 対応 i アプリ ①グ ウン □— 
ド や バージ' ヨン アッ プ巧 できない とき 巧あります。 

メモリ エリアに ついて 

• データ BOX と i アプリの エリアを 共有して います。 データ BOX じ 保を 
ちれて いる データの データ 量 じよって は、 i アプリ 巧 保を できない こ 
と 巧あります。 


■  メール 連動 型 i アプリの ダウン ロードに ついて 

ル 連動 型 i アプリを ダウン □ー  ド するとき は、 巧の 点じ ご ミ 主意く だち 

し、。 

•  ^ ー ル 連動 型 i アプリを ダウン □ー  ドした とき、 受信 BOX、 送信 BOX、 未 
送信 BOX じ^  — ル 連動 型 i アプリ 用 フォルダ 巧 自動的 じ 作成 ちれます。 
フォルグ 名は グウ ン □ー ドした^  — ル 連動 型 i アプリ 名と なり、 変更で 
ぎません。 

•  : ー ル 連動 型 i アプリ 用 フォルグは、 日 件まで 保を 巧 能です。 

• 同じ フォルダを 利用す る^ ー ル 連動 型 i アプリ 巧、 すで じソフ I -一 覧じ 
あるとき 、その^ ー ル 連動 型 i アプリは ダウン □— ドで きません。 

• :>< ー ル 連動 型 i アプリ 用 フォルグ のみ 巧 残って おり、 その フォルグを 利 
用す る^ ー ル 連動 型 i アプリを 再 ダウン □ー ドし よ ラと したと き、 フォ 
ル ダを 利用で きます。 フォルグを 利用 しないと きは、 フォルグを 削除して 
新規 フォルダを 作成で きます。 新規 フォルダを 作成 しないと きは、^ ー ル 
連動 型 i アプリを ダウン □ー ドで きません。 

•  ^ ー ル 連動 型 i アプリを 残した ままで、 対応す る^ ー ル 連動 型 i アプリ 
用 フォルダは 削除で きません。 ベール 連動 型 i アプリ 巧ない ときは フォ 
ル ダを 削除で きます 巧、 受信 BOX、 送信 BOX、 未 送信 BOX じ 作成 ちれた 
フォルグ 巧 まとめて 削除され ます。 


I ダウンロード 時に i アプリの 情報を 見る 

< ソフ ト 情報 表示 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ユーで [ i アプリ] K  i アプリ 設定] ► [ソフ 
卜 情報 表示 設定] 

2 設定を 選ぶ 

• [表示す る] じ 設定し た 場合、 ダウン □ー  ドを 開始す ると、 ソフト 情報と 
グ ウン □ー  ドの 確認 画面 巧 表示 ちれます。 確認 画面で 画} を 押す と、 ダ 
ウン □ー ドす る i アプリの 詳細情報を 表示で きます。 


アプリ 起動 


i アプリを 起動す る 

FOMA 端末に 保を されて いる i アプリを 起動し ます。 

• ソフト じよって は、 起動した ときに 自動的に 通信す る もの 巧あります。 あ 
5 なじめ 通信 設定 （屈 =P.289) で 設定で きます。 

• よく 使 ラ i アプリの ソフトを、 あ 5 なじめ 待受夕 、ソチ ランチ わ や、 ソー 
タッチ i アプリに 登録して あいて 起動す る こと もで きます （屈 =P.301、 
P.421)o 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ► [ソフ ト ー覧] 

• 待受 画面で 厘](1 秒が 上） でち 表示で きます。 

•  GPS 対応 i アプリの みを 表示 ゾー マル^ ニューで [地図/海外] ► 
に PS アプリー 覧] 

•  DCMX クし ジッ ト アプリの 起動： 夕ー マルべ ニ ューで [あ サイフ クー 
タイ] ►  [DCMX] 

•  i アプリの フォルグ ー覧 画面では、 フ ォルグの 状態 じよって 、巧の 
マーク 巧 表示 ちれます。 

扇 ： ソフト 巧 保を ちれて いる マイ フォルダ 
白 ： ソフト 巧 保を ちれて いない マイ フォルグ 
な ： ソフト 巧 保を ちれて いる ューザ フォルダ 
D  : ソフト 巧 保を ちれて いない ューザ フォルダ 
• フォルグ 内の ソフト 件数 表示： 圆 
• 全 フォルグ 内の ソフト 情報 表示： 函 

2 起動す る ソフトを 選ぶ 

• ソフト 詳細情報の 表示： 圆 

• ソフト ー覧 画面の 表示 変更： ソフト ー覧 画面で 画 

- 押す たびじ、 リスト 表示 ー サム ネイル 表示 ー ブラフ イカ ル 表示の 
順に 切り 营わ ります。 

• お サイフ クー タイ 対応 i アプリの みを 表示： [ I  C カード ー覧へ] 

- ター マル^ ニューで [あ サイ フクー タイ] ►[  I  C カードー 覧] でも 
表示で きます。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なる もの 巧あります。 
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• [巧] 巧 表示 ちれて いる 場合は、 初回 利用 時の み i アプリを ダウン □一 
ドす る 必要 巧 あ ります。 グ ウン □— ドには、 別途 パク、 ソト 通信 料 巧な な 
る もの もあります。 ダウン □ー  ドす る 前に、 表示 ちれる 説明 内容を よく 
お読みく ださし、。 

•  i アプリの ダウン □-ド 時に 使用した ドコ tUlM 力ードと 同じ ドコ t 
UIM 力ードを 挿入して いないと 実 斤 (起動） できない i アプリ 巧 ありま 
す。 

• ソフト 起動 中に アラーム （アラーム/ スクジ ュー ル/視聴 予約） で 設定 
した 時刻 じなる と、 ソフトは 中断 ちれ、 アラーム 画面 巧 表示 ちれます。 
アラーム 画面を 終 3 すると 再開 ちれます。 i アプリ じよって は、 アラー 
ム巧 動作した ときに ソフトを 終 3 する もの もあります。 

•  ル 連動 型 i アプリは、 受信 BOX、 送信 BOX、 未 送信 BOX な 5 も 起動 
できます。 各 BOX —覧な 5^ —  ル 連動 型 i アプリ フォルダを 選択して 
くだち い。 

•  i アプリ じよって は、 起動時に ソフトの バージ' ヨン 巧 更新 ちれて いた 
ときに 確認 画面 巧 表示 ちれ、 バージ' ヨン アップで きる ちの 巧あります。 

•  i アプリ じよって は、 i アプリ 使用 デー タを microSD 力ードに 保を でき 
る もの 巧あります。 保を した i アプリ 使用 デー タ は、 m に 「oSD デー タ参 
照 (煩 P.374) ① [ i アプリ 使用 デー タ] で 確認で きます。 また、 i アプリ 
使用 データを 利用す る ソフトは、 i アプリ 使用 データ ー覧で データを 
選/ ぷと 確認で きます （煩 P.306)。 

•  i アプリ 使用 デー タを microSD 力ードに 保を するとき や microSD 力一 
ドな  5  削除 するとき じ、  m  に  roSD  カード や 電池 パックを 抜く と、 

m に 「oSD 力ード 内の i アプリ 使用 データを 参照で きなくなる こと 巧 あ 
ります。 その 場合は、 microSD 力ードを SH-0 1 C で 初期化 （煩 P.37 日） する 
ことを おすすめ します。 な あ、 m に 「oSD 力ードを 初期化す ると、 i アプリ 
使用 データを 含む すべての データ 巧 消去 ちれます ので ご ミ 主意く だち 
い。 

•  m に 「oSD 力ー ドに 保を した データは 、他の 機種で 利用で きないと き 巧 あ 
ります。 

• 同時 じ 起動して いる 他の 機能 巧 m に roSD 力ードを 使用して いる 場合は、 
i アプリな 5m に roSD カードの 読み書きを できない とき 巧あります。 

•  2in1 ① t  — ドを [デュアル 亡ード] または [Bt- ド] じ 設定して いる 場 
合、 i アプリ じよって は 起動 や 操作、 設定な ど 巧で きない こと 巧 ありま 
す。 
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i アプリ DX を 起動 するとき 

•  i アプリ DX ① ソフト じよって は、 有効性を 確認す るた めじ 通信 設定に 
かなわ 5 す 通信す る もの 巧あります。 通信す る 回数 や タイミングは、 ソ 
フト じより 異なります。 

• 日付 •時刻を 正しく 設定して いないと きは、 有効性の 確認は 実 斤 ちれす 
ソフトは 起動で きません。 

• ソフト 巧 無効 になった とき、 有効性を 確認で きる までは ソフト を 起動 
でぎ ません。 

お サイフ ケー タイ 対応 i アプリに 関する ごま 意 

•  I  C カードに 設定 ちれた 情報 じつき ましては、 当社と しては 責任を 負 
いなね ますので あ 5 なじめ ご 3 承く ださし、。 

■ソフ ト ー覧 画面の 見 かた 


マイ フォルダ 


マークの 意 巧 

R  :  i アプリ 
か： i アプリ DX 

因： i アプリ 待受 画面に 設定 可能な i アプリ 
西： i アプリ 待受 画面に 設定 中の i アプリ 
〇  : 自動 起動 設定 中の i アプリ 
圆 ： SSL/TLS 通信で ダウン □ー  ドした i アプリ 
团 ー ル 連動 型 i アプリ 

屬： ドコ亡 UIM カード t キ ユリ テイ 機能 巧 設定 ちれて いて 使用で きない 
i アプリ 

田： あ サイフ クー タイ 対応 i アプリ 

画： i  C あ 弓 I つ こし サービス じより 移し 营 えた I  C 力ー ド データ 
，を ： GPS 対応 i アプリ 


鹏 ： 才ート GPS 対応 i アプリ 
强 ： 途中まで ダウン □ー ドした i アプリ 
m  :グ ウン □ー ド 巧 必要な i アプリ 

國 ： カード 情報 設定 巧完 3 していない あ サイフ クー タイ 対応 i アプリ X 
S  : リ 亡ート 制御 じよる 停止 状態の i アプリ 
齒 ：2in1t —  ドの ため 使用で きない^ ー ル 連動 型 i アプリ 
嗎 ：ツ— タッチ i アプリ 登録 ちれて いる i アプリ 
岛 ： 番組 表 ボタン 設定 ちれて いる i アプリ 
Q  : 番組 表 ボタン 設定 巧 能な i アプリ 
X リスト 表示のと きのみ 表示 ちれます。 

■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[ソフト 件数 確認] 

• フォルダ 内 じある ソフトの 種類と 件数を 表示し ます。 

• 圆を 押しても 操作で きます。 

[フォルブ 作成] ►フォルブ 名を 入力 ►圆 
• ユーザ フォルダを 作成し ます。 

[フォルブ 名 変更] ►フォルグ 名を 変更 ►圆 
• ユーザ フォルダの フォルダ 名を 変更し ます。 

[1 つ 上へ 移動]  ' 

• フォルダの 表示 順を 上に 移動し ます。 

[1 つ 下へ 移動] 

• フォルダの 表示 順を 下 じ 移動し ます。 

悄リ 除] 

► [フォルブ 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 

• ユーザ フォルダを 削除し ます。 

_  K ソフ ト 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

モリ 確認]  屈 =P.%2 

[フォルダ 作成] について 

• 最大 19 個の ユーザ フォルグを 作成で きます。 

• 全角 8 文字 (半角 16 文字） まで 入力で きます。 


[削除] について 

• 削除す る ソフトの i アプリ 使用 データ 巧 m に 「oSD カードに 保を されて 
いると き、 i アプリ 使用 データを 同時に 削除す るな ど ラな を 選択で き 
ます。 

• 「の 設定 アプリ」 は 削除で きません。 

• あ サイフ クー タイ 対応 i アプリ じよって は、 お客様 巧 ソフトを 起動し 
て I  C カード 内の データを 削除 しないと、 ソフトを 削除で きないち ① 
巧あります。 

•  I  C カード □ック 中、 あ サイフ クー タイ 対応 i アプリは 削除で きない 
とき 巧あります。 

• ベール 連動 型 i アプリを 含 お ソフトを 全 件 削除す る 場合、^ ー ルフォ 
ル ダ 内に 保護 ちれて いる ベール 巧 あるときは ソフトの 削除は でき ませ 
ん。 

• ベール 連動 型 i アプリを 削除 するとき 、自動的に 作成され た ベール 
フォルダを 同時に 削除す るな ど ラな を 選択で きます。 なお、 ベール フォ 
ル グ内じ 保護 ちれて いるべール 巧 あるときは フォルグの 削除は でき ま 
せん。 

• フォルグを 残して ベール 連動 型 i アプリを 削除した 場合、 フォルグ 内 
① i  t- ド^-ルを 確認 するとき は、 受信 BOX、 送信 BOX、 未 送信 BOX 
で フォルグ じ 力ーソルを 合わせて @ を 押し、 [ i  ド: > (—ル 閲覧] を 

選択し ます。 

^ ー ル 連動 型 i アプリを 起動せ すじ フォルダ 内の i t ー ド ベールを 表 
示で きます。 

• フォルダ 削除を 斤 ラ 場合、 フォルダ 内に i アプリ 巧ない ときは 端末 暗 
証 番号 入力 画面 巧 表示され ません。 

■ソフ トー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[詳細情報] 

悄リ 除] 

• 悄 11 晩 じついて 煩 P.287 

► [1 件 削除け [はい] 

► [選が 削除] ►ソフト を 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 
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[フォルグ 移動] 
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► [1 件 移動] ► 移動 先を 選ぶ ► [はし、] 

► [選が 移動] ►ソフトを 選ぶ ►画}  ► 移動 先を 選ぶ ► [はし、] 

► [全 件 移動] ►移動 先を 選ぶ ► [はい] 

[バージ ヨン アップ] 

吸 P.30 目 

[動作 設定] 

喊  P.289 

[自動 起動] 

嫁  P.303 

[ i アプリ 待受 画面] 

► [終 3 する] 

• 設定 中の i アプリ 待受 画面を 終 3 します。 

► [解除す る] 

• 設定 中の i アプリ 待受 画面を 解除し ます。 

[ツー タッチ i アプリ 登録]/ [ツー タッチ i アプリ 解除] 

喊  P.301 

[ソート] ►ソート 方法を 選ぶ 

亡リ 確認] 

保  P.382 

[詳細情報] について 

• 表示 ちれる 情報は 名前、/ \ 'ージ 'ヨン、 ソフト 取得 先 URL、 データ 記録 領 
域、 プ □ファイル バージ' ヨン、 対応 機種、 SSL 通信な どです。 

• 表示 ちれる i アプリの ソフト 名は 変更で きません。 


I  i アプリの 設定を 行う く  i アプリ 設定 > 

■ 音量を 調節す るく i アプリ 音量 > 

\  ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ►  [  i ア 
プリ 音量] ►© 


•  i アプリ じよって は 音の 鳴 5 ない もの もあります。 

■ 才ー ト GPS 機能の 優先 表示に ついて 設定す る 
< オー ト GPS 優先 設定 > 

\  ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ► [才一 
卜  GPS  優先 設定] 
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2 設定を 選ぶ ►  [0K] 

■ ソフ トを 並べ 替える くソフ トの 並べ 替え > 

\  ノー マルメ ニ ユーで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ► [ソフ 
卜の 並べ 替え] 

2 並べ 替え 方法を 選ぶ 

■  i アプリ 起動 中の 照明の 点灯 時間を 設定す る 
< 照明 点な 時間 設定 > 

\  ノー マルメ ニ ユーで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定け [照明 
点な 時間 設定] 

2 設定を 選ぶ 

■  i アプリ 起動 中の バイブレータを 使用す るか 設定す る 
く バイブレータ 設定 > 

\  ノー マルメ ニ ユーで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ► [バイ 
ブレー タ 設定] 

2 設定を 選ぶ 

■  i アプリの 省電力を 設定す る <  i アプリ 省電力 設定 > 

\  ノー マルメ ニ ユーで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ►  [  i ア 
プリ 省電力 設定] 

2 設定を 選ぶ 

3 省電カ モードになる までの 時間を 選ぶ 

•  i アプリ 起動 中に ecot- ド （屈 =P .り 3) じがって デイ スプ しイ① 表示 
巧 OFF じ なって なら、 設定した 時間を 過ぎる と i アプリを一時 中断して 
電池の 消費を 巧 又る こと 巧で きます。 

• 巧の 動作 中は、 i アプリの 普 電力 亡 ー ド じなりません。 動作 終 3 後、 設 
定時 間 巧 経過す ると i アプリの 省電力 亡 ー ドになります。 

■  i アプリな 5 ① パク、 ソト 通信 

■  i アプリな 5m に roSD 力ードへ ①アク t ス 


•  i アプリの 普 電力 t ー  ド 中に ソフトを 再開 するとき は、 いすれ な①ボ 
タンを 巧し、 再開 確認 画面で [〇材 を 選択し ます。 

•  i アプリ 待受 画面な 5  i アプリを 起動した ときち i アプリの 省電力 
t ー  ドの 対象 じなります。 

■  i アプリに 関する 登録商標を 表示す るく  i アプリに ついて > 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ►  [  i ア 
プリに ついて] 


I i アプリの 動作 条件を 設定す る  <  動作 設定 > 

1 ソフトー 覧 画面で ソフトに 力ーソルを 合わせる ►画)^ 
[動作 設定] 


2 各項 目を 設定 ►歷] 

• ソフト ごとに 巧の 動作 条件を 設定で きます。 

■  i アプリ 待受 画面: 待受 画面に i アプリを 設定し ます。 

- 設定で きる i アプリは 1 件の みです。 

■  i アプリ 待受 画面 通信 設定： i アプリ 待受 画面 動作 中に 通信を 許 
巧す るな ど ラな を 設定し ます。 

■ 通信 設定： i アプリ 起動 中に 通信を 斤っても よいな ど ラな を 設定 
します。 

- [通信し ない] じ 設定す ると、 動作 しないと き や タイムリーな 情 
報 提供 巧で きない とき 巧あります。 また、 起動し ない ソフトち あ 
ります ので、 ご ミ 主意く だち い。 

•  i アプリで 利用す る 画像 や あ 客 様 巧 入力した デー タ などは、 イ 
ン ター 斗、 ソトを 経由して 送信 ちれる ため、 場合 じよって は 第 = 
者に 知得 ちれる こと 巧あります (r  i アプリで 利用す る 画像」 と 
は、 起動 中の ソフトな 5 力^ ラ 機能を 起動 して 撮影し た 画像、 起 
動 中の i アプリな 5 赤外線 通信 機能を 利用して 取得した 画像、 
起動 中の ソフトな 5 データ BOX を 参照し て 取得し た 画像です)。 

■ アイコン 情報： i アプリへ ベール、^、 ソ t ージ 'R/F、 電池 残 量、 マ 
ナー t ー  ド 設定、 圏外 情報な どの 各種 アイコンの 有無を 通知す る 
など ラな を 設定し ます。 

- アイコン 情報 巧 必要な ソフトの とき、 [利用し ない] じ 設定す る 
と 動作し ない こと 巧あります。 


- アイコン 情報 設定を [利用す る] じ 設定す ると、 未読の^  — ル- 
^ッ  t  一  ジ R/F、 電池 残 量、 マナー 亡 ー ド、 圏内 • 圏外の アイコ 
ン① 有無 巧 お客様の r 携帯電話/ド コ tUlM カードの 製造番号」 
と 同様 じ インター^ットを 経由して IP  (情報 サー ビス 提供者) じ 
送信 ちれる とき 巧 あるた め、 場合 じよって は 第 王者に 知得 ちれ 
る こと 巧あります。 

■ ブラウザな 5 ① 起動： サイトな 5  i アプリ To で 起動ち せるな ど ラ 
なを 設定し ます。 

■ トルカな 5 ① 起動： トルカな 5  i アプリ To で 起動ち せるな ど ラな 
を 設定し ます。 

■  ^ ー ルな 5 の 起動：^ ー ルな 5  i アプリ To で 起動ち せるな ど ラな 
を 設定し ます。 

■ 住所 リンク 機能での 起動: サイ ト やべ、 ソ t ージ 'R/F、 トルカの 位 
置 情報な 5  i アプリ To で 起動ち せるな ど ラな を 設定し ます。 

■ 外部 機器な 5 ① 起動: 外部 機器な 5  i アプリ To で 起動ち せるな ど 
ラな を 設定し ます。 

■ データ 放送 サイトな 5 ① 起動： ワン t ブ① データ 放送 サイトな 5 
i アプリ To で 起動ち せるな ど ラな を 設定し ます。 

■ スクジ 'ューラな 5 ① 連携 起動： スク ジュールな 5  i アプリ To で 起 
動ち せるな ど ラな を 設定し ます。 

■ ソフトな 5 ① 着信 音/画像 変更を： i アプリな 5 着信 音 や 画面を 
変更す るのを 許可す るな ど ラな を 設定し ます。 

■ 変更 ごとに 確認 画面を ： [ソフト な 5 ① 着信 音/画像 変更を] を [許 
巧す る] じ 設定した 場合に、 変更 時に 確認 画面を 表示す るな ど ラな 
を 設定し ます。 

■ ソフトな 5 ① 電話帳/履歴 参照を： i アプリな 5 電話帳 や リ ダイ 
わ ル/着信 履歴を 参照す るのを 許可す るな ど ラな を 設定し ます。 

- [許可し ない] じ 設定す ると、 ソフト じよって は 利用で きない も 
① もあります ので、 ご ミ 主意く だち い。 

■ 位置 情報 利用 設定: GPS 対応 i アプリで 位置 情報を 利用す るな ど 
ラな を 設定し ます。 

■ ソフトな 5 ① 才ート GPS 設定： i アプリな 5 才ート GPS 設定を 
斤っても よいな ど ラな を 設定し ます。 

■ 番組 表 ボタン 設定： ワン t ブな 5 起動す る 番組 表 i アプリを 設定 
します。 

- 設定で きる i アプリは 1 件の みです。 


.1 アプリ/.- ウィ ジェット 
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■  i 也 図 設定: i 也 図/海外べ ニューの じ 也 図] や 各 機能の 位置 情報な 5 
[地図を 見る] を 選択した とき じ 起動す る GPS 対応 i アプリを 設定 
します。 

- 設定で きる i アプリは 1 件の みです。 

■ クイック 検索 用 地図 設定 ： クイック 検索の [i 也 図 検索 (文字 入力)] 
で 起動す る i アプリを 設定し ます。 

■  i アプリ S 辛 書 設定： クイック 検索の [ i アプリ 舌 辛 書] で 起動す る 
i アプリを 設定し ます。 

■  i アプリ コール 設定： i アプリ コールを 受信した とき じ i アプリ 
① 起動を 許可す るな ど ラな を 設定し ます。 

- ソフト じよって は、 i アプリ コールの 設定 巧 有効 じな 5 なし、 こ 
と 巧あります。 

• ソフト じよって は 設定で きない 項目 巧あります。 

i アプリ To について 

• 起動す る ソフトは、 サイト、 i 亡 ー ドべー ル、 ベ、 ソ tz —  ジ 'R/F、 画面べ 
亡、 ト ルカ やスク ジュール じよって 決まって います。 指定の ソフト を あ 
己ね じめ ダウン □ー  ドし て おく 必要 巧あります。 


1" モーシ ヨン トラッキング 対応の アプリ について 

FOMA 端末は、 サブ カべ ラの 認識 技術を 使用して i アプリを 操作 (FOMA 端 
末を 傾けたり 振ったり） する rt— シ ヨン トラッキング」 じ 対応して います。 
• 巧の よ ラな 場合は ご 利用に なれない こと 巧あります。 

■ サブ カ^ラの し ンブ巧 汚れて いると き 
■ 着用して いる 服 巧 背景と 似通って いると き 
■ 移動 中な ど、 背景 巧 一定して いないと き 
■ 暗い 場所 や 背景 巧 明るす ぎる 場所 じいる とき 


1"  i アプリ タッチ 対応の アプリに ついて 

i アプリの 対戦 ヴーム などを する 際に、 i アプリな 5 ① 操作を 斤った あと、 
i アプリ タッ チ 対応の 他の FOMA 端末と； D マークを 重ね合わせる ことで、 
簡単 じ Bluetooth 登録を 巧い 対戦す る ことな ど 巧で きます。 

•  I  C カード □ック 中は、 i アプリ タッチを 利用で きません。 

• 充電 中、 イわ ホン 接続 中、 USB 接続 中、 HDMI 化 力 中は デー タ① 送信 巧で き 
ません。 


.1 アフリ /•1 ウィ ジェット 
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• 市販 ①团 uetooth 対応へ、 ソ ド か ソ ト などの Bluetooth 機器を 接続して いる 
ときは、 i アプリ タッチを 利用で きない 場合 巧あります。 接続 中の 
团 uetooth 機器と ① 接続 を 解除して な 5 ご 利用く だち い。 


[ハ— テャル 十— しっぃ "L  

バーチ わ ル キー 対応の i アプリを 起動 中は、 バーチ わ ル キー （カーソル 
キー、 決定 キー、 数字 キー、 CLR キー） を 表示で きます。 バーチ わ ル キーを 
タッチして、 i アプリ 内の^ ニュー や 項目を 選択して くだち い。 

1 i アプリ 起動 中に 画面を タッチ 

• バーチ わ ル キー 巧 表示 ちれます。 

• タッチ 操作に 対応した i アプリな ど バーチ わ ル キー 非対応の i アプリ 
では、 バーチ わ ル キー 巧 表示され ません。 

• 表示 ちれる キーは、 ソフト じより 異なります。 

•  i アプリ じよって は、 バーチが レキー表示 中、 通常の タッチ 操作 巧で き 
ない こと 巧あります。 


■ バー チャル キーの 操作 


[Select] 

@の 操作と 同様の 操作 巧で きます。 X’ 1 

[回]、 [因]、 [回]、 [回]、 
[回]、 [回]、 [囚] 、[回] X2 

©の 操作と 同様の 操作 巧で きます。 

に  LR]X3 

画の 操作と 同様の 操作 巧で きます。 

[Num]^3 

数字 パみ レ [1] 〜 [9]、[0]、[)(]、[#] 

を 表示し ます。 非 表示 じして カーソル 
キーを 表示 するとき は [@] を タッチし ま 
す。 

[Key  Of り※ 3 

バーチ わ ル キーを 非 表示 じします。※ 4 
画面を タッチす ると バーチ わ ル キー 巧 表 
术 されます。 

X  ]  i ウイ ジェットでは、 画面 下部ち ① 決定 キーで 決定し ます。 

X2  i ウイ ジェットでは、 [回]、 [回]、 [回]、 [回] は 表示され ません。 
X3  i ウイ ジェットでは 表示 ちれません。 

X4  i ウイ ジェットでは いすれ なの ボタンを 押す と バーチ わ ル キーを 非 
表示 じします。 


i ウイ ジェット 利用 中の バーチ わ ル キー じついて 

i ウイ ジェット 利用 中は、 画面 下部 じち 巧の よ ラな バーチ わ ル キー 巧 表示 
ちれます。 選択/実 巧す る: ニューを タッ チして 操作で きます。 

• パーチ わ ル キーの 表記は ソフト や 状況 じよって 異なります。 


例： iW ウス ツチ 


I ソフ トを 起動 中に 化の ソフ トを 起動す る 

ソフト じよって は、 他の ソフト を 起動で きる ちの 巧 あり、 ソフ I -一 覧じ 戻る 
ことなく ソフト を 楽しむ こと 巧で きます。 

• 起動す る ソフト 巧 指定 ちれて いないと きは、 画面の 指示 じがって ソフト 
を 選択し ます。 

• 起動す る ソフト 巧 FOMA 端末に 保を ちれて いないと きは、 グ ウン □ー  ド 
する 必要 巧あります。 


1" お買い上げ 時に 登録され ている ソフ ト 

• あ 買い上げ 時に 登録 ちれて いる ソフト を 削除 後に も ラー 度 ご 利用 じなる 
ときは、 i  Menu 内の サイト に H-MODE] な 5 グ ウン □ー  ドで きます 
(屈 =P.13 の。 

■ 塊魂モ パイル 体験 版 

塊 （カタ マリ） を 転 巧し 大きく していく、 □マン チック アクション ヴーム で 
す。 

t ーシ ョン t ンサ ーを 使った 直感 操作 じ 対応して あります。 FOMA 端末を 
傾ける ことじより、 傾けた 方向に 塊を 転 巧せ るので、 より 感覚的な グー ム巧 
楽しめます。 

プリ インストール 版では、 ステージ] 「タク グ 家」 ① 庭に 化る ところまで お 
楽しみい ただく こと 巧で きます。 他の ステージを お楽しみ いただく じは、 画 
面の 案内 じがって マイべ ニュー 登録し、 有料 版①グ ウン □ー  ドを 巧って く 
だち い。 


• 有料 版の ご 利用 じは、 株式会社 バンダイ ナムコ ヴー ムスの r ナムコ •ヴー 
ムス」 サイトへの マイ^ ニュー 登録 巧 必要です。 

• ご 利用 およ ひ' 有料 版①ブ ウン □ー  ドには、 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なり 
ます。 

■ リッジ レー サー ズモ バイ ル 体験 版 

しース ヴーム 「リッジし ー サーブ t バイ ル」 巧 t ーシ ヨン t ンサ ーに 対応 
し、 パフーアップし ました。 FOMA 端末を 車の ハンドル のよう にちや 左に 傾 
ける ことで、 車を 運転す るよ ラな 感覚で 操作で き、 直感的な ヴーム 巧 楽しめ 
ます。 

プリ インストー ル 版では、 CPU ① マシンと けむ で 対戦す る 「DUEL」 ド 
での プしイ を お楽しみ いただく こと 巧で きます。 すべての コース や マシン 
を あ 楽しみい ただく じは、 画面の 案内 じがって マ イ^ニュー登録し、 有料 版 
①ブ ウン □ー  ドを 巧って くだち し、。 

• 有料 版の ご 利用 じは、 株式会社 バンダイ ナムコ ヴー ムスの r ナムコ •ヴー 
ムス」 サイトへの マイ: ニュー 登録 巧 必要です。 

• ご 利用 あよび 有料 版の ダウン □ー  ド じは、 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なり 
ます。 

■ ニノ 国ホッ トロイ トス トーリ ーズ 第 1 章 r オ リバーと マー 
ク」 

スタジオジブリ 巧ア ニべー シ ヨンを 制作す る ファンタジー RPGr 二 夕 国」 本 
編へ とつな 巧る プ □□ー  ブス トーリー です。 

プ リイ ンス トール 版では、 第] 章の グー ム唐 盤までの プしイ を お楽しみい 
ただく こと 巧で きます。 続きを お楽しみ いただく じは、 画面の 案内 じがって 
マイべ ニュー 登録し、 有料 版①グ ウン □ー  ドを 巧って くだち い。 

プリ インストー ル 版の クリア データは 、そのまま 有料 版 じ 弓 I き 継げます。 

• 有料 版の ご 利用 じは、 株式会社し ベルファ イブの 「ROID」 サイトへの マイ 
^ ニュー 登録 巧 必要です。 

•  microSD 力ードの 利用を おすすめいた します。 利用 ちれる 場合は、 日 M バ 
イ トが 上の空き 容量 巧 ある m に 「oSD カー ドを 取り付けて おく 必要 巧 あり 
ます。 

• ご 利用 およ ひ' 有料 版の ダウン □ー  ドには 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な かりま 
す。 

• 追加 データを ダウン □ー  ドす る 場合は、 i  t- ド パク、 ソト 定額 サービス 
①ご 加入 巧む 要です。 


.—アプリ/ i ウィ ジェット 
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■  Shot  Navi  Advance  Lite  for  SH 

国内の ゴルフ場 2300 が 上に 対応す る GPS ゴルフ ナビ ヴー ター です。 
コースし イ アウトに 、グリ ーン や/  \ ザ ー ドまでの 距離 巧 同時に 表示 ちれ ま 
す。 その他、 が 下の 機能な ど 巧 搭載 ちれて います。 

■ オート ブーム ナビ 
■ しイ アウト 扳; 大 縮小 
■ 飛 距離計 測 
■ ブリーン ター ヴット 切替 
■ 地点 登録 
■ 自動 ホール 切替 

■  AR ナビ (AR ビュー) 機能 

• 有料 版の ご 利用 じは、 株式会社 パー t 十ニ プラザの r ゴルフ PAR72」 サイ 
卜内 「GOLF ナビ ショット ナビ」 への マ イ^ニュー登録げ 必要です。 

• ご 利用 じは、 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• ご 利用 じは、 i  t ー  ド パク、 ソト 定額 サービスの ご 加入 巧 必要です。 

■  My きせ かえ クリエ イター for  SH 

撮影した 画像と テン プし ートな 5 選んだ フし ームを 合成して、 簡単 じきせ 
なえ、 ソール (待受 画面と ター マル^ ニュー） を 作成す る こと 巧で きます。 

• ご 利用 じは、 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■ フ アミ スタ ワイヤレス FM 版 

シンプルな 操作で 誰で ち 簡単 じ 楽しめる 野球 ヴーム です。 CPU ① チームと 
対戦したり Bluetooth 機能を 利用して 対戦す る こと 巧で きます。 イニング 数 
や 難易度な どを 選択して お楽しみ いただく じは、 画面の 案内 じがって 会員 
登録を 巧って くだち い。 

• 有料 版の ご 利用 じは、 株式会社 バンダイ ナムコ ブー ムスの r フ アミ スタ 亡 
バイ ル」 サイトへの マイ^ ニュー 登録 巧 必要です。 

• 通信 時には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■ 対戦 パックマン 体験 版 

パックマンを 操作し、 ゴーストの 追跡を なわし な 巧 5 迷路 内に 置かれた 
クッキーを 食べます。 迷路 内の すべての クッキーと パワー クッキーを 食べ 
た 5 ラウンド クリア ーとなります。 i アプリ タッチの 機能を 使用し、 より 簡 
単に Bluetooth 巧 戦を 巧う こと 巧で きます。 


i アフリ /.—ウィジェット 
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プリ インストー ル 版では、 ヴーム オーバー じなる な パワー クッキーを 3 つ 
食べる まで お楽しみ いただく こと 巧で きます。 

最後まで お楽しみ いただく じは、 画面の 案内 じがって マイ: ニュー 登録し、 
有料 版の ダウン □ー ドを 巧って くだち い。 

• 有料 版の ご 利用 じは、 株式会社 バン グイ ナムコ グー ムスの r ナムコ •ヴー 
ムス」 サイトへの マイ^ ニュー 登録 巧 必要です。 

• 有料 版①グ ウン □ー  ドには、 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• 通信 時 じは 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■ モ バイ ル Google マップ 

i 也 図を 表示 して、 i 也 域 情報 やお 店 情報、 ユー ザ 作成 コンテンツ を 簡単 じ 探し 
化す こと 巧で きます。 また、 航空写真 t ー ド じ 切り 营 える こと や、 スト リー 
トビ ユーを 見る こと 巧で きます。 また、 路線 検索で 目的 i 也までの 移動 方 ミ 去を 
調べ、 目的地までの ナビ ヴーシ ヨンを する ことち できます。 


化 図画 面の ボタン 操作 


ニューの 表示 

検索 (i 也 域の お 店 や サービスの 情報、 場所を 検 

圆 

索して 地図 上に 表示） 

カーソルの 移動 

な 

コンテキストべ ニュー （現在 i 也の 住所、 ここ ま 

度 

での 経路、 ここな 5 ① 経路、 ストリート ビュー、 

お気に入り じ 保を、 付近を 検索） 

ブーム アウト 

圧！ 

i  也國 / 航空写真の 切り替え 

国 

ブーム イン 

国 

現在 i 也の 表示 

面 

お気に入り じ 保を/表示 

画 

• はじめて 利用 するとき は、 利用 規約に 同意す る 必要 巧あります。 
• 詳細は^ ニューの [ヘルプ] を ご覧く だち い。 

■ネッ ト巧巧 

国語辞典 や 英和辞典 など サイ ト上① 辞典を 使 ラ こと 巧で きます。 

• クイック 検索な 5 起動す る こと もで きます （徑 T.422)。 

• 通信 時 じは 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 


1 ソフト ー覧 画面で [ネット 巧 巧] 

• はじめて 起動した ときは、 ミ 主意 事項 巧 表示 ちれます。 ミ 主意 事項を 確認 
してく だち い。 巧 回 起動時な 5 は ミ 主意 事項 巧 表示 ちれません。 

2 キーワードを 入力す る 
3 利用す るが 巧を 選ぶ 

4  [検索] 

5  [はい] 

• 斗、 ソト ワーク じ 接続 ちれ、 検索 結果 巧 表示 ちれます。 

6 お 索 結果に カーソルを 合わせる 

• 検索 結果を 選/ ぷ と、 画面 下部に 詳細の 一部 巧 表示 ちれます。 

7® 

• 詳細 画面 巧 表示 ちれます。 詳細 画面 じ [ち 51 こ 詳しく] と 表示 ちれて 
いると きは、 [さ 5 じ 詳しく] を 選択す ると サイト じ 接続して 詳細を 
確認で き ます。 

利用す る S 辛 典 一覧を 更新す る 

1 ネッ ト巧巧 画面で 圆 ► [巧 巧 更新] ► [はい] 

• 操作 ガイダンス じ ニュー] 巧 表示 ちれて いると きじ 圖 ►[ヘルプ] 

を 選択す ると 操作 方 ミ 去を 確認で きます。 


■  DCMX ク レジ ッ ト アプリ 

FDCMXJ とは、 no」 じ 巧応 した、 NTT ド〕 t 巧 提供す る クしジ 、ソ トサービス 
です。 

DCMXI こは、 月々] 万円まで 利用で きる DCMX  mini と、 DCMX  mini よりたく 
ち ん 使え て ド〕 亡 ポイント もた まる DCMX/DCMX  GOLD ①各サ ー ビス 巧 
ございます。 

DCMX  mini な 5、 本 アプリな 5 ① 簡単な あ 申し込みで 今す く' クー タ イクし 
ジット 巧 ご 利用いた だけます。 


アプリの 機能 


X  ]  DCMX  mini はお 申し込み 時に オンラインで 入会 審査を させて いただ 
ぎます。 

また、 DCMX  min が 外の お申し込み じついて は、 i  ドの お申し 込 

み ページ' じ 接続し ます。 

X-  2 —定の 条件で 暗証番号の 入力 巧 必要な 場合 巧あります。 

X3  DCMX  mini のみ 巧 能です。 

•  DCMX ① 詳細に ついては、 

い。 

i  ドサ イト： [ i  Menu]  ►  ニ ユーリ スト] I 
[DCMX] 


t ー  ドサ イトを ご覧く だち aitass 
* 


サイト 接続 用 
QR〕ー ド 

カー ド 情報 設定 巧完 3 する までは、 ソフ I -一 覧 画面 じ [^] ちしく は、 
[國] 巧 表示 ちれます。 ただし、 I  C カード □ック を 設定して いると きは、 
カード 情報 設定 巧完 3 していなくて ち 表示 ちれません。 

本 アプリを はじめて 起動され る 際には、 r ご 利用 上の ミ 主意」 じ 同意の 上、 ご 
利用く ださし、。 

各種 設定 じは パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 


使 ラ 

面倒な チ ゎージ 'は 不要！ 

カー ド 情報 設定 済みの クー タイを 下の のの マー 
ク 巧 ある お 店で かざす だけで、 サインし ス X’ 2 で 
ショッピング 巧 楽しめます。 


m 


確認す る 

DCMX ①ヴー ビス 内容 や 
今月の 利用 可能 額 X’3、 ご 
利用 明細な どち アプリな 
5 確認！ 


変更す る 

機種 変更の 設定 や 有 
効 期限の 更新ち アプ 
リな 5 設定 可能！ 


.—アプリ/ i ウイ ジェット 


力— ド 情報 設定 


入 会 申 し 込 み • 審 査 ^ 


2 的 


■  ID 設定 アプリ 

no」 とは、 クしジ 'ット 決済の しくみを 利用した 便利な 電子 マネーです。 クし 
ジット カー ド 情報 を 設定した お サイフ クー タイ やの 対応の カードを お 店の 
読み取り機 じな ざす だけで 簡単 •便利に シヨ、 ソ ピン ブ巧 できます。 あ サイフ 
クー タイ じは、 クしジ 'ット カー ド 情報を 2 種類まで 登録で きる ので 特典な 
どじ 応じて あ 店 じよって 使い分ける こと もで きます。 ご 利用の カード 発行 
会社 じよって は、 キゎッ シング にも 対応して います。 

•お サイフ クー タイでの を ご 利用 ① 場合、 D じ 対応 した カー ド 発行会社へ 
① お申し込みの ほな、 D 設定 アプリ または カー ド 発行会社 巧 提供す る 
カード アプリ で 設定を 斤 ラ 必要 巧 あ ります。 なお、 ご 利用の カード じよっ 
ては D 設定 アプリ で 設定の 上、 カード アプリ ① 設定を 巧 ラ 必要 巧 ありま 
す。 

•  D サービスの ご 利用に ななる 費用 （年会費な ど) は、 カー ド 発行会社 じよ 
り 異なります。 

•  D 設定 アプリは 削除で きません。 I  C オーナーを 初期化す る 場合は、 事 
前に D 設定 アプリの [設定^ ニュー] な 5  [D アプリ 初期化] を 巧って く 
だち し、。 

•  D じ 関する 情報 じついて は、 D ① i 亡ー ドサ イトを 
くだち し、。 

i  ドサ イト： [ i  Menu]  ►  ニユー リスト] ► 

[「の」] 


• 各種 設定、 操作 時には パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■ ド コモ web  メ  ーJ レ 

「ド コ t  web^ —  ル」 は、 パソコンな 5 も FOMA 端末な 5 も 便利に ご 利用い た 
だける^ ー ルサー ビスです。 新しい ベール アドし ス （00@dwmail.jp) を ご 
利用いた だける ほな、 現在 パソコン などで ご 利用 中の^ ー ル アドし スをそ 
のま まご 利用いた だく こと もで きます。 i  ド^ールの 設定に より、 

FOMA 端末で 送受信した i  ド^  — ルを 自動で ドコ亡 web^ —  ルへ 保を 

(最大 2  G バイト） する こと もで きます。 また、 蓄積 ちれた^ ー ルを 簡単に 整 
理 できる ので、 過去に やりとりした^ ー ル 巧 一覧で 見やす く 表示 ちれます。 


.1 アフリ /.1 ウィ ジェット 
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• お申し込み じは i  t ー ドの ご 契約 巧 必要です。 i  t ー  ドを 解約した 場合 
ち 弓 I き 続き ご 利用に なれます 巧、 パスワードの 再発 巧な どの 一部 機能は 
ご 利用に なれません。 

•  i  ド^-ルを 「ド〕 亡 web^- ル」 へ 保を する じは、 i 亡ード^-ル 

自動 保を 設定を 巧って くだち い。 クー タイ データ お預 なり サービス ①ワ 
ン タイム パスワード 通知^ ー ルな ど 一部 自動 保を 対象外の^ ー ル 巧 あり 
ます。 

• 「ド〕 twe わ (ー ル」 じ 6 ク月 □ブインし ない 状態 巧 続く と、 サー ビス 巧 
停止 ちれ、 ベール ボックスの 保を データ •設定 情報 巧す ベて 削除 ちれ ま 
す。 

• 現在 パソコン などで ご 利用 中の: ー ル アドし スを そのまま お使いい ただ 
くじは、 パソコン サイトで 設定す る 必要 巧あります。 設定で きる^ ー ル 
サー ビス や 設定 方を などの 詳細 じついて は パソコン サイトを ご 確認く だ 
ちし、。 

パソコン サイト ： http://dwmail.jp 

• 「ド〕 twe わ (ー ル」 を 利用して、 i  ド^-ル アドし スを 送信 元と す 

る ベールを 送信で きません。 

• 起動時 じ アプリの バージョン アップを 必要と する 場合 巧あります。 

•「ド コ t  web ベール」 じ 関する 情報 や本ア プリを 再度 ダ 
ウン □ー ドす る 場合は、 i  t ー  ドサ イトを ご覧く だち 
い。 

i  t  — ド サイ ト： [ i  Menu]  ►  [web:> (— ル] 

サイト 接続 用 
QR〕ー ド 

•  ^ ー ル アドし ス① 取得を 含む FOMA 端末な 5 ①ご 利用 や アプリの ダウン 
□- ド、 バー ジョン アッ プ などには、 別途/ \°ク 、ソト 通信 料 巧な なります。 
ご 利用 じは i  t ー ド パク、 ソト 定額 サービスの ご 利用を おすすめいた しま 
す。 


因 扣詞囚 
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■ E ★ェブ リス タ アプリ 

「E ★エ ブリス タ アプリ」 は、 クー タイ 総合雑誌 「E ★エ ブリス タプし ミ アム」 
掲載 作品の 更新 情報を リアルタイム じ チェック できる i アプリです。 

「E ★エブ リス タプし ミ アム」 では、 有名 作家 や 有名人 巧 書き下 5 した〕 ミッ 
クや 小説、 エッ t イ① 新作を、 有料 じて 読み 放題で お楽しみいた だけます。 


•本 アプリ は 会員 登録 不要で 無料 じて あ 楽しみいた だけます 巧、 プし ミア 
ム 作品 本文を 閲覧す る じは、 i  ドサ イトの 「E ★エブ リ スタ」 で 有料 

会員 登録を 巧って くだち し、。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 を必 すご 確認の 上、 ご 利用く だ 
さし、。 

• 本 アプリは 最新 情報を 取得す るた め、 ご 利用 じは 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧 
なな U ます。 

•  rE ★エブ リ スタ アプリ」 に関する 情漸ん i  ドサ イトを ご覧く だち 

い。 

■ に タ グリーダー 

に タブ リーダーは、 本 アプリ  じ 対応した ポスタ— •カード  •シールな どじ あ 
サイフ クー タイを なざして、 情報を 読み取る ための i アプリです。 
読み取った 情報な 5、URL を 入力せ すじ サイ ト ヘア ク t ス したり、 電話帳に 
データを 保を したりで きます。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 じ 同意いた だく 必要 巧 ありま 
す。 

• 本 アプリを 起動して、 対応 サー ビスに FOMA 端末の; D マー ク をな ざすと 
情報の 読み取り 巧で きます。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• に タブ リー ダーの 詳細 じついて は、^ ニ ユー① 「ヘルプ」 を ご覧く ださい。 

に タグ リーダーで 読み取った 情報な 5、 が 下の 機能を 使用す る こと ヴ 
できます。 

■  it- ドサ イトへ 接続  ■  it ー ド^ール 作成  ■電話 発信 

■ 電話帳 登録  ■ トルカ 保を  ■ 画像 保を 

■  ^ □デイ 保を  ■ テキスト 表示 

■  G ガイ ド 香 組 表 リモコン 

テし ビ 番組 表と テし ビ① リ亡 コン 機能 巧 1 つじ なった 月額 利用 料 巧 無料の 
便利な i アプリです。 

知り たい 時間の 地上 デジ' タル、 BS デジタルの テし ビ 番組 情報を 簡単に 取得 
できます。 テし ビ 番組の タイトル •番組 内容 •開始/終 3 時間な どを 知る こ 
と 巧で きます。 また、 番組 表な 5 ワン t ブを 起動す る こと 巧で きます。 ワン 
t ブな 5 番組 表を 起動す る こと もで きます。 


気になる 番組 巧 あった 5、 インター 斗、 ソト を 通じて 番組を BD し コーダー、 
DVD し コー グーな どじ 録画 予約 をす る こと 巧で きます （ijt ート 録画 予約 
機能に 対応して いる BD し コー グー、 DVD し コー グーな ど 巧 必要 じなり ま 
す。 ご 利用の 際に は 本 アプリ ① 初期設定 巧 必要です)。 

さ 5 じ テし ビ①ジ ゎンル やなき な夕 しント などの キーワードで 番組の 検索 
巧 巧 能です。 

横 画面で ち 番組 表の 閲覧 および 操作 巧 可能です (一部 機能は 横 画面に 対応 
してありません）。 

• はじめて 利用 するとき は、 初期設定を 巧って 利用 規約に 同意す る 必要 巧 
あります。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• お住まいの 地域に 応じた 番組 表 巧 表示 ちれます。 

•  G ガイ ド 番組 表 ijt コンの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイ ド ブック 
( i  t ー  ド <FOMA> 編) J] を ご覧く だち い。 

視聴 テ 約 機能 じついて 

本 アプリ ① 番組 表 で 視聴した し ^ 番組 を 選択し、 ワン tz ブ① 視聴 予約 をす る 
こと 巧で きます。 

• 視聴 テ 約の 方 ま 

本 アプリを 立ち上げ 番組 表を 表示して、 視聴 予約したい 番組を 選び、® を 押 
して [ワン t ブ 視聴 予約] ねら [予約 実行] を 選択す ると 視聴 予約 画面 巧 表示 
ちれます ので、 画面に 従って 視聴 予約を 巧って くだち い。 

録画 テ 約 機能 じついて 

本 アプリ ① 番組 表 で 録画した し 儒 組 を 選択し、 ワン tz ブ① 録画 予約 をす る 
こと 巧で きます。 

• 録画 テ 約の 方法 

本 アプリ を 立ち上げ 番組 表 を 表示して、 録画 予約 したい 番組を 選 ひ'、 ® を 押 
して [ワン tz ブ 録画 予約] ねら [予約 実行] を 選択す ると 録画 予約 画面 巧 表示 
ちれます ので、 画面 じがって 録画 予約を 巧って くだち し、。 

リ t ート 録画 テ 約 機能 じついて 

リ 亡ー ト 録画 予約に 対応して いる BD し〕ー グ ー、DVD し〕ー グー などを お 
持ちの 場合 じは、 インター 斗、、 ソトを 通じて、 外 化 先な どな 5 本 アプリの 番組 
表より 録画 予約 をす る こと 巧で きます。 リ 亡ート 録画 予約 じは 本 アプリに 
おいて 初期設定 巧 必要です。 
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• リ t ート 録画 予約を ミニ アプリな 5 削除して いる 場合、 再度 ダウン □一 
ドす る 必要 巧あります。 

初期設定の 方法 

1 BD レコー ダー、 DVD レコー ダー などに インター ネッ ト接 
続の 設定を する。 

• ご 利用の BD し コーダー、 DVD し コー グーな ど ①取扳 説明書を ご 確認 
くだち い。 

2 トップ 画面で [リモート 録画 予約] 

• ガイダンス じがって 初期設定を 進めて くだち い。 

番組 テ 約の 方法 

初期設定 巧完 3 した あと、 番組 表を 表示して、 録画 予約したい 番組を 選 ひ'、 
® を 押して [リ 亡ー ト 録画 予約] を 選択す ると、 本 アプリで 設定した BD し 
コー グー、 DVD しコー グーな どへ 録画 予約を する こと 巧で きます。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■ ブック ビ ューア コミック 体験！ 

r ブック ビュー ア コミック 体験！ 」 は t ル シス、 ボイ ジ 'わ 一巧 提供す る クー 
タイ コミックを 体験で きる i アプリです。 本 アプリを 起動 後、 ベ ニュー 画面 
な 5 コンテンツ 提供 先、 タイトル、 話 数を 選択して くだち い。 ちま ざまな 
ジ 'わ ンル① 人気 コミックを 簡単な 操作で お楽しみいた だけます。 

• 体験で きる コミックの タイトル じついて は 変更 ちれる 場合 巧あります。 
• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• ご 利用 じは、 i  t ー  ド パク、 ソト 定額 サービスへの ご 加入 巧 必要です。 

■ コミック/小説 ビ ューア 

話題の〕 ミック や 小説を 立ち読み できる i アプリです。 本 アプリを 起動 後、 
r オ スス^ 無料 ブック コーナ ー」 じ 接続す ると、 ちま ざまな ジわン ルの 中な 
5、 お 巧みの 作品を お楽しみ いただく こと 巧で きます。 

小説は、 映画化 や アニ^ 化を ちれた 角 川 グループの 話題 作、 コミックでは 
rONE  PIECE」 や r 君に 届け」 などの 人気 作品を お楽しみいた だけます。 

• コミック や 小説の タイトル じついて は 変更 ちれる 場合 巧あります。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• ご 利用 じは、 i 亡 ー ド パク、 ソト 定額 サービスへの ご 加入 巧 必要です。 
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■ モ バイ ル S 山 ca 登録 用 i アプリ 

巧 バイ ル Suica 登録 用 i アプリ」 は、 JR 東 日本 巧 提供す る あ サイ フクータイ 
対応 サー ビス R バイ ル Suica」 を ご 利用いた だく 前に 必要な 初期設定を 巧 
う i アプリです。 本 アプリ じて 初期設定を 斤った あと、 画面 じがって JR 東 日 
本 サイトな 5 1 バイ ル Suica アプリを ダウン □- ドし、 会員 登録を 巧って く 
だち し、。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際 じは、 r ご ミ 主意 事項 (必読)」 じ 承諾いた だく 必要 
巧あります。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• 本 アプリは、 初期設定 巧完 3 した あとじ 削除で きます 巧、 t バイ ル Suica 
サービスで 利用して いた エリアを 他の サービスで ご 利用いた だくた めじ 
は、 ドコ t ショップへ ご 来店いた だき I  C カード 内の データを すべて 初 
期 化 (が 下、 フル フォーマット） していた だく 必要 巧あります。 

• フル フォーマットを 実施す ると、 I  C カード 内の すべての データ 巧 削除 
ちれます。 

• フル フォーマットを 斤った あとじ t バイ ル Suica サー ビスを 再度 ご 利用 
じなる 場合は、 本 アプリ じて 再度 初期設定を していた だく 必要 巧 ありま 
す。 

•  t パイル Suica に関する 情報 じついて は、 i  ドサ イトを ご覧く ださ 

い。 

i  ドサ イト： [ i  Menu]  ►  ニュー リスト] ► [【生活 情報】 あ サイフ 
クー タイ] ► 忙 バイ ル Suica] 

■ i アバ ター メー カー 

i アバ ター: 一力 一で できる こと 
アバ ターを つくる 

i アバ ター^ー カー じ 用意 ちれたち まざ まな パーツを 利用して、 アバ ター 
を 作成す る こと 巧で きます。 

力^ラで 撮影した 写真 や データ BOX じ 保を して ある 画像を 見な 巧 5 作成す 
る こと や、 あ 5 なじめ 用意 ちれた アバ ターの 見本を もとに 作成で きます。 

アバ ターを つな ラ 

作成した アバ ターは、 デコべール®、 デコ ^ 絵文字®、 デコ ベア ニ ① 素材 
や、 i コン シェルに 対応した マ チキ わ ラに 変換して 利用で きます。 


また、 作成した アバ ターを i ア バター サイトに 登録す る ことで、 い 5 い 5 な 
洋服 アイテム じ 着せ 替えたり、 コンテスト や 対応 サイトで 公開す る こと 巧 
できます。 

• ア バターを デコ 乂® 素材 (アニ 乂やマ チキ わ ラに 変換す る 際、 また i ア 
バター サイトに アバ ターを 登録す る 際には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なり 
ます。 

•  i アバ ター サイトで 着せ 替えを 巧 ラ じは、 アイテム 購入 巧 必要な 場合 巧 
あります。 

■ お サイフ ケー タイ Web プラグ イン 

r あ サイフ クー タイ Web プラグ イン」 は あ サイフ クー タイを 便利 じする i ア 
プリです。 例えば、 本 アプリに 対応した サイトな 5 会員証 やク ーポン 券を 直 
接 お サイフ クー タイ じ 取り込んで、 あ 店の 読み取り機 じな ざして 利用す る 
こと 巧で きる よ ラになります。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• あ サイ フクー タイ Web プラグ インを 利用した サービスは、 お サイフ クー 
タ  イ  対応 サー ビス 提供者 じより 提供 ちれます。 


■ 地図 アプリ 

SH-01CI こ 搭載され ている i 也國 ’GPS 機能を 利用して、 目的 i 也を 検索したり、 
交通 手段 じよる ルートを 表示した りする こと 巧で きる 便利 アプリです。 

• クイック 検索な 5 起動す る こと もで きます （徑=ド.422)。 

• け也國 アプリ」 ① 操作 方 就 こついて は 煩 P.327 

■ マク ドナルド トクす る アプリ 

マクドナルドの 新 商品な ど、 おすすめ 情報を いち 早く チェック できる ほな、 
マクドナルドで 使える 割 弓 I クーポン r かざす クーポン」 や 対象 商品の 購入な 
どで スタン プ巧 たまる 「な ざす 会員証」 としてち 利用で きます。 
r かざす クーポン」 ①ご 利用は r トクす る クー タイ サイト」 への 会員 登録 後、 
アプリな 5 あなみ ①クー ポンを 選択 •設定し、 マクドナルドの 店頭 じ 設置ち 
れ ている 読み取り機 じな ざして ご 利用く ださい。 

• 「マクドナルド トクす る アプリ」 に関する 情報は マクドナルド 公式 サイ 
卜 「トクす る クー タイ サイト」 を ご覧く だち し、。 

i  t ー  ドサ イト： [ i  Menu]  ►  ニュー リスト] ► [【生活 情報】 ブル^/ 
し シピ] ► [マクドナルド S トクす る] 


• 「な ざす クーポン」 は ご 利用いた だけない 店舗 巧あります。 

「かざす クーポン」 巧 使えない i 也 域では、 r 見せる クーポン」 を ご 利用いた 
だけます。 

• 「おすすめ 情報」 は r トクす る クー タイ サイ ト」 ①非 会員で ち ご覧いた だけ 
ます。 

• 「マクドナルド トクす る アプリ」 ① 機能 やサー ビス 内容は、 変更 じなる 場 
合 巧あります。 

• ご 利用 じは 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

r な ざす クーポン」 ① 利用 方を 

I  本 アプリを 起動  I 


クーポンと 使用 枚数を 選ぶ 


r 巧 赴を 押 して クー ポン 情報を 設定 完 3 


店頭の 読み取り 機に なざし て 注文 


ウイ ジェット アプリ 巧応屈 ^.308 

マク ドナル ドの r おすすめ 情報」 巧 更新 ちれる と、 ウ イジ' ェッ ト アプリの マ 
ク ドナルドの 看板 巧 回転して お 知 5 せし ます。 

看板を 選択す ると おすすめ 情報 巧 表示 ちれます。 

おすすめ 情報の r もっと 詳しく ボタン」 を 押す とより 詳しい 情報を 見る こと 
巧で きます。 

■ 楽オ ク ☆アプリ 

r 楽オク ☆アプリ」 は、 楽天 オークション じ 簡単に 化 品で きる 便利な アプリ 
です。 写真 撮影な 5 説明文 入力、 化 品 設定まで 、ステップを 進めて いく だけ 
で 簡単に 化 品 巧で き、 オークション 巧 はじめて とい ラ 方で も 安 瓜して 使え 
ます。 

説明文 巧 簡単に 作れる r なんたん 入力」 機能 や、 写真 編集、 履歴の 保を など 便 
利な 機能 もたく ちん あるので、 サイトな 5 ①化 品よりも 時間 巧な な 5 すじ 
化 品す る こと 巧で きます。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 じ 同意いた だく 必要 巧 ありま 
す。 
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• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• 楽オク ☆アプリの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイドブック （ i 亡 ー ド 
<FOMA> 編) J を ご覧く ださい。 

•楽 オクで 化 品を する じ は 楽天 会員 登録 巧 必要 じなります。 

• 楽オク に関する 情報 じついて は、 i  t ー  ドサ イトを 
くだち い。 

i  t ー  ドサ イト： [ i  Menu]  ► [オー クシ ヨン] 


ウイ ジェット アプリ 対応 @*P.308 

楽 オク① おすすめ 商品 や 自分で 化 品 •入札した 商品の 情報 巧 表示 ちれる ① 
で、 気 じなる オークションの 状況 巧 簡単 じ 確認で きます。 

■  i アプリ バン キング 

i アプリ バン キングとは、 FOMA 端末な 5 1 バイ ルバン キング (ご 自身の □ 
座の 残高 照会 や 入 化 金 明細の 確認、 振 込 •振营 など） を、 便利 じご 利用いた だ 
くた めの i アプリです。 i アプリを 起動す る 際 じ、 ご 自身で 設定した パス 
ワードを 入力す る だけで、 最大 2 つまでの 金融機関の t バイ ルバン キング 
を ご 利用いた だけます。 ペイジー じよる 請求書 •納付書の あ 支払い も 可能で 
す。 

•  i アプリ バン キングで t バイ ルバン キングを 利用す る じは、 i ア プリバ 
ン キングに 対応した 金融機関の □座 および インター 斗、 ソト バン キング 
サービスの 利用 申し込み 巧 必要です。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

•  i アプリ バン キングの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイドブック （i  t ー ド 
<FOMA> 編) J を ご覧く ださい。 

•  i アプリ バン キングに 関する 情報 じついて は、 i 
ドサ イトを ご覧く だち し、。 

i  t- ドサ イト： [ i  Menu]  ►  ニユー リスト] ►[〔金 
融】 t バイ ルバン キング] ►[画 i アプリ バン キング] 

サイト 接続 用 
QR〕ー ド 


サイト 接続 用 
QR〕ー ド 
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ウイ ジェット アプリ 巧応屈 ^.308 

i アプリ バン キング ウイ ジェット では、 ウイ ジェット 上で パスワードを 入 
力す る だけで 簡単に i アプリ バン キングを 起動す る こと 巧で き、 ご 自身の 
登録して いる 金融機関 や オプション 機能の 利用 巧より 便利に 斤え ます。 

■  Start!  i ウイ ジェット 

rstart!  i ウイ ジェット」 は、 i ウイ ジェットの 使い方を ムー ビーで 見る こと 
① できる アプリです。 

また、 i  t ー  ドに 接続して、 FOMA 端末に 保を ちれて いるものが 外の アプリ 
をグ ウン □ー  ドで きる サイト を 表示す る こと もで きます。 

• 「ダウン □ー  ド」 を 選択し、 i  t ー  ドに 接続す る 際は、 別途 パク、 ソト 通信 料 
巧な なります。 

■  i タウン ページ ウィジェット 

n タウン ページ' ウイ ジェット」 は、 i ウイ ジェット じて 日替わりの コン テン 
ッ や周逛 店舗の 情報を 確認したり、 都道府県 や 業種、 名前な どな 5 店舗を 検 
索す る ことので きる アプリです。 

• 通信 時には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■  SH-MODE  INFO 

rSH-MODE  INFO」 は、 i ウイ ジェット じて i  Menu 内の サイト に H-MODE] 

① 更新 情報を 確認したり、 サイト 内の 各 コンテンッへ 直接 接続す る こと 巧 
でぎ る アプリです。 

• 通信 時には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■ お天気 予報 SH 

「あ 天気予報 SH」 は、 i ウイ ジェット I ごて 今日 •明日の 天気 や 雨しーダーなど 
を 見る ことので きる アプリです。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 じ 同意いた だく 必要 巧 ありま 
す。 

• 通信 時には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■  ROID ウィジェット 2 

「ROD ウイ ジェット 2」 は 亡 バイ ルヴー ムサ イト 「ROID」 ① 更新 情報 (ヴー 
ム アプリ ① 配信 情報な ど） を 自動で 取得し、 力し ン グー ウイ ジェット じ 表示 
する こと 巧で きる 便利な ウイ ジェ 、ソト アプリ です。 


ウ イジ' ェッ ト① 画面 デザインは 3 種類な 5 選/ ぷ こと 巧で き、 ち 5 じ 「ROD」 
で 配信 ちれて いる ヴー ム① 画像な どな 5 お 巧みに 応じて 変更す る こと もで 
きます。 また、 専用 ヴーム アプリを グ ウン □ー  ドす る ページへ ジ ゎンプ する 
ことち できます。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 じ 同意いた だく 必要 巧 ありま 
す。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

©team  ROD  ©2010  S.M.E 

■ 株価 アプリ 

「株価 アプリ」 は、 i ウイ ジェット じて 株価 情報を 簡単に 見る ことので きる 
アプリです。 

表示で きる 株価 情報は、 r 日経 平 巧 株価/ TOPIX/ 日経 JQ 平均」 ① 3 指数に 
なります。 

それぞれの 指数の 現在 値 あよ ひ' 前日 比を 表示す る こと 巧 巧 能です。 

また、 チ ゎート 情報 じついても、 r 日中 足/日足/週 足/月 足」 と 切り 营 える 
こと 巧で きます。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 じ 同意いた だく 必要 巧 ありま 
す。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• 指数の 現在 値 じついて は、 約 20 分 遅れの 情報と なります。 

• 本 アプリの 情報は 株式な ど 売買 および 売買の 支援を する ものでは ありま 
せん。 

• 本 アプリの 情報の 内容 じつき ましては 万全を 期して あります 巧、 その内 
客を 保証す るち のではありません。 

万一 この 情報 に基づいて 被った いななる 損害 じついても、 当社 および 情 
報 提供者は 一切 責任を 負いな ねます。 


■  iW ウ ォッチ 

nw ウォッチ」 は、 i ウイ ジェット I ごて ブラフ イカ ル じ 時計 や 電池 残 量を 確 
認 する こと 巧で きる アプリ です。 

デザイン や 色は、 お なみじ 応じて 変更す る こと 巧 巧 能です。 

■  i  Bodymo 

i  Bodymo は、 r ホく」 や 「食べる」 など、 普段 やって いる ことを 気軽に 楽しみな 
巧 5 続ける ことを 応援す るドコ t ① 健康 サービスです。 


• お申し込み 巧 必要な 有料 サービスです (あ 申し込み じは i  t ー  ドの 契約 
巧 必要です)。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 i アプリ ①ブ ウン □ー ドと 初期設定を 巧 
ラ 必要 巧あります。 

• 初期設定を 巧 ラ 際は、 i  t ー  ド パスワード 巧 必要と なります。 

•  i  Bodymo を 利用して ホ 数の カウント あよび ホ 数 デー タ① 記録を 斤う じ 
は、 歩数計 設定を に N] じする 必要 巧あります （煩 P.402)。 

•  i  Bodymo を 利用して 記録した ホ 数 デー タを 自動で サーバに 送信す るた 
めじは、 i アプリ 設定の 自動 起動 設定を [自動 起動す る] じする 必要 巧 あ 
ります （媛 P.302)。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソト 通信 料 巧な なります。 本 アプリは、 i  t ー ド パ 
クッ ト 定額 サービスの ご 利用を おすすめ します。 

•  i  Bodymo で ヴーム を 巧う 際は、 専用 i アプリ ①グ ウン □— ドげ 必要で 
す。 ダウン □ー  ドに は 別途 パク、 ソト 通信 料 巧な なります。 

•  i  Bodymo を 海外で ご 利用 じなる じは、 海外 利用 設定げ 必要です。 海外で 
ご 利用の 際は、 パク、 ソト 通信 料 巧な な ります （国内での 通信 料とは 異なり 
ます)。 

•  i  Bodymo を 海外で ご 利用の 際は、 i  Bodymo の一部 またはす ベての 機能 巧 
ご 利用に なれない 場合 巧あります。 

•  i  Bodymo を 海外で ご 利用 ①勵ん パク、 ソ ト 通信 料の 発生を 避ける ため、 
FOMA 端末で i アプリ 設定の 自動 起動 設定を [自動 起動し ない] じする こ 
とを あすす めします。 

•  2in1 を ご 契約の 場合、 2in1 ① ドを [Bt- ド] じ 設定して いると きは 本 
アプリ を ご 利用いた だく こと 巧で きません。 

•  i  Bodymo ① 詳細に ついては、 『ご 利用 ガイ ド ブック （ i  ド <FOMA> 
編) J1 を ご覧く だち い。 

■ 花粉 アプリ 

花粉 アプリは、 目 で 見る ことので きない、 スギ •ヒタ キ 花粉の 分布 や 量 巧 一 

目で 確認で きる アプリです。 また、 t ンサー 巧 計測して いる 実況 値を 確認で 

き、 花粉症の tz ル フク アじ 役立つ カルテ 機能 も 搭載して いるので 、花粉の 飛 

散す る 季節に 役立ちます。 

• はじめて ご 利用され る 際には、 巧 U 用 規約」 じ 同意の 上、 i アプリを グ ウン 
□ー  ドす る 必要 巧 あ ります。 

• ご 利用 じは、 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 


i アプリ/.- ウィ ジェット 
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• ご 利用 じは、 i  t ー ド パク、 ソト 定額 サービスへの ご 加入 巧 必要です。 

■ お天気 アプリ 

お天気 アプリは、 気象し ー ダーを はじめと した 詳細な 気象情報を 十字 キー 
や ボタ ン① 簡単な 操作で 確認で きる アプリ です。 積算 雨量 や カミナ リ 危険 
度、 風向 風速な どの 情報を 簡単 じ 見比べる こと 巧で きます ので、 ちょっと 天 
気 巧 気 じ なった ときな 5、 防災 目的まで、 幅広く ご 利用いた だけます。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 じ 同意の 上、 i アプリを ダウン 
□ー ドす る 必要 巧あります。 

• ご 利用 じは、 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• ご 利用 じは、 i  t ー  ド パク、 ソト 定額 サービスへの ご 加入 巧 化 要です。 

■ かざす 請求書 

かざす 請求書とは 、毎月の ご 利用 料金の 情報を お サイフ クー タイに 取得し、 
コンビニエンスストアで お支払い いただく ための i アプリです。 請求書 巧 
手元 じなくて ち、 お サイフ クー タイ 巧 あれば お支払い 巧 巧 能です。 また、 支 
払 料金の 情報を i アプリで 確認 巧で きます。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 i アプリを グ ウン □ー  ドし、 初期設定を 巧 
ラ 必要 巧あります。 

•  i アプリの ダウン □ー  ド巧完 3 する までは、 ソフ I -一 覧 画面で [^] と 
表示 ちれます。 

• 初期設定 およ ひ' 支払 料金の 取得には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• な ざす 請求書 に関する 情報 じついて は、 i 亡 ー ド サイト 
を ご覧く ださい。 

i 亡ード サイ ト： [ i  Menu]  ►  ニユー リスト] ► [あサ 
イフ クー タイ] ► [クーポン & 会員証] ► [な ざす 請求書] 


■ ドつモ 料金き 内 

ドコ t 料金 案内とは、 通話料 •パク、 ソト 通信 料な ど、 簡易な ご 利用 履歴 巧 一 
覧や ブラフで 確認で きる i アプリです。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r ご 利用に あたっての ミ 主意 事項」 を 確認の 
上、 i アプリを ダウン □ー  ドす る 必要 巧あります。 

• 海外での ご 利用は 有料と なります。 

• 案内 内容は 概算で あり、 実際の 請求 金額とは 異なる 場合 巧あります。 


サイト 接続 用 
QR〕ー ド 
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• ド〕 亡 料金 案内 に関する 情漸ん i  t ー  ドサ イトを ご覧く だち い。 
i  t ー  ド サイ ト： [ i  Menu]  ► [お客様 ヴポ ート] ► [料金 確認 •診断] ► 
[料金の 確認 •お支払い] ► [請求 内容の ご 確認] 

• ウ イジ' エツ ト 対応 アプリでは、 通話料 •パク、 ソ ト 通信 料な どの 利用 履歴を 
ブラフ で 簡単に 確認で きます。 


■ 電子 マネー 「nanaco」 

電子 マオ、 一 rnanaco」 は ポイント 巧貯 まる プリ ペイ ド 型の 電子 マオ、 一 です。 

i アプリを ダウン □— ドして 入会 すれば、 FOMA 端末で お支払い や 残高 •履 

歴 確認 巧 巧 能です。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 i アプリを ダウン □- ドし、 会員 登録を 斤 
ラ 必要 巧あります。 

•  i アプリの ダウン □- ド、 会員 登録、 あよび ご 利用には 別途 パク、 ソト 通信 
料 巧な なります。 

• 電子 マネー rnanaco」 に関する 情報 じついて は、 i  ドサ イトを ご覧く 
だち し、。 

i  ドサ イト： [ i  Menu]  ► [ベニ ユー リスト] ► [【生活 情報】 あ サイフ 

クー タイ] ► [電子 マネー rnanaco」] 

■ ヨドバ シゴー ルド ポイント カード 

「ヨ ドバ シコ'- ル ドポイ ント カー ド」 は、 あ サイ フクー タイ で ゴール ドポイ 

ントを 貯めたり、 お買い 物に 利用した りする こと 巧で きる アプリです。 ま 

た、 ポイ ント 残高 や ゴール ドポイ ント カー ド 会員 番号を 確認す る こと もで 

ぎます。 

• 本 アプリを ご 利用す る 前に、 i 亡ー ドサ イトの 巧 バイ ルヨド バシ」 で 会 
員 登録を 巧って くだち し、。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 巧 U 用 規約」 じ 同意の 上、 i アプリを グ ウン 
□ー  ドす る 必要 巧あります。 

•  i アプリの ダウン □ー ドには 別途 パク、 ソト 通信 料 巧な なります。 

• 「ヨ ドバ シコ'- ルド ポイント カード」 じ 関する 情漸ん i  ドサ イトを 
ご覧く だち い。 

i  ドサ イト： [ i  Menu]  ► [ベニ ユー リスト] ► [【生活 情報】 お サイフ 

クー タイ] ► [ヨドバシカ^ラ] 


■ ビック ポイント 機能 付き ケー タイ 

「ビック ポイント 機能 付き クー タイ」 は、 あ サイ フクー タイを ビック ポ イン 
ト カードと して ご 利用いた だけ、 ビック カべ ラの 店頭に 設置 ちれて いる 読 
み 取り 機 じな ざす だけで、 ポイントを 貯めたり 使ったり する こと 巧で きる 
i アプリ です。 また、 現在 ①ポイ ント 残高を す <1 こ 確認す る ことち でき ま 
す。 

• 本 アプリを ご 利用す る 前に、 i  ドサ イトの 「ビックカ^ラ. com」 で 会 

員 登録を 巧って くだち い。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 じ 同意の 上、 i アプリを ダウン 
□ー ドす る 必要 巧あります。 

•  i アプリ ①ブ ウン □ー ドには 別途 パク、 ソト 通信 料 巧な なります。 

• 「ビック ポイント 機能 付き クー タイ」 に関する 情報 じついて は、 i  t ー ド 
サイトを ご K  くだち し、。 

i  ドサ イト： [ i  Menu]  ►  ニユー リスト] ► [【生活 情報】 あ サイフ 

クー タイ] ► [ビックカ^ラ] 


■ モ バイ ル AMC アプリ 

巧 バイ ル AMC アプリ」 は、 あ サイ フクータイを 使って ANA ① 便利な サービ 

スをご 利用いた だくた めの アプリです。 

搭乗 □で お サイフ クー タイを タッチす る だけで ご 搭乗いた だける 国内線 

rSKiP サー ビス」 や、 電子 マ:^、一 「Edy」 での あ 支払いで マイル 巧貯 まる 「クー 

タ イ  de  Edy マイル」 サービス 巧 ご 利用いた だけます。 

• 「クー タイ de  Edy マイル」 ① 登録 じは、 あ 5 なじめ 「Edy」 アプリの 登録 巧 
必要です。 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 r 利用 規約」 じ 同意の 上、 i アプリを ダウン 
□ー  ドす る 必要 巧あります。 

•  i アプリの ダウン □ー  ド巧完 3 する までは、 ソフ I -一 覧 画面で [^] と 
表示 ちれます。 

•  i アプリの ダウン □ー ドには 別途 パク、 ソト 通信 料 巧な なります。 

• 巧 バイ ル AMC アプリ」 ① 機能 やサー ビス 内 割ん 変更 じなる 場合 巧 あり 
ます。 

• 「亡 バイ ル AMC アプリ」 に関する 情報 や rSKiP サー ビス」 •「 クー タイ de 
Edy マイル」 ① 詳細に ついては、 i  t- ドサ イトを ご覧く だち い。 
i  t ー  ドサ イト： [ i  Menu]  ► [ベニ ユー リスト] ► [【生活 情報】 乗換 /i 也 
図/交通] ► [本 飛 斤 機/空港] ►  [ANA 全日空 本] 


■  FOMA 通信 環境 確認 アプリ 

FOMA 通信 環境 確認 アプリ は、 測定した 場所 巧 FOMA/ \ イス ピー ドエ リア 
であるな ど ラな、 また フェムト t ルを 利用で きるな ど ラな 確認す る ことの 
できる アプリです。 

• フェムト t ルの 詳細 じついて は ド コ亡① ホームページを ご覧く だち い。 

•  FOMA 通信 環境 確認 アプリ を 利用す る 際は、 r ご 利用 上の ミ 主意」 じ 同意し 
た 上で ご 利用く だち い。 

• 通信 環境 確認 時の 通信 環境 (天候 や 電波 状況、 ネッ ト ワークの 混雑 状況な 
ど） じよって は、 同一の 場所 •時間帯で あってち、 異なる 結果 や 圏外で ある 
旨の 結果 巧 表示 ちれる 場合 巧あります。 

• 本 アプリの ご 利用 中に 他の 機能を 利用す ると 正しく 確認で きない 場合 巧 
あります。 

• 初回 利用 時の み i アプリを グ ウン □ー ドす る 必要 巧あります。 

■ いっしょ に デコ 

あ 互いの FOMA 端末の。 マークを な ざす だけで、一 緒 じ 撮影した 静止画に 
2 人で スタンプを 貼ったり、 線 や 文字を 描いたり して デコしーシヨ ン でき 
る i アプリ タッチ （像 P.290) 対応 アプリです。 

• デコしー シ ヨンした 画像は デー タ BOX ① マイ ピ クチ わの フォルダ じ 保 
なする こと 巧で きます。 

は、 ベニ ュー① [ヘルプ] を ご覧く だち い。 


アプリの ダウン □ー  ドと r 利用 許諾」 へ 


• 詳細は、 ベニ 

• はじめて ご 利用 ちれる 際には、 

① 同意 巧 必要 じなります。 

少ない ボタン 操作で i アプリを 起動す る 

i アプリを ツー タッチ i アプリに 登録す ると、 待受 画面 巧 5 すばやく 
超 動で きます。 


ツー タッチ i アプリを 登録す る 

< ツー タッチ i アプリ 登録 > 


• 、ソー タッチ i アプリは 10 件まで 登録で きます。 
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1 ソフトー 覧 画面で ソフトに カーソルを 合わせる ►画)^ 
[ツー タッチ i アプリ 登録] 

• 、ソー タッチ i アプリの 解除： [、ソー タッチ i アプリ 解除] 

2 登録 先を 選ぶ 

• アイコンの 番号 巧、 ツー タッチ i アプリを 起動 するとき じ 使用す る 
ダイ わ ルボ タンに 対応し ます。 


1" ツー タッチ i アプリを 起動す る 

1 待受 画面で ツー タッチ i アプリに 登録した 番号を 入力 ► 
面 （1 秒な 上） 

I ツー タッチ i アプリを 確認す る 

< ツー タッチ i アプリ 表示 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] K  i アプリ 設定] ► [ツー 
タッチ i アプリ 表示] 

•ソフト 詳細情報の 表示 ： ソフトに カーソルを 合わせる ►圆 

■ ツー タッチ i アプリー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[詳細情報] 

[ツー タッチ i アプリ 解除] ► [はし、] 


i アプリを 自動 起動す る 

指定した 日時に i アプリを 自動のに 起動で きます。 
i アプリを 自動 起動す る 方法は 3 通りあります。 


FOMA 端末の 設定 じ FOMA 端末に 保を ちれて いる i アプリに 対して、 時 
よる 自動 起動  刻 •日付 •曙 日を 指定して 自動 起動を 設定し ます。 有 

効 じする じは、 自動 起動 設定を [自動 起動す る] じ設 
定 して、 スク ジュールを 設定し ます。 
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ソフト 自体の 機能に 
よる 自動 起動 

あ 5 なじめ ソフトに 組み込まれ ている 自動 起動の 
動作です。 有効 じする じは、 自動 起動 設定を [自動 起 
動す る] じ 設定し ます。 

i アプリ DX な 5 ① 
設定 じよる 自動 起動 

有効 じする じは、 自動 起動 設定を [自動 起動す る] じ 
設定し ます。 

• あ 5 なじめ、 日付 •時刻を 正しく 設定して あいてく だち い （像 P.61)。 


I  1 アプリの 自動 起動を 設定す る  <  自動 起動 設定 > 

i アプリの [自動 起動] じ 登録した 設定を 有効 じするな 設定し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ► [自動 
起動 設定] 

2 設定を 選ぶ 

• 自動 起動で きな なった ときは、 待受 画面に [巧 (] 巧 表示 ちれ、 自動 起動 失 
敗 履歴に 記憶 ちれます (電源 巧 入って いると きのみ)。 

• 巧の 場合は 自動 起動で きません。 

■電源 巧 入って いないと き  ■  i アプリ 巧 起動 中のと き 

■ 他の 機能 巧 起動して いると き  ■ 通話 中 

■ 自動 起動と アラーム （アラーム/ スク ジュール/視聴 予約） を 同じ 時 
刻に 設定して いると き 

■ パーソナル デー タ □ック 中  ■ オール □ック 中 
■  ani ① 亡ードを [Bt- ド] じ 設定して いると きじ、 ベール 連動 型 i ア 
プリを 自動 起動 設定して いると き 
■ ドコ tUlM カード 巧 挿入され ていない とき 

■ 自動 起動を 設定して いる アプリを ダウン □ー ドした ときと 異なる ド 
コ tUlM 力ー ドを 挿入して いると き 

• 自動 履歴を 表示す るな、 巧の 自動 起動 巧 成 巧す ると 待受 画面の [巧 C] は 
表示され なくなります。 

• ウイ ジェット アプリは 自動 起動 設定で きません。 

•ダウン □ー  ド 巧 必要な ソフトは ダウン □ー  ドす る ま で 自動 起動 設定で 
ぎません。 


•同 じ 時刻に 設定し たが 下の 機能は 巧の 優先順位で 動作 します。 


優先順位(高^低） 

機能 

アラーム ー i アプリ 自動 起動 

• 同ー ソフトの 自動 起動 巧 前回の 自動 起動な 510 分 未満のと き、 起動で 
きません。 自動 起動す る 間隔を 10 分が 上に 設定して くだち い。 自動 起動 
失敗 履歴には [起動 間隔 巧 近 過ぎた ため] と 表示され ます。 


■  FOMA 端末の 設定で ソフ トの 起動 日時を 設定す る < 自動 起動 > 
1 ソフトー 覧 画面で ソフトに カーソルを 合わせる ►画)^ 
[自動 起動] 

2 各項 目を 設定 ►画） 

• すでに 自動 起動を 設定して いる ソフトと 同じ 時刻に 設定す る ことは 
でぎ ません。 


i アプリ コー ルを 利用す る 

電話帳と 連携す るな ど、 利用 中の i アプリ 巧 5 相手を 呼び出す ことが 
できます。 


f i アプ リコールを 送信して 招集す る  <  招集 > 

i アプリな 5 ① 操作で 相手を 招集し ます。 

• 操作 方 ミ 去は i アプリの ソフト じよって 異なります。 


f 1 アプ リコールを 受信した ときは 

i アプリの 招集 巧 行われる と、 i アプリ コールを 受信し ます。 応答す ると 該 
当の i アプリ 巧 自動 起動し ます。 

•  IP (情報 サービス 提供者) な 5 招集 巧 行われる 場合ち あります。 

1 受信 終了後、 i アプリ コール 応答 確認 画面が 表示され、 着 
信 音が 鳴る （1> 月 r] 表示） 


•  i アプリ コール 応答 確認 画面で 約 巧 秒 間 何も 操作し ななったり、 他 
① 機能を 起動 中に i アプリ コールを 受信した 場合、 待受 画面に 

W な] と ストック アイコン [け 口 r](  i アプリ コール あり） 巧 表示され 
ます。 i アプリ コール 履歴には [保留 中] として 記憶 ちれます。 

2  [応答す る] 

• 拒否す る： [拒否す る] 

• 保留す る： [保留す る] 

•  i アプリ〕ー ル じよって は、 応答 確認 画面を 表示せ す、 i アプリを 自 
動 起動す る こと 巧あります。 

3  i アプリ 自動 起動 

• [保留す る] を 選んだ ときは、 有効期限 内に i アプリ コール 履歴な 5 確 
認 する こと 巧で きます。 

•  i アプリ コール 受信 時の 着信 動作 (着信 音、 バ イブし ータ 、ランプ) は、 

^ ー ルの 設定 じがいます。 ただし、^ ー ル 着信 音に i  t ーシ ヨン 巧 設定 
されて いる 場合は、 あ 買い上げ 時の ベール 着信 音で 動作し ます。 

•  i アプリ コールに 応答した 場合、 パク、 ソト 通信 料 巧な なること 巧 あり 
ます。 

Ii アプリ コールの 履歴を 確認す る 

< i アプリ コ ール 履歴〉 

• 最新の 履歴な 530 件まで 記憶 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ►[  i アプリ コール 履 励 

• ストック アイコン [け 口 f](  i アプリ〕ー ル あり） 巧 表示 ちれて いると 
き： 待受 画面で®  ►ストック アイコン [け 口 f](  i アプリ コール あり） 
を 選/ ぷ 

•  i アプリ コールを 確認す る: 保留 中の 履歴を 選/ ぷ^  [確認す る] 

• 巧の 場合は i アプリ コール 履歴に 記憶 ちれません。 

■ 該当する i アプリの ソフト 動作 設定で、 i アプリ コール 設定を [設定 
しない] じ 設定して いると き 

■ 該当する i アプリ 巧な く、 i アプリ コール ダウン □ー  ド 設定を [拒否 
する] じ 設定して いると き 
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■  i アプ リコール 履歴の サブ メニ ユー 操作 

悄リ 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 


i アプリ コー ルの 設定を 巧う 

•  i アプリ コール ー括 拒否 設定の 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイドブック 
( i  t ー  ド <FOMA> 編) J] を ご覧く だち い。 

Ii アプリ コー ルからの ダウン ロー ドに ついて 設定す 

るく i アプ リコール ダウン ロード 設定 > 

1 ノー マルメ ニューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ►  [  i ア 
プ リコール ダウン ロード 設定] 

2 設定を 選ぶ 


アプリ To 機能 


サイト や i モー ドイー ルから i アプリを 
起動す る 

i アプリ To(  i アプリ 起動 設定) が 設定され ている とき、 サイト、 
i 亡ード:>^ール、_>^ソわージ。/ド、画面^亡やトルカな5  i アプリを 
起動で きます。 

• 巧の 方 ミまで i アプリ 起動の 信号を 受信した とき や 読み取った ときで も 
i アプリを 起動で きます。 

■ 赤外線 通信  ■ 。マークを 読み取り機 じな ざした とき 

■ バ _コ_ ドリ _ ダー 

•  i アプリ To を 許可す るな どうな は、 動作 設定で 設定し ます （煩 P.289)。 

•  i アプリ 待受 画面と して 起動す る ことは できません。 

• フル ブラウザでは 起動で きません。 
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1 サイト や メール、 メッ 七 ージ R/F、 画面 メモ、 トルカを 表 
示 中に i アプリを 選ぶ ► [はい] 

• 起動の 中止： [ i アプリ 起動 中] と 表示 中に 巨) ► [はい] 

•  i アプリを 終 3 すると、 元の サイト や 受信べー ル 詳細 画面、 画面べ 亡 や 
トルカ 表示 画面に 戻ります。 

•  i アプリの 起動 指定に 該当する ソフト 巧ない ときは、 [指定 ちれた ソフ 
卜 巧 あり ません] と 表示 ちれます。 

• サイト じよって は、 指定の ソフト 巧 FOMA 端末に 保を ちれて いない 場合 
や、 FOMA 端末に 保を されて いる ソフト ①バー ジョン 巧 古い 場合に、 ソ 
フトを ダウン □ー  ド または バージ' ョン アップで きる とき 巧あります。 

• 起動 中 じ 通信 設定 (屈 = P.289) か 必要な とき もあります。 

•  i 亡 ー ド^ールな 5 ① i アプリ To は、 IP (情報 サービス 提供者) な 5 ① 

i  ド^-ル 配信で 利用す る 機能です。 FOMA 端末 どうしでは ご 利用 

じ なれません。 


アプリ 待受 設定 


i アプリ 待受 画面を 設定す る 

• 待受 画面 じ 設定した i アプリは 、画を 押す と 操作で きる よ ラ じなり ま 
す。 i アプリ 待受 画面 設定は 解除 ちれす、 待受 画面 じ 戻った とき じ i アプ 
リ待受 画面 巧 再起動し ます。 

• 動作 設定で ち i アプリ 待受 画面を 設定で きます （屈 =P.289)。 

•  i アプリ 待受 設定 ちれた ソフトな 5 通信す るな ど ラな は、 動作 設定の 
i アプリ 待受 画面 通信 設定 (屈 = P.289) で 設定 できます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで 味 体 設定] K 画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [待受 画面 選択] ► [縦 画面 設定] ►  [  i ア 
プリ 設定] 

2 ソフトを 選ぶ K はい] 


•  i アプリ 待受 画面に 設定で きる ソフトは] つのみ です。 

•  i アプリ 待受 画面に 設定で きない ソフトち あります。 

•  i アプリ 待受 画面 表示 中は、 デ イス プしイ 上部に [圆 （ブし 一）] または 
[圆 （ブし 一)] 巧 表示され ます。 


•  i アプリ 待受 画面な 5 ① i アプリ 起動 中は、 デ イス プしイ 上部の [圆 
(才 しンジ ')] または [圆 （才 しンジ ')] 巧 点滅し ます。 

•  i アプリ 待受 画面を 設定して いると き、 待受 画面には i アプリ 巧 表示 
ちれます。 待受 画面 設定 ①待受 画面 選択 で 設定 した 画像は 表示され ま 
せん。 i アプリ 待受 画面 設定を 解除す ると、 待受 画面 設定 ①待受 画面 選 
択で 設定した 画像 巧 表示され ます。 

•  i アプリ 待受 画面な 5 ① Web  To 機能は ご 利用に なれません。 

• 通信を 斤 ラ ソフトを i アプリ 待受 画面に 設定した ときは、 電波 状況な 
どじより 正しく 動作し ない こと 巧あります。 

•  i アプリ 待受 画面 表示 中に オール □ツク を 設定す ると、 i アプリ 待受 
画面は 終 3 し、 [待受 画面] ] 巧 表示 ちれます。 

•  i アプリ 待受 画面 表示 中に パーソナル データ □ツク を 設定す ると、 

i アプリ 待受 画面は 終 3 し、 待受 画面 選択で 設定 した 画像 巧 表示 ちれ 
ます。 

•  i アプリ DX を i アプリ 待受 画面に 設定した とき、 i アプリ DX ① ソフト 
じよって は、 有効性を 確認す るた め、 通信 設定 じな なわ 5 す 通信す る も 
① 巧あります。 

•  i アプリ 待受 画面を 設定して いると きは、 電源を入れ ると i アプリ 待 
受 画面 起動の 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選択す るな、 約 日 秒 そ 
のま まじして おくと、 i アプリ 待受 画面 巧 起動し ます。 [いいえ] を 選択 
すると、 通常 ①待受 画面 じなり、 i アプリ 待受 画面の 設定 巧 解除 ちれ ま 
す。 ただし、 自動 電源 ON で 電源を入れた ときは 確認 画面 巧 表示 ちれす、 
待受 画面に 戻る と 起動し ます。 

•  2in1 ① ドを [デュアル 亡ード] または [Bt- ド] じ 設定して いると 
き、 i アプリ 待受 画面は 利用で きません。 


巧の 操作を 斤 ラと 待受 画面の i アプリは いったん 終 3 します。 


力べ ラ 機能 
i t ー ド 機能 

クー タイ データ あ 預かり サービス 
i t- シヨ ン① 再生 
i 〔送信  _ 

目 luetooth 通イ言 
i アプリの 起動 
ドキユ ベン トビ ユーア 
ソフトウエアの 更新 


麵 データ BOX 機能 
■ ^ ー ル 機能 
麵 i アプリの 設定の 変更 
■ フン tz ブ 
■ 赤外線 通信 

■  i アプリ ①グ ウン □-ド 
■ マ y ガ •ブック リーダー 

■  PDF 対応 ビュー ア 

■ パターン データの 更新 


■  2inl ① 設定の 変更 に in 1 亡 ー ド 切替、 2in 1 機能の ON/OFF 切替） 

■  i ウィジェット 画面の 表示 

七キュ リテ ィェラー について 

•  i アプリ 待受 画面を 設定して いる 場合、 i アプリ 巧 不正な 動作を しよ 
ラと したと き や i アプリ 巧 許可 ちれて いる 機能が 外の 動作を しよ ラと 
したと きは、 解除の 確認 画面 巧 表示され、 [はい] を 選択す ると i アプリ 
待受 画面は 解除 ちれます。 

•  i アプリ 待受 画面 巧 解除 ちれて しま ラよ ラな エラー 巧 発生した とき、 
エラー発生 時刻な ど 巧 エラー履歴 じ 記憶、 表示 ちれます 。通常 終 3 時に 
は 記憶 ちれません。 


アプリを 管理す る 


FOMA 端末に 保存した i アプリの バージョンアップを 巧った U、 超 動 

時の エラー 情報 や卜 しース 情報の 表示な どを 巧 ラ ことができます。 

•ソフト じよって は、 IP  (情報 ヴー ビス 提供者) 巧 携帯電話 じ 保を された ソ 
フト じアク t ス し、 直接 使用 停止 状態 じしたり する こと 巧あります 。その 
ときは、 その ソフト ① 起動、 待受 画面 設定、 バージ'  ョン アッ プ など 巧で き 
なくなり、 削除 および ソフト 詳細 表示の み 巧 可能 じなります。 再度、 ご 利 
用いた だくには ソフト 停止 解除の 通信を 受ける 必要 巧 あるた め、 IP (情報 
サービス 提供者) じ お問い合わせ くだち い。 

•ソフト じよって は、 IP  (情報 ヴー ビス 提供者) 巧 携帯電話 じ 保を ちれた ソ 
フトじ デー タを 送信 するとき 巧あります。 


.—アプリ/ i ウィ ジェット 


巧 ぺージ へ 続 <>►  305 


• このよう じ IP (情報 サー ビス 提供者) 巧 ソフトに 巧し、 停止 •再開 要求を 
巧ったり、 デー タを 送信した とき、 携帯電話は 通信を 斤い、 i 亡ード アイ 
コン 巧 点滅し ます。 


f  1 アプリを パージョン アップす るく パージョン ァップ > 

FOMA 端末 じ 保を ミき みの ソフト 巧 サイ ト 側で 新しい バージョン じ 更新 ちれ 
ている ときに、 バージ' ョン アップで きます。 

1 ソフトー 覧 画面で ソフトに 力ーソルを 合わせる ►画)^ 
レくージョン アップ] ► [はい] 

• ソフトの 情報 巧 表示 ちれた とき：® 

•  FOMA 端末の ベ 亡リ ① 空き 容量 巧ない ときは、 バージ' ョン アップで きま 
せん。 他の ソフト または i アプリと ベ 亡リ エリアを 共有して いる デー 
夕 BOX ① デー タを 削除して くだち い。 

•あ サイ フクータイ 対応 i アプリ じよって は、 I  C 力ード □ック 中、 ダウ 
ン □ー  ド や バージ' ョン アップ 巧で きないと き 巧あります。 

• パー ソ ナル デー タ □ック 中、 ベール フォルダ 名を 変更す る^-ル 連動 
型 ソフトは バージ 'ョン アップで きません。 

I エラー 情報 やト レース 情報を 表示す る 

<i アプリ 実行 情報 > 

ソフト 起動時の エラー 情報 （[自動 起動 失敗 履歴]、 [異常 終 3 履歴]、 [tz キユ 
リテ イエ ラー 履歴] ) や卜し ース 情報を 確認で きます。 

• エラー 履歴 情報 や卜 しース 情報 巧ない ときは、 [表示す る 履歴 巧 ありませ 
ん] と 表示 ちれます。 

■ 自動 起動 失敗 履歴を 確認す る  <  自動 起動 失敗 履歴 > 

1 ノーマル メニューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 実 巧 情報] ► 
[自動 起動 失敗 履歴] 

• 履歴 情報の 削除: 圖 ►[はい] 
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■ 異常終了 履歴を 確認す る  <  異常終了 履歴 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 実 巧 情報] ► 
[異常終了 履歴] 

• 履歴 情報の 削除: 圆 ►[はい] 

■ 七 キュリ ティ エラー履歴を 確認す る 
く 七 キュリ ティ エラー 履歴 > 

1 ノー マルメ ニューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 実 巧 情報] ► 
[七 キュリ ティ エラー 履歴] 

• 履歴 情報の 削除: 圆 ►[はい] 

■ トレー ス 情報を 確認す る <  トレー ス 情報 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 実 巧 情報] ► 
[トレース 情報] 

• 履歴 情報の 削除: 圆 ►[はい] 


i アプリ 作成者の 方へ 

• 作成した i アプリ 巧 正常な 動作を しないと きは、 卜 しース 情報の 内容 
巧 参考 じなる こと 巧あります。 

• 卜し ースを 採取す るよ ラに 設定 ちれて いる ソフト 巧ない ときは、 卜 
しース 情報 巧 表示 ちれません。 


ン テン ツ 移行 対応) 


microSD 力ー ド 内の i アプリ 使用 デー タ 
を 表示す る 


•  i アプリ 使用 データ フォルグを 削除したり、 選択した フォルダの 詳細 情 
報を 表示す る こと 巧で きます。 

• 詳細情報 じは、 フォルダ 名、 ソフト 名、 CP 名、 フォルダ 利用 巧/不可、 利用 
不可 原因 巧 表示 ちれます。 

• フォルグの 利用 不可 原因は 巧のと おりです。 

■ソフト 動作 制限 [あり]: 保を ちれた データ を 使用す る ソフト 巧ない た 
め 利用で ぎません。 


■ ドコ tUlM カード (FOMA カード) 動作 制 限 [あり]: 保を したと きと 異 
なる ドコ tUlM カード 巧 挿入 ちれて いるた め 利用で きません。 

麵 機種 制限 [あり] :保 をした ときと 異なる 機種の ため 利用で きません。 
■ シ リーブ 制限 [あり]: FOMA 端末の シ リーブ 巧、 保を したと き①シ 
リーブと 異なる ため 利用で きません。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [microSD]  ►[  i ア 
プリ 使用 データ] 

2 データを 選ぶ 

• 同時に 起動して いる 他の 機能 巧 m に roSD 力ードを 使用して いると きは、 
i アプリ 使用 データの フォルグを 表示で きません 。他の 機能を 終 3 し 
てな 5 操作して くだち い。 

■  i アプリ 使用 データー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[1 件 削除け [はい] 


[選が 削除け フォルダを 選ぶ ►圆 ► [はし、] 
[全 件 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


i アプリの さまざまな 機能を 利用す る 

起動 中の ソフトな 5、 さまざまな 機能を 利用す る ことができます。 

• 利用す る ソフト じよって、 操作 方を 巧 異なったり、 操作で きないと き 巧 あ 
ります。 


f ソフ ト 起動 中に サイ トを 表示す る 

•サイト 表示に 対応した ソフトを グ ウン □ー  ドす る 必要 巧あります。 

•  URL 巧 半角の 英数字 や 記号で 2 日日 文字を 超える サイトは 表示で きませ 
ん。 

1 ソフト 起動 中に、 URL の 項目を 選ぶ ►[はい] 


I ソフト 起動 中に 電話を かける 

起動 中の ソフトな 5、 音声 電話、 テし ビ 電話を 利用す る こと 巧で きます。 

• 音声 電話、 テし ビ 電話を 利用 する ことじ 対応した ソフトを ダウン □ー  ド 
する 必要 巧あります。 

• ダイ わ ル 発信 制限 中、 t ル フ亡ー ド 中は、 電話を なける こと 巧で きませ 
ん。 

1 ソフト 起動 中に、 電話番号の 項目を 選ぶ 

2 電話を かける 

• 音声 電話: に)/ 画） 

• テし ビ 電話: 面 


1" ソフ ト 起動 中に カメラ 機能を 利用す る 

•  i アプリな 5 力^ラを 起動した とき、 撮影した 画像は i アプリの 一部と 
して 保を、 利用 ちれます。 

1 ソフト 起動 中に、 カメラの 起動 項目を 選ぶ 

• 力^ラ t ー  ド じなります。 明るち を 調整したり、 t ル フタ イマ ー、 
ブームを 利用で きます。 

• ソフトな 5 [画像 サ イブ] や [連続 撮影]、 [画質]、 [フし ーム] など ①設 
定巧 できる ちの ちあります。 

2  ®/D 

• 保を:® /0> 

• ソフト じよって は i アプリで 利用す る 画像 や お客様 巧 入力した データ 
などを、 自動的に インター 斗、 ソトを 経由して 送信す る こと 巧あります。 
i アプリで 利用す る 画像とは、 起動 中の i アプリ 巧、 力べ ラ 機能を 起動 
し て 撮影し た 画像、 データ BOX ① マイ ピ クチ わな 5 選択し た 画像 あよ 
び 赤外線 通信 機能を 利用し て 取得し た 画像な どです。 

■ バー コー ドリ ー ダーを 利用す る 

1 ソフ ト 起動 中に、 バー コー ドリ ー ダーの 起動 項目を 選ぶ 

• 力^ラ 亡 ー ド （バーコー ドリー グー） じなります。 
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2 バー コード (JAN コー ド、 QR コー ド、 CODE128) が 表示 さ 
れ るよう に カメラを 合わせる ► ® 

• バーコード (JAN コード、 QR 〕 ー ド、 CODE 1 28) を 読み取り ます。 

•  CODE128 を 読み取る ときは、 画を 押して スルー ドと シわッ 
ター 亡 ー ドを 切り替える こと 巧で きます。 

- スルー t ー  ドのと きは、 デ イス プしイ じ 表示 ちれて いる バーコ ー 
ドを 直接 読み取ります。 シ わ、 ソター 亡ードの ときは、 バ ーコードを 
いったん 撮影して な 5 読み取ります。 

•  CODE128 を 読み取る じは、 対応して いる i アプリの ソフトを ダウン 
□ー  ドす る 必要 巧あります。 

• 読み取った データは、 i アプリで 利用 •保を ちれます。 


、ソフ ト 起動 中に トルカを 保存す る 

\ ソフト 起動 中に、 トルカの 保存 項目を 選ぶ 

2 保存/プレビュー 表示す る 
♦ [はい (新規)] ► フォルダを 選ぶ 
♦ [はい 让 書き)] ►デー タを 選ぶ ►s 
♦ [プ レビ ュ ー] 


、ソっ 卜 起動 中に アラー ムを 登録す る 

\ ソフト 起動 中に、 アラーム 登録 項目を 選ぶ ►[0K] 
2 登録す る 番号を 選ぶ 
3 アラー ムを 登録す る 

• [時刻] と嶋リ 返し] は、 i アプリ じより 入力 ちれて います。 
• アラー ム① 登録 じついて は 屈 =P.412 


1" ソフ ト 起動 中に 位置 情報を 利用す る 

\ ソフト 起動 中に、 位置 情報の 項目を 選ぶ ►[はい] 

2  [位置 履歴]/ [オー ト GPS 履歴] ►履歴 一覧から 位置 情報 
を 選ぶ 
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• 電話帳を 参照で きる i アプリの 場合、 登録 ちれて いる 位置 情報を 利用 
できます。 


|~ソ フ ト 起動 中に 才ー ト GPS サー ビスを 利用す る 

■ 才ー ト GPS サー ビス 情報を 登録す る 
1 ソフ ト 起動 中に、 オー ト GPS サービス 登録 操作を 行う ► 

■ 才ー ト GPS サー ビス 情報を 解除す る 
1 ソフ ト 起動 中に、 オー ト GPS サービス 解除 操作を 行う ► 
[はい] 


I ソフト 

I 用す る 


起動 中に 赤外線 通信 機能 / i C 通信 機能を 利 


•  t ルフ t ー  ド 中は、 利用す る ことは できません。 


1 ソフ ト 起動 中に、 赤外線 通信 /  i  C 通信を 起動す る ► 
[はい] 

• ホ 外線 通信 /  i  C 通信の 中止: 度） 


i ウイ ジェットとは 電卓 •時計 や、 帳、 株価 情報な ど 頻繁に 利用す 
る 任意の コンテンツ および ツール （ウイ ジェット アプリ） を 簡単 じア 
ク t スする ことができる 便利な 機能です。 

i ウイ ジェット 画面に は 複数 ①ウ イ ジェット アプリ 嚴大 8 個） を 貼 
り 付ける ことができ、 i ウイ ジェット 画面を 表示す る だけで、 複数の 
アプリを 一度に 楽しむ ことができます。 

さ 51 こ 使いたい ウイ ジェット アプリを 選択 すれば、 より 詳細な 情報を 
取得す る ことち できます。 

ウイ ジェット アプリは サイ トな 5 ダウン □ー ドす る ことじより、 追加 
する ことが 巧 能です。 


•  i ウイ ジェット 画面を 表示す ると、 複数の ウイ ジェット アプリ 巧 通信す 
る こと 巧あります。 

• 詳細情報を 閲覧す る 場合は 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

•  i ウイ ジェットの 詳細 じつし、 ては、 『ご 利用 ガイドブック （i  ド 

<FOMA> 編) J] を ご覧く だち い。 


i  也國 アプリ 

煩  P.297 

マクドナルド トクす る アプリ 

喊  P.297 

楽オク ☆アプリ 

傾  P.297 

i アプリ バン キング 

傾 P.298 

Start!  i ウイ ジェット 

喊 P.298 

i タウン ぺージ ウイ ジェット 

煩  P.298 

SH-MODE  INFO 

煩  P.298 

お天気 予報 SH 

喊  P.298 

ROD ゥィジェット 2 

傾  P.298 

株価 アプリ 

傾 P.299 

iW ウォッチ 

像 P.299 

i ウイ ジェッ トを 利用す る 

i ウイ ジェット 画面を 表示して、 i ウイ ジェットを 利用し ます。 

•最大 8 個の ウイ ジェ 、ソト アプリ を 貼り付ける こと 巧で きます。 

•  i ウイ ジェット 画面に ウイ ジェット アプリ 巧] つも 貼り付け 5 れ ていな 
い 状態で、 i ウィジェットを 起動す ると、 ウィジェット アプリ ー覧 画面 巧 
表示 ちれます。 ウイ ジェット アプリの 貼り付け じついて は 屈 =P.310 


■  i ウイ ジエツ トを 起動す る < 起動 > 

1 待受 画面で® 

•  i ウイ ジェット は 横 画面で ち 操作 巧 能です。 


縦 表示  横 表示 


•  i ウィジェット 画面で、 約 3 分 間 何も 操作 しないと、 自動的 じ待受 画面 
じ 戻ります。 なお、 特定の ウイ ジェット アプリを 起動して 利用して いる 
とき じは、 自動的に 待受 画面に 戻りません。 


• 挿入して いた ドコ tUlM カードを 別 ①ドコ tUlM カードに 差し替える 
と J ちり 付けた ウイ ジェ 、ソト アプリ ① ラち、 起動 可能な ウイ ジェ 、ソ トア 
プリ のみ 目ち り 付け 5 れた 状態と なります。 

I  I ウイン エツ トをン ヤツ フ J レ るく シャッフル > 

ウイ ジェット アプリ ① おり 付け 位置を ラン グム じ 変更し ます。 

1 i ウィジェット 画面で 歷） 


i ウィジェットの 設定を 巧う 

i ウイ ジェットの 効果音 や、 国際 □ー ミン グ中① i ウイ ジェットの 通 
信じつ いて 設定し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [ i アプリ] ►  [  i アプリ 設定] ► 

[ i ウ ィジ ェッ ト 設定] 

2 項目を 選ぶ ►設定を 選ぶ 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 
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■  i ウィ ジェット 効果音 設定： i ウィ ジェットの 効果音 じついて 設 
定 できます。 

■  i ウィジェット 海外 利用 設定: 国際 □ー ミン ブ中① i ウ ィジ' ェッ 
卜①适 信じつ いて 設定で きます。 


/ ト アプリ 起動 


ウィジェット アプリを 起動す る 

ウィ ジェット アプリを 起動し ます。 i ウィ ジェット 画面に 貼り付ける 
と、 巧 回す <1 こ 利用で きます。 

1 待受 画面で® 

•  i ウィジェット 画面 巧 表示 ちれます 。他の ウィ 
ジ 'ェッ ト アプリ を 起動 するとき は、 @ を 押し 
て ウィ ジェット アプリ ー覧 画面を 表示し ます。 

• ブ ウン □ー ド 後 4 別き 間が 内の ウィ ジェット ア 
プリには [NEW] 巧 表示 ちれます。 

•  i アプリ ①ソフ I 覧 画面で、 i ウイ ジェット 
対応 ソフト を 選んでも ウイ ジ 'エツ ト アプリを 
起動で きます。 


2 ウィジェット アプリを 選ぶ 

• ウィジェット アプリ 巧 起動し ます。 

3 画/画 

•  i ウィ ジェット 画面に ウィ ジェット アプリ 巧 貼り付け 5 れ ます。 

• ウィジェット アプリを 終 3: 函 ►  [YE 幻 

■ 貼り付けた ウィ ジェッ ト アプリを 起動/終了 する 
1 待受 画面で® 

2 ウィジェット アプリを 選ぶ 

• が 降の 操作 方を は ウイ ジェット アプリの ソフト じよって 異なり ま 
す。 


.1 アフリ /.1 ウィ ジェット 
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•  i ウイ ジェット 画面 じ 戻る： 画 

• ウィジェット アプリを 終 3: 面 ►  [YE 幻 
- ウ ィジ' ェッ ト アプリ を 終 3 すると、 目ち り 付け 巧 解除 ちれます。 

•  i ウィジェットを 終 3: 巨) ►  [YE 幻 

•  8 個の ウィ ジェ 、ソト アプリ 巧 貼り付け 5 れた 状態で、 ウィ ジェット ア 
プリ を 変更す る 場合は、 一度 不要な ウィ ジェ 、ソト アプリ を 終 3 させて 
な 5、 ウィ ジェット アプリ ー覧 画面より 選択して くだち い。 

• ソフト じよって は、 ウイ ジェット アプリな 5  i アプリに 切り替えたり、 
i アプリな 5 ウィ ジェット アプリに 切り替える こと 巧で きます。 

• ウイ ジェット アプリは バーチ わ ル キーを 利用で きます （屈 =P.290)。 


ウイ ジェッ ト アプリを ダウン ロー ドす る 

サイ トな 5 ウイ ジェット アプリの ソフトを グ ウン □ー ドで きます。 

1 サイト 表示 中に ソフトを 選ぶ 

•  i アプリ ダウン □ー ド 画面 巧 表示 ちれ、 ダウン □ー  ド 巧 開始 ちれ ま 
す。 

• ダウン □ー  ドの 中止：®  ►[はい] 

• グ ウン □ー  ド 方を ① 詳細に ついては 保 P.284 


お サイ フケー タイ/ トルカ 


お サイフ ケー タイ 

あ サイ フクータイ . 

. 312 

i  C あ 弓 1 つ こし サービス . 

. 312 

あ サイ フクー タイを 利用す る . 

. 313 

1  C オーナーを 確認す る . 

. <  1  C 才ーナ ー 確認 >314 

1  C 力ード 機能を □ック する . 

. <  1  C 力ー ド □ツク  >31 己 

トルカ 

トルカ . 

. 316 
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お サイ フ ケー タイ 

お サイフ クー タイは、 I  C カードが 搭載され て お U お 店な どの 読み取 

り 機に FOMA 端末を かざす だけで、 お支払い や クーポン券、 スタンプ ラ 

リ ーな どが ご 利用いた だける 機能です。 

さ 51 こ、 読み取り機 じ FOMA 端末を 力、 ざして サイ トや ホー ムぺ ージじ 

アク t ス したり、 通信を 利用して 最新 ①クー ボン 券の 入手、 電子 7 

ネー の 入金 や 利用 状況の 確認な どが でき ま す。 また、 安 瓜して ご 利用 

いただけ るよ ラ、 t キュ リ テイ※ 1 ち 充実して います。 

お サイフ クー タイの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイ ド ブック （ i 亡 ー ド 

く  FOMA> 編)』 を ご覧く ださい。 

• あ サイ フクー タイ 対応 サービスを ご 利用いた だく じは、 お サイフ クー タ 
イ 対応 サイト X2 よりあ サイ フクー タイ 対応 i アプリを グ ウン □ー  ド 
後、 設定を 巧って くだち い。 なお、 サービス じより あ サイフ クー タイ 対応 
i アプリ ①グ ウン □ー ド 巧 不要な ものち あります。 

X] あまなせ □ック （屈 =P.126)、 I  C カード □ック （屈 =P.3 巧） を ご 利用い 
ただけ ます。 

X2  i  t— ドサ イト： [ i  Menu]  ► [ベ ニュー リスト] ► [【生活 情報】 お サイ 
フクー タイ] 

•  FOMA 端末の 故障 じより、 I  C カード 内 データ （電子 マ:^—、 ポイントな 
ど 含む） 巧 消失 •変化して しま ラ 場合 巧 あ ります (修® 時な ど、 FOMA 端末 
を お 預か りする 場合は、 データ 巧 残った 状態で お 預か りする こと 巧で き 
ません ので、 原則 データを お客様 自身で 消ち していた だきます)。 データ 
① 再発 巧 や 復元、 一時的な お預かり や 移し 营 えな どの サポートは、 i  C お 
弓 I っ こし サービス じよる 移し 营 えを 除き、 あ サイフ クー タイ 対応 サービ 
ス 提供者 じご 確認く ださい。 重要な データ じついて はむ す バックアップ 
サービスの ある サービスを ご 利用く だち い。 

• 古な 障、 機種 変更な ど、 いななる 場合で あっても、 I  C カード 内の データの 
消失 •変化、 その他 あ サイ フクー タイ 対応 サービス に関して 生じた 損害に 
ついて、 当社と しては 責任を 負いな ねます。 

•  FOMA 端末の 盗難、 紛失 時は、 すく' じご 利用の あ サイ フクータイ 対応 サー 
ビ ス① 提供者に 対応 方 ミ 去を お問い合わせ くだち し、。 
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i  C お 引っ こし サービス XI は、 機種 変更 や 故障 修理 時な ど、 お サイフ 
クー タイを お 取替え じなる 際、 お サイフ クー タイの I  C カード 内 デ ー 
夕を 一括 X’  2 で お 取替え 巧の お サイフ クー タイ じ 移 し 替える X’  3 こと 
ガ できる サービスです。 

I  C カード 内 データを 移し替えた あとは、 お サイフ クー タイ 対応 i ア 
プリを ダウン □-ド X’4 する だけで、 引き続き お サイ フク-タイ 巧応 
サービス がご 利用に なれます。 i  C お 引っ こし サービス はお 近くの ド 
コ亡 ショップ など 窓 □じて ご 利用いた だけます。 
i  C お 引っ こし サービスの 詳細に ついては、 『ご 利用 ガイ ド ブック 
( i 亡 ー ド <FOMA> 編)』 を ご覧く ださし、。 

X] あ 取替え 元、 あ 取营え 先と もじ、 i  C あ 弓 I っ こし サービス 対応の 

FOMA 端末で ある 必要 巧あります。 ご 利用に あたって は あ 近くの ド〕 
t ショップ など 窓 □じご 来店く だち い。 

X2 お サイ フクー タイ 対応 サービス じよって は、 一部 i  C お 弓 I っ こし サー 
ビス 対象外の サービス 巧 あり、 移行で きる のは i  C あ 弓 I っ こし サービ 
ス 対象の お サイ フクー タイ 対応 サービスの I  C カード 内 データの み 
じなります。 

X3 この サービスは、 r コピー」 ではなく 「移 斤」 ちれる ため、 I  C カード 内 
デー タ は、 お 取替え 元の FOMA 端末に 残りません。 i  C お 弓 I っ こし 
サービスを ご 利用いた だけない 場合 も ございま すので、 各 あ サイフ 
クー タイ 対応 サ ー ビスの バックアップ サ ー ビスな どを ご 利用く だち 
い。 

X4  i アプリの ダウン □ー  ド、 各種 設定 じは パク、 ソ ト 通信 料 巧な なり ま 
す。 


お サイフ ケー タイを 利用す る 

お サイフ クー タイが 応 i アプリ や i  ド サイ トを 利用して、 電子 7 
ネー や 乗車券に チ わージ (入金） したり、 残高 や 利用 履歴を 参照す るな 
ど、 便利な 機能を ご 利用いた だく ことができます。 


1" お サイフ ケー タイの 利用 方法 

お サイフ クー タイ 巧応 i アプリを 起動して お サイ フクー タイを 利用す る 場 
合の ご 利用 ま 順は 巧の よ ラになります。 

• お サイフ クー タイ 対応 i アプリを はじめて 起動す る 際やグ ウン □ー ドす 
る 際、 挿入して いる ド〕 tUlM 力ード 巧 I  C オーナーとして 登録 ちれ ま 
す。 それが 降は I  C オーナー として 登録 ちれた ドコ亡 UIM カードを 挿入 
していな いと I  C カード 機能を 利用す る ことは できません。 

な あ、 別の ド〕 tUlM 力ー ド じ 差し 营 えて ご 利用 じなる 場合は、 I  C 才一 
ナー 変更を 巧わない と  I  C カード 機能を 利用す る ことは できません。 

I  C 才 ーナー 変更 時 じは、 I  C 才 ーナー として 登録 ちれた ド〕 tUlM 
カー ド 巧む 要になる 場合 巧あります。 


あ サイ フクー タイ 対応 i アプリを グ ウン □—ド する 屈 =P.284 


お サイフ クー タイ 対応 i アプリを 起動して サービスの 初期設定を 巧 ラ 
煩  P.313 


。マークを 読み取り機 じな ざす 屈 =P.314 


• 「お サイフ クー タイ Web プラグ イン」 じ 対応した お サイ フクータイ 対応 
サービスは、 i  t ー  ドサ イトな 5 チ わージ 'や 利用 履歴の 確認な どの 
サービスを 利用す る こと 巧で きます。 


I お サイフ ケー タイ 対応 i アプリを 起動す る 

<1  C 力ード ー覧 > 

あ サイフ クー タイ 対応 i アプリ や i 亡 ー ドサ イトな 5 I C カード 内の デー 
夕① 読み書きを 巧 ラ こと 巧で きます。 ここでは あ サイフ クー タイ 対応 i ア 
プリを 起動す る 方 ミ 去を 説明して います。 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ►[!  C 力ードー 

覧] 

•  I  C カード ー覧 画面の 表示 変更： I  C カード ー覧 画面で 画 

- 押す た ひ' じ、 リスト 表示 ー サム ネイル 表示 ー ブラフ イカ ル 表示の 
順に 切り替わ ります。 

•リスト 表示のと きは、 カー ド 情報 設定 巧完 3 していな いお サイフ 
クー タイ 対応 i アプリ じは、 [國] 巧 表示 ちれます。 

2 お サイフ ケー タイ 対応 i アプリを 選ぶ 

• データの 読み書きを 斤 ラ 方 ミ 去は、 あ サイフ クー タイ 対応 i アプリに 
よって 異なります。 

• 「あ サイ フクータイ Web プラグ イン」 じ 対応した i 亡 ー ドサ イトの 
チ わー ジ 'や クー ポン 書き込み ぺージ 'を Bookmark じ 登録 した 場合、 

巨 00 kmark な 5 接続す ると ご 利用いた だけない こと 巧あります。 

■  I  C 力ードー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

•  I  C カード ー覧 画面の サブ: ニュー 操作は、 ソフ I -一 覧 画面の サブべ 
ニュー 操作 （煩 P.28 のを 参照 してく ださい。 
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I 読み取り機に かざす 

FOMA 端末の； D マークを 読み取り機 じな ざして、 電子 マ:^ 一として 支払い 
じ 利用したり 、乗車券の 代わりと して ご 利用す る ことな ど 巧で きます。 

• 読み取り 機 じな ざす ときは、 巧の こと じ ミ 主意 してく だち い。 

■  FOMA 端末を 読み取り機 じ/ ぷ つけない 
麵 。マークと 読み取り機を 平行 じな ざす 
■。マークは できる だけ 読み取り 機の 中 瓜 位置 じな ざす 
麵 読み取り機 じ 認識 ちれない ときは、。 マークを 前後 左ち じす 5 して 
かざす 

■ 。マーク 面に 金属 物な どを 付けない 

1 読み取り機に FOMA 端末の 周 マー クを かざす 


。マー ク 


2 読み取った ことを 確認す る 

• ソフトを 起動せ すご 利用いた だく こと 巧で きます 巧、 サービス じよっ 
ては ソフト ① 起動 巧 必要な とき 巧あります。 

• 読み取り 機巧 FOMA 端末を 認識す ると、 FOMA 端末の 着信 ラン プ巧 点滅 
する よ ラに 設定で きます （屈 =P.1 18)。 
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I お サイフ ケー タイを お使いになる ときの ごを 意 

お サイフ クー タイは、 電源 OFF でも 利用す る こと 巧で きます。 

• 巧の 場合は、 あ サイフ クー タイを 利用す る こと 巧で きません。 

■ 電池 パックを 装着して いないと き  ■ 電池 巧 切れて いると き 
■  I  C カード □ック 中  ■あまなせ □ック 中 

• 巧の 場合は、 お サイフ クー タイ 対応 i アプリは 起動で きません。 

■電源 OFF 時  ■  it— ド 中  ■通話 中 

■ パーソナル データ □ック 中 
■ 他の 機能 巧 起動して いると き 

• 充電 中、 イわ ホン 接続 中、 U 沈 接続 中、 HDM 比 力 中は デー タ① 送信 巧で 
ぎません。 


C オーナー 確認 


I C 才ー ナーを 確認す る 

現在 挿入され ている ドコ亡 UIM 力ードが FOMA 端末の I  C 才ー ナーと 
して 登録され ているな ど ラな を 確認で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ►[  I  C 才ーナ ー 
確認] 


I  I  C 才ー ナーを 変ます るく  I  C 才 ーナー 変更 > 

FOMA 端末の I  C オーナー として 登録 ちれて いる ドコ亡 UIM 力ー ド 情報、 

1  C カード 内の データと、 あ サイ フクー タイ 対応 i アプリを 削除し ます。 

1 ノーマル メニューで [お サイフ ケー タイ] ►[  I  C 才ーナ ー 
変更] 

2  [I  C オーナー 初期化] ►[はい] 

3 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


I  c 力ード 機能を 利用で きないよ ラに、 I  C 力ード □ック を 設定で き 
ます。 

1 ノー マルメ ニューで [お サイフ ケー タイ] ►[  I  C 力ー ド 
ロック 設定] ►[  I  C 力ー ド ロック] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 設定を 選ぶ 

•  I  C カード □ック を 設定す ると、 [駐] 巧 表示 ちれます。 

• あまなせ □ック を 設定す ると、 I  C カード □ック 巧 自動的に 設定 ちれ 
ます。 

•  I  C 力ード □ック 中は、 読み取り機を 利用した トルカの 取得 や、 自動 読 
取 機能は 利用で きません。 

• 電池 パックを 取り外す と I  C カード □ック 巧 自動的に 設定 ちれます。 
再度、 電池 パックを 取り付に 電源を入れ ると I  C 力ード □ック は 解除 
ちれます。 

•  I  C 力ード □ック または あまなせ □ック で I  C 力ード □ック を 設定し 
ている ときに 電池 残 量 巧 なくなり、 電源 巧 切れて ち I  C カード □ック 
は 保持 ちれます。 

■ ワンタッチで！  C 力ード 機能を ロック/解除 する 
1 待受 画面で @( 1 秒な 上） ► [はい] 

I C 力ード □ック を 解除す る 

• 待受 画面で @( 1 秒が 上） ►端末 暗証番号を 入力 


I 指定した 時間が 経過す ると、 自動的に I  C 力ード 機 
能を ロックす るく  I  C 力ード ォート ロック 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ユーで [お サイフ ケー タイ] ►[  I  C 力ード 
ロック 設定] ►[!  C 力ード オート ロック 設定] 

2 各項 目を 設定 ►歷） 


• お サイフ クー タイ 対応 i アプリな ど 巧 起動 中に I  C カード 機能を □、ソ 
ク する 時刻に なった 場合、 i アプリを 終 3 後に I  C カード 機能を □、ソ 
ク します。 

I 指定した 時間帯の み I  C カード 機能を 使える ように 
する < I C 力ード ロック 解除 予約 > 

I  C カード □、ソ ク中じ 指定した 時間帯の み I  C カード 機能 巧 使える よ ラに 
します。 

• 最大 7 件まで 設定で きます。 

• 電源 巧 入って いる 場合の み 動作し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ►[  I  C 力ード 
ロック 設定] ►[  I  C 力ード ロック 解除 予約] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 登録す る 番号を 選ぶ 
4 各項 目を 設定 ►画） 

• タイトルは、 全角 9 文字 (半角 18 文字) まで 入力で きます。 

• あ サイフ クー タイ 対応 i アプリな ど 巧 起動 中に I  C カード 機能を □、ソ 
ク する 時刻 になった 場合、 アプリ 終 3 後に I  C 力ード 機能を □ック し 
ます。 

■  I  C カード ロック 解除 予約を 解除/再 設定す る 
1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ►[  I  C 力ード 
ロック 設定] ►[!  C カード ロック 解除 予約] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 登録番号に カーソルを 合わせる ► @ 


お サイ フク— タイ/トルカ 


315 


I 電源を切った ときに I c 力ード 機能を ロックす る 

< 電源 OFF 時 I  C  ロック 設定 > 

電源を切った ときに、 電源を切る 前の I  C カード □、ソ ク① 状態を 継続す る 
な、 すべての I  C カード 機能を □ック するな 設定し ます。 

• 電源を入れ ると、 電源を切る 前の 設定に 戻ります。 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ►[  I  C 力ード 
ロック 設定] ► [電源 OFF 時 I  C  ロック 設定] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 設定を 選ぶ 


トルカ 

トルカと はお サイ フクータイで 取得で きる 電子 力ードで、 チ ラシ やし 
スト ラン カード、 クーポン券 などの 用途で 便利 じご 利用いた だけ ま 
す。 トルカは 、読み取り機 や サイ ト 、データ 放送な ど 巧 5 取得が 可能 
で、 —ルや ホ 外線 通信、 i  C 通信、 Bluetooth 通信、 microSD 力-ドを 
使って 簡単に 交換で きます。 

取得した トルカは お サイ フクータイ ニ ユー① [トルカ] 内に 保を さ 
れ ます。 

• トルカの 詳細 じつし、 ては、 『ご 利用 ガイドブック （ i  t ー ド <FOMA> 
編) J を ご覧く だち し、。 
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■ トルカ 利用の 流れ 

あ サイフ クー タイを 読み取り機 じな ざして トルカを 取得。 


取得した トルカを 表示。 

[詳細] ボタンで より 詳しい 
情報を 見る こと 巧で きます。 

•  i  t ー ド 通信での トルカの やりとりは 、通常の パク、 ソト 通信 料 巧な な 
ります。 


トルカ 取得 


トルカを お得す る 

•トルカ は 200 件まで 保を でき ま す。 べ亡リ ① 使用 状況 じよって は、 保を で 
きる 件数 巧 かなくなる 場合 巧あります （屈 =P.382)。 

• 取得/保を できる トルカ ①サ イブは 1 件 あたり 最大] K バイ ト 、トルカ 
(詳細） は] 件 あたり 最大 100K バイトです。 

•  IP  (情報 ヴー ビス 提供者) ① 設定に よって は 更新で きな な ったり、 ベール 
や 赤外線 通信な どを 利用して 再配布で きない ト ルカ 巧あります。 

• 読み取り機 じな ざすと、 自動 読 取 機能 じよ リトル カを 利用す る こと 巧で 
きます。 利用 ちれた トルカは [利用 済み トルカ] フ オルダに 20 件まで 保を 
ちれます。 保を 件数を 超える と、 取得 日時の 古い トルカな 5 順に 削除 ちれ 
ます。 


読み取り機から 取得す る 


読み取り機 じ FOMA 端末を なざして トルカ/トルカ 
(詳細） を 取得し ます。 

•  I  C カード 機能を 利用して 新しい トルカを 取得す 
ると、 ストック アイコン [々] (新着 トルカ あり） 巧 
表示 ちれます。 

•  FOMA 端末を 閉じて いると きは、 新着 トルカの 件 
数 巧 サブ デ イス プしイ じ 表示 ちれます。 


1 トルカ/ トルカ （詳細) を 取得す ると、 取得 完了 音が 鳴り、 
着信 ランプが 点滅し、 トルカ/ トルカ （詳細) が 表示され る 

• 何も 操作し ないで そのまま じして あくと、 約 巧 秒 後、 自動的 じ 元の 画 
面に 戻ります。 

• 詳細情報 巧 ある トルカの 場合は、 取得 完 3 時に、 サイトに 接続して 卜 
ルカ (詳細） を 取得す るな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示され ます。 


•  I  C 力ード □、ソ ク中や I  C 力ードな 5 トルカ 取得を [OFF] じ 設定して 
し、 ると きは、 読み取り機を 利用して トルカを 取得で きません。 


• 待受 画面 じ (外を 表示して いると きじ 読み取り機な 5 トルカを 取得した 
ときは、 取得 巧完 3 してち トルカ/トルカ (詳細) や サイト 接続 確認 画 
面は 表示 ちれません。 

11 モー ド メール やメッ 七ー ジ R/F の 添付 ファイル 
から 取得す る 

•  ソ tz  — ジ R/F ① 添付 ファイルな 5 トルカを 取得す る 方を じついて は 
傾  P.173 

1 メー ルから 保存す る ファイルを 選ぶ 
2  [はい] 

3 保存 先を 選ぶ 


トルカ ビ ユーア 


トルカを 表示す る 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ►[トルカ] 

• フォルダ ー覧 画面と 全 トルカ ー覧 画面の 切替： 画） 

- m に 「oSD カード 内の データを 表示 中は 操作で きません。 

•  i コン シェル 画面では： [トルカ] 

2 データを 選ぶ 

• お預かり t ン ターで 自動 更新 ちれた トルカを 選択す ると、 保を して 今 
後ち 自動 更新す るな、 削除す るかの 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [保を す 
る] を 選択した トルカは、 巧 回な 5 自動 更新 ちれて ち 確認 画面 巧 表示ち 
れ ません。 あ 預かり tz ン ター じついて は 屈 =P.132 
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■ フォルダー 覧 画面の 見 かた 


n  一  microSD 切替/一 本体 切替 
曰 フォルブ マー ク 
雜 ： 未読 トルカ あり 
な ： 未読 トルカな し 
曰 フォルダ 名 
凸利 用済み トルカ 

■ トルカ ー覧 画面の 見 かた 


5 


团 


D トルカの 種類 

論 （才 しンジ '): 未読 トルカ X 
論 （ブし 一）： 未読 ト ルカ （有効期限 切れ） 

4 けし ンジ '): 既読 トルカ 
沒 （ブし 一）： 既読ト ルカ （有効期限 切れ） 

※サイト や i  t— ド: ー ルな 5 取得した トルカは 未読 じなりません。 

曰 カテゴリ 
曰 再 配 巧 不可 トルカ 
凸 インデックス 
曰 タイトル 


■ トルカ 表示 画面/トルカ （詳細) 表示 画面の 見 かた 

ト ルカ 表示 画面  トルカ (詳細) 表示 画面 


n カテゴリ 
曰 取得 日時 
且 説明文 

H トルカ (詳細) 情報 


曰 インデックス 
凸 タイトル 
因 [詳細] ボタン 


■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フォルダ 管 風 


► [フォルブ 新規 作成] ► フォルブ 名を 入力 

• ユーザ フォルグを 作成し ます。 

► [フォルグ 名 編集] ► フォルダ 名を 編集 

• ユーザ フォルグの フォルグ 名を 編集し ます。 


► [フォルブ 移動 （t)] 

• ユーザ フォルグの 表示 順を 上に 移動し ます。 

► [フォルグ 移動 （U] 

• ユーザ フォルダの 表示 順を 下 じ 移動し ます。 

悄リ 除] 

• ユーザ フォルダを 削除し ます。 

► [フォルブ 1 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 

► [フォルブ 選が 削除] ►フォルブを 選ぶ ►圖 ►端末 暗証番号を 入 
力 ► [はい] 


► [全 フォルブ 內全件 削除け 端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 


► [全 フォルブ 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はし、] 

[検索] 

嫁  P.321 

[振 分け 条件 設定] 

吸  P.320 

[microSD へ 全 件 コピー] 

保  P.371 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

原  P.385 

►  [  i 〔送信] 

喊  P.387 

►  [Bluet 001 ih  送信] 

喊  P.439 

[本体な microSD 切替] 

[お預かり tz ン ターに 接続] 

感  P.134 

[フォルダ 新規 作成] について 

• 最大 20 個の ユーザ フォルダを 作成で きます。 

• 全角 9 文字 (半角 18 文字) まで 入力で きます。 

[フォルダ 移動け）]、 [フォルダ 移動 U)] について 

• [トル カフ ォルグ]、 刚用ミ さみ トルカ] フ ォル 义 m に 「oSD 力ード 内の 
フォルグは 移動で きません。 

■ トルカ ー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 フォルグ ー覧 画面の サブ^ニュー 操作 (屈 =P.318) 
を 参照して くだち い。 

■検索  ■ データ 送信  ■ 本体 だ >microSD 切曽 

■ あ 損なり tz ン ターに 接続 

悄リ 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [選が 削除] ► トルカを 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

► [フォルブ 內全件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 

[ソート] ►ソート 方法を 選ぶ 
[移動/コピー] 

► 限 動]  保 P.321 


►  ロ ピー] 


嫁  P.321 


►  [microSD  へ 〕 ピ ー ]  保  P.371 

[ソ ート] について 

• ソート 対象は FOMA 端末 内の トルカの みです。 

■ トルカ 表示 画面の サブ メニ ュー 操作 

度 納 ► [はい] 

[1 件 削除け [はし、] 


[移動/コピー] 


► [1 件 移動] 

嫁  P.321 

►[1 件] ピ ー] 

像  P.321 

►  [microSD  へ 1 件] ピ ー] 

嫁  P.371 

レール 流 付] ルを 作成 •送信 

• ベー ル 添付の 詳細 じついて は 保 P.320 

[データ 送信] 

► し 赤外線 送信] 

保  P.38S 

►  [  i  C 送信] 

保  P.387 

►  [Bluet 001 ih  送信] 

優  P.43g 

[画像 保存] ►画像を 選ぶ ► [はし、] 

[電話帳 登録] ► 電話帳に 登録 

[表示/設定] 

► [リトライ] 

• 円 ash 画像 や GIF アニ ベー シヨ ン① 再生を やり直します。 

► [サウンド 設定] ►© 

• 円 ash 画像の 効果音の 音量を 調節し ます。 

[更新] について 

• トルカ (詳細） を 更新 するとき は、 i  t ー ド 通信を 斤い ます。 

[画像 保存] について 

• 利用 ミ さみ ト ルカ あよび m に roSD カー ド 内①ト ルカは、 本文 中 画像を 保を 
する こと 巧で きません。 


お サイ フク— タイ/トルカ 


巧 ぺージ へ 続 <>►  319 


[電話帳 登録] について 

• 利用 済み ト ルカ あよ ひ' microSD カー ド 内①ト ルカは、 電話帳 登録で きま 
せん。 


f トルカから トルカ （詳細) を 取得す る 

サイト じ 接続して、 トルカ (詳細） を 取得で きます。 

1 トルカ 表示 画面で [詳細] ►[はい] 

• トルカ (詳細） を 取得 するとき は、 i  ド 通信を 斤い ます。 

•  m に 「oSD 力ー ド 内①ト ルカな 5 は、 ト ルカ （詳細） を 取得で きません。 

• トルカ （詳細） なら、 FOMA 端末 または m に 「oSD 力ードに 保を されて いる 
静止画 (JPEG 画像、 GIF 画像) や 動画/  i 亡ーシヨ ン を、 2  M バイトまで 
アップ □ー  ドす る こと 巧で きます。 アップ □ー  ドの 方 ミちは トルカに 
よって 異なります。 画面 表示 じがって 操作して くださし、。 

■ トルカ （詳細) 表示 画面の サブメニュー 操作 

• トルカ （詳細) 表示 画面の サブべ ニュー 操作は、 トルカ 表示 画面の サブべ 
ニュー 操作 （像 P.319) を 参照して くださし、。 


f トルカを 添付して i モー ド メールを 送信す る 

• ファイルの 添付 I ごつ いては 屈 =P.149 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ►[トルカ] 

2 デー タに カーソルを 合わせる ►画 
3  メールを 作成 •送信 

• 1 K パ イトを 超える トルカ、 100K バイトを 超える トルカ (詳細)、 再配布 
不可 あよび 利用 済み トルカは^ ー ルに 添付で きません。 

• トルカ （詳細） じ ファイル 制限 ちれて いる 画像 巧 含まれて いると きは、 

ト ルカ (詳細) 取得 前の 状態で 送信され ます。 送信 先で 再度 詳細を 取得 
する こと 巧 巧 能です。 
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トルカを 管理す る 

ト ルカを 管理す るた めじ、 振 分け 条件の 設定 やト ルカの 移動/コピー 
などが できます。 


I トルカを 自動的に フォルダに 振り分ける 条件を 設定 

I する < 振 分け 条件 設定 > 

• 1 つの フォルダ じ 10 件まで 振 分け 条件を 設定で きます。 

• 自動的 じ 振り分け 5 れ るのは、 読み取り機な 5 取得した トルカと、 デー タ 
放送/データ 放送 サ イトな 5 自 動 取得 した トルカ です。 

1 ユーザ フォルダに 力ーソルを 合わせる ►  [ 振 分け 条 

件 設定] 

2 登録す る 番号を 選ぶ 
3 振 分け 条件を 設定 

• 設定で きる 振 分け 条件は 巧のと おりです。 

■ カテゴリ： カテゴリ アイコンの ジゎン ル 別に 振り分けます。 

■ インデックス： インデックス 別に 振り分けます。 

- 全角 10 文字 (半角 20 文字） まで 入力で きます。 

■ タイトル： タイトル 別に 振り分けます。 

- 全角 10 文字 (半角 20 文字） まで 入力で きます。 

■ 全ての トルカ： すべての トルカを 振り分けます。 

- 振 分け 条件の 先頭に 設定 ちれます。 

4 複数の 振 分け 条件を 設定 するとき は、 操作 2 〜 3 を 繰り返 
す 

5 圆 

■ 振 分け 条件 設定 画面の サブメニュー 操作 


[ 1 件 削除け [はい] ►圆 


[全 件 削除け [はい] ►圖 


I トルカを 移動 または コピー する < 移動/ コピー > 

• ユーザ フォルグ 巧ない ときは 移動で きません。 

•  FOMA 端末と m に 「oSD カー ド 間の 移動は 巧え ません。 

1 トルカに カーソルを 合わせる ►  @  移動/コピー] 

2  [移動]/ [コピ ー] 

3 移動/コピー 方法を 選ぶ 

♦ [1 件 移動]/ [1 件コピ ー] 

♦ [選が 移動]/ [選択 コピー け トルカを 選ぶ ►圆 
♦ [フォルダ 内 全 件 移動]/ [フォルダ 内 全 件コピ ー] ►端末 暗証 香 号を 
入力 

- 検索 結果 画面のと き： [検索 トルカ 全 件 移動]/ [検索 ト ルカ 全件コ 
ピー] ►端末 暗証番号を 入力 

4 フォルダを 選ぶ 


I 卜 J レカを 検索う る < 検索 > 

FOMA 端末 内の トルカを カテゴリ アイコンの ジゎン ル、 イン デ、 ソク义 タイ 
ト ルで 検索す る こと 巧で きます。 

1 フォルダに 力ー ソルを 合わせる ►画) K お 索] 

2 お 索 範囲を 選ぶ 
3 検索 方法と キーワードを 指定 

♦ [カテゴリ] ►カテゴリを 選ぶ 

- カテゴリ アイコンの 詳細を 表示： カテゴリ じ カーソルを 合わせる 

^  (iiNu| 

♦ [インデックス] ►インデックスの一 部を 入力 

- 全角 10 文字 (半角 20 文字） まで 入力で きます。 

♦ [タイ トル] ► タイ トルの一部を 入力 

- 全角 10 文字 (半角 20 文字） まで 入力で きます。 


• 刚 用済み トルカ] フォルグ 内は 検索で きません。 


■ 検索 結果 画面の サブメニュー 操作 

悄リ 除]  ' 


► [1 件 削除け [はし、] 


► [選が 削除け トルカを 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

► [検索 トルカ 全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 

[絞 U 込み 検索] ► トルカを 検索 

[移動/コピー] 

► 限 動] 

嫁  P.321 

► [コピー] 

保  P.321 

►  [microSD  へ] ピ—] 

嫁  P.3  了  1 

[データ 送信] 

► し 赤外線 送信] 

咳  P.38S 

►  [  i 〔送信] 

像  P.38  了 

►  [Bluet 00 か 送信] 

保  P.439 

トルカ 設定 


トルカ について 設定す る 

トルカを 利用 するとき ① 設定を 巧い ます。 

II  C カードから トルカを 取得す る 

<1  C 力ードから トルカ 取得 > 

読み取り機 や i C 通信を 利用して トルカを 取得す るな ど ラな を 設定で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ► [設定] ►[1C 
カードから トルカ 取得] 

2 設定を 選ぶ 
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I ワン 七 グ から トルカを 取得す る 

< ワン 七 グ から トルカ 取得〉 

データ 放送/データ 放送 サ イトな 5 トルカを 自動 取得す るな ど ラな を 設定 
できます。 

• トルカを 自動 取得す ると、 ストック アイコン [み] (新着 トルカ あり） 巧 表 
术 されます 0 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ►[設定] ►[ワン 
七 グ から トルカ 取得] 

2 設定を 選ぶ 

I トルカを 重複して 取得し ないよう 設定す る 

< トルカ 重複 チェック > 

ト ルカ 取得 時に、 同じ ト ルカ 巧 保を ちれて いないな チェックし、 重複して 取 
得しない よ ラに 設定で きます。 

1 ノー マルメ ニューで [お サイフ ケー タイ] ► [設定] ►[トル 
力 重複 チェ ック] 

2 設定を 選ぶ 

• 有効期限 切れ ①ト ルカ、 ネ U 用済み ト ルカ、 m に roSD 力ー ド 内①ト ルカは、 
ト ルカ 重複 チェックの 対象にな りません。 

■ トルカを 目 動 読 取す る <  い レヵ 自動 読 取 チ X ック > 

読み取り機 じ FOMA 端末 をな ざして トルカを 利用す る 際、 利用 可能な トル 
力を 自動 読 取ち せるな ど ラな を 設定で きます。 

1 ノーマル メニューで [お サイフ ケー タイ] ► [設定] ►[トル 
力 自動 読 取 チェック] 

2 設定を 選ぶ 

• 有効期限 切れ ①ト ルカ、 ネ U 用済み ト ルカ、 m に roSD 力ー ド 内①ト ルカは、 
ト ルカ 自動 読 取 チ ェック ① 対象 じなり ません。 
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•  [ON] じ 設定す ると、 利用 可能な トルカ 巧 自動的に 認識され、 [利用を み 
トルカ] フォルグ じ 移動され ます。 

•  [OFF] じ 設定して いると きは、 トルカの一部 機能を 利用で きない こと 巧 
あります。 

•  [OFF] じ 設定して いる 状態で 読み取り機 じな ざすと、 自動 読 取 機能を 利 
用す るな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれる とき 巧あります。 トルカを 利 
用す るには [はい] を 選 ひ' ます。 


I トルカの 自動 表示に ついて 設定す る <  トルヵ 自動 表示 > 

トルカ 取得 完 3 時に 自動的 じ 表示す るな ど ラな を 設定で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ► [設定] ►[トル 
力 自動 表示] 

2 設定を 選ぶ 

I トルカ 内の 画像の 音量を 調節す る 

く トルカ サウンド 設定 > 

トルカ 内 ① Flash 画像の 効果音の 音量 を 調節で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [お サイフ ケー タイ] ► [設定] ►[トル 
カ サウンド 設定] ►© 


删 ！•  GPS 機能 


地図 ’GPS 機能の ご 利用 じついて . 

. 324 

海外で 地図 や GPS 機能を 利用す る . 

. 324 

地図を 利用す る . 

. <i 也 図  >32 己 

ナビを 利用す る . 

. < ナビ  >32 己 

自分の いる 場所を 確認す る . 

. < 現在地 確認  >326 

GPS ボタンの 設定を 巧 ラ . 

. <GPS ボタン 設定  >326 

周辺 エリアの 情報を 検索す る . 

...<  i エリア 谓辺 情報- >326 

GPS 対応 i アプリを 利用す る . 

. <GPS アプリー 覧  >327 

要求に 応えて 現在の 位置 情報を 提供す る.. 

....< 位置 提供 可否 設定  >328 

現在の 位置 情報を 通知す る . 

. < 現在地 通知  >331 

確認した 位置 情報の 履歴を 表示す る . 

. く 位置 履歴  >332 

才ート GPS 機能を 利用す る . 

. <  才ート  GPS>333 

測 位 t ー ドを 設定す る . 

. < 測 位 ド 設定  >33 己 

GPS 測 位 時の 動作を 設定す る . 

. .  < 点な 色/鳴動 音 設定  >33 己 

各 機能 か 5 位置 情報を 利用す る . 

. 33 己 
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地図 •  GPS 機能の ご 利用 について 

•  FOMA 端末の 巧 障、 誤動作、 あるい は 停電な どの 外部 要因 (電池 切れを 含 
わ） じよっ て、 測 位 (通信) 結果の 確認な どの 機会を 逸した ためじ 生じた 損 
害な どの 純粋 経 ミき 損害 じつき ましては、 当社は 一切 その 責任を 負いな ね 
ますので、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

•  FOMA 端末は、 航空機、 車両、 人な ど ①航を 装置と し て 使用 できません。 そ 
① ため、 位置 情報を 利用して 航法を 斤 ラ ことじよ る 損害 巧 発生しても、 当 
社は 一切 その 責任を 負いな ねます ので、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

• 高精度の 測量 用 GPS としては 使用で きません 。そのため 、位置の 誤差 じよ 
る 損害 巧 発生しても、 当社は 一切 その 責任を 負いな ねます ので、 あ 5 なじ 
め ご 3 承く だち い。 

•  GPS は 米国 国防総省 じより 運営 ちれて おります ので、 米国の 国防 上の 都 
合 じより、 GPS ① 電波の 状態 巧 コント □ー ル (精度の 劣化、 電波の 停止な 
ど） ちれる こと 巧あります。 

• 位置 提供 や 現在地 通知の ご 利用 じあ たって は、 情報 提供者 や ド コ亡① 
ホームページ 'などの お 知 5 せを ご 確認く だち い。 また、 これ 5 ① 機能の 利 
用は 有料と なる 場合 巧あります。 

•パーソナル データ □ック 中 は 現在 i 也 確認、 現在 i 也 通知を 利用で き ません。 
• 巧の 場合は 位置 提供、 現在地 確認、 現在地 通知を 利用 できません。 

■ ドコ tUlM カード 未 挿入 時 ■  t ルフ t ー  ド 中 
■ ソフトウェア 更新 中 

•  GPS は 人工衛星な 5 ① 電波を 利用して いるた め、 巧の 条件では、 電波を 受 

信で きない、 または 受信し じくい 状況 巧 発生し ますので ご ミ 主意く だち し、。 
■ 建物の 中 や 直下  ■ 地下 や トン 斗、 ル、 地中、 水中 

■ なばん や 箱の 中  ■ ビル おや 住宅 密集 i 也 

■ 密集した 樹木の 中 や 下  ■ 高圧線の 近く 

■ 自動車、 電車な どの 室内  ■ 大雨、 雪な どの 悪天候 
■ 携帯電話の 周囲に 障害物 (人 や 物) 巧 ある 場合 
■ 携帯電話の 画面 •操作 ボタン •マイク や スピーカ 周逛を 手で 覆い隠す 
よ ラに 持って いる 場合 

このような 場合、 得 5 れる 位置 情報の 誤差 巧 300mU 上になる 場合 巧 あり 
ます。 
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•  FOMA 端末 巧 圏外のと きは 現在 i 也 確認を 除き、 GPS 機能を ご 利用いた だ 
けません。 


海外で 地図 や GPS 機能を 利用す る 

• 海外での 地図 や GPS 機能の 利用では 、巧の 内容 じご ミ 主意く だち い。 

•  i  ドの 海外 利用 設定 巧 必要と なります （屈 =P.474)。 

- 現在地 通知、 位置 提供 機能、 オート GPS は 利用で きません。 

- 地図/海外^ ニューで じ 也 國 •  GPS 設定/履歴] ① [サー ビス 利用 設定] 
なら GPS サービス 利用 設定 サイト じ 接続した 場合、 エラーべ、 ソ tz —  ジ' 
巧 表示 ちれ 利用 できません 巧、 その 場合 も パク、 ソト 通信 料 巧な かりま 
す。 

- 各国 •  i 也 域のを 制度 等 じより、 取得し た 位置 情報 (緯度 経度 情報） じ 基づ 
く  i 也 國上① 表示 巧 正確では ない 場合 巧あります。 

• 各 機能を ご 利用の 場合は、 巧の 内容に ちご ミ 主意く だち い。 

■ 地図を 見る 

•  i 也 図/海外^ ニュ ーの [地図] を 選択、 ちしく は 現在地 確認 後な どで [地図 
を 見る] を 選択した 場合、 i 亡 ー ドサ イト または i アプリの どち 5 で 地図 
を 見るな とい ラ 選択 画面 巧 表示 ちれます ので、 表示 方 ミ 去を 選択して くだ 
さし、。 

•  i  ドサ イト または i アプリで 地図を 表示しても、 i 也國巧 提供 ちれて 

いななったり、 現在 i 也 巧 正しく 表示 ちれない 場合 巧あります 巧、 その 場合 
も パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

■ 現在地 確認 

• あ 5 なじめ、 日付 •時刻を 正しく 設定して おいてく だち い。 

•  3G ネットワーク あよび GPRS 斗 、ソト ワーク ①サー ビス エリアで、 GPS 測 
位 巧 巧 能です。 

• 電波 状況な どじより GPS 測 位に 失敗し た 場合、 都市 名を 選択す るな ど ラ 
な 表示 ちれる こと 巧あります。 [都市 名を 選択] を 選択す ると 世界 ①都巿 
リスト 巧 表示 ちれます。 現在 i 也の 近隣 都巿 を 選択す る ことで、 GPS 測 位 巧 
成な する 可能性 巧あります。 

• 現在地 確認 した 際の 通信 料は 無料です。 ただし、 位置 情報な 5 地図を 表示 
した 場合な どは、 別途 パク、 ソト 通信 料 巧な な ります。 


■  GPS 対応 i アプリを 巧 用す る 

• 化國 選択で GPS 対応 i アプリを 設定して ち、 設定した GPS 対応 i アプリ 
① 提供 外の 位置 情報 巧 渡 ちれた ときは i 也國巧 正しく 表示 ちれない 場合 巧 
あ ります 巧、 その 場合 も パク、 ソト 通信 料 巧な か ります。 


■ 位置 履歴 

• 測 位し た 位置 履歴 じは、 位置 履歴 一覧 画面/位置 履歴 詳細 画面に、 海外で 
測 位した ことを 示す アイコン [r#] 巧 表示 ちれます。 

• 海外で 測 位した 位置 履歴な 5 じ 也 図を 見る] を 選択す ると、 i 亡 ー ド サイ 
卜 または i アプリの どち 5 で 地図を 見るな とい ラ 選択 画面 巧 表示され ま 
すので、 表示 方 ミ 去を 選択して くだち い。 


地図 


地図を 利用す る 

GPS 巧応 i アプリを 起動して、 現在 化 や 指定した 場所の 化 図を 見る こ 
とがで きます。 

• あ 5 なじめ i 也國 設定 （屈 =P.32 日） を 巧い、 起動す る GPS 対応 i アプリを 設 
定 してく だち い。 起動す る GPS 対応 i アプリ 巧 設定され ていない 場合は、 
地図 設定 画面 巧 表示 ちれます。 

• お買い上げ 時は、 け 也 図 アプリ」 巧 起動す るよ ラに 設定 ちれて います。 け 也 
國 アプリ 」の 操作 方 就 こつい ては 煩 P.327 

1 ノーマル メニューで [地図/巧 か] ►[化 図] 

• 現在 i 也の 測 位 終 3 後、 GPS 対応 i アプリ 巧 起動し ます。 


I 化 図の 設定を 行う  < 地図 設定 > _ 

1 ノー マルメ こ ューで [地図/ミち 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► [地図 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [地図 選択] ►  GPS 対応 i アプリを 選ぶ ► にの 

- i 也 図/海外^ ニューの じ 也 図] や 各 機能の 位置 情報な 5 [地図を 見 
る] を 選択した ときに 起動す る GPS 対応 i アプリを 設定し ます。 

- i 也 図 選択 一覧 画面の 表示 変更: 回） 

- 押す た ひ' じ、 リスト 表示 ー サム ネイル 表示 ー ブラフ イカ ル 表示の 
順に 切り替わります。 

- GPS 対応 i アプリの 設定 状態 じよって 巧の マーク 巧 表示 ちれ ま 
す。 

oai  : i 也 図 設定に 設定 中の ソフト 
□苗 ：化國 設定 巧 可能な ソフト 
♦ [地図 起動時 動作 設定] ►設定を 選ぶ 

- i 也 図/海外^ ニ ュー① 地刚を 選択して GPS 対応 i アプリを 起動 
するとき じ、 現在 i 也の 測 位を 巧 ラな ど ラな を 設定し ます。 


GPS 巧応 i アプリを 起動して、 ナビ ヴーシ ヨンの 機能を 利用す る こと 

がで きます。 

• あ 5 なじめ 化國 設定 (煩 P.32 日） を 斤い、 起動す る GPS 対応 i アプリを 設 
定 してく ださい。 起動す る GPS 対応 i アプリ 巧 設定 ちれて いない 場合は、 
地図 設定 画面 巧 表示 ちれます。 

• 起動す る GPS 対応 i アプリは、 i 也 図/海外^ ニューの じ 也 図] や 各 機能の 
位置 情報な 5 地図を 見る] を 選択した ときに 起動す る GPS 対応 i アプリ 
と 同じ アプリと なります。 

• あ 買い上げ 時は、 r 地図 アプリ」 巧 起動す るよ ラ じ 設定 ちれて います。 「地 
図 アプリ」 ① 操作 方 就 こついて は 煩 P.327 

• 化國 設定に 設定 中の GPS 対応 i アプリ じよって は、 ナビ ヴーシ ヨンの 機 
能を 利用 できない 場合 巧 あ ります。 

1 ノー マルメ ニ ューで [地図/ミち 外] ►[ナビ] 
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現在地 確認 


自分の いる 場所を 確認す る 

現在地を 測 位して、 自分が いる 場所を 確認し ます。 測 位した 位置 情報 
を 利用して 化 図を 表示したり、 位置 情報を URL 化し^-ル じ 貼り付け 
て 送信す るな どの 操作を 巧 ラ ことができます。 

• 現在 i 也 確認 した 際の 通信 料は 無料です。 た だし、 位置 情報な 5 地図を 表示 
し た 場合な どは、 別途 パク、 ソト 通信 料 巧な な ります。 

• 現在地 確認 時の 音/音量/ イルミ ネー シヨ y のを/ 1  \ 'イブし ータ /鳴動 
時間の 設定を 変更す る こと 巧で きます （屈 = P. 1 03、 P.33 己)。 

• 圏外では、 測 位 じ 時間 巧な なる 場合 巧あります。 

1 ノーマル メニューで [地図/巧 か] ► [現在地 確認/通知] 

► [現在地 確認] 

• 待受 画面では ：应 ) （ 1 秒が 上） 

- 測 位 終 3 後、 GPS ボタ ン 設定 じがい 動作 します。 


•  GPS 測 位 中は [み] 巧 点滅し ます。 

現な 地 巧認中 

現を 巧巧設 

今い る 巧 巧の 巧認 がが 了 

今りるl|0^%^^L巧す。 

ク 。ァ け 

しました。 

巧 化 レベル： ★な ☆ 

田地 図を 見る 

「利用」 で 現在の 測 位 お 
果を 使用し ます 

一 

巧] GPS アプリ ー お 
团 ゾール 貼り付け 
团 電話 噓巧規 登録 
回 否 話 嘘 更新 登録 
固 画像に 付加 
m 位置 巧 巧 表示 

測 位 レベル： 

測 位しべ ル ★ ほぼ 正確な 位置 情報です。 

誤差 巧 おおわむ 日 Om 未満 
測 位しべ ル : 比較的 正確な 位置 情報です。 

誤差 巧 おあわむ 300m 未満 
測 位しべ ル女ホホ ： おおよその 位置 情報です。 

誤差 巧 おおわむ 300m が 上 

• 測 位しべ ルは 目まで す。 周囲の 電波 状況な どじより 実際とは 異なる 
場合 巧あります。 

• 現在 i 也 確認 中に 表示 ちれて いる 測 位しべ ルの 位置 情報を 現在 i 也 確認 
結果と して 利用 するとき： 圖 
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• 現在 i 也 確認の 中止： 画） 

2 利用 方法を 選ぶ 

• 利用 方 ミ 去は 巧のと おりです。 

■ 地図を 見る: i 也 図 設定で 設定した GPS 対応 i アプリを 起動で きま 
す。 

■  GPS アプリー 覧: GPS 対応 i アプリを 利用で きます。 

■  ル 貼り付け: 位置 情報 URL を 貼り付けた^-ルを 作成 •送信で 
ぎます。 

- 送付す る 位置 情報 URL は、 i  ド 対応 端末での み 表示され ま 

す。 

■ 電話帳 新規 登録: 位置 情報を 登録 した 電話帳を 新規 登録で きます。 
■ 電話帳 更新 登録: 登録済みの 電話帳に 位置 情報を 登録で きます。 

■ 画像に 付加: 画像に 位置 情報を 付加で きます。 

■ 位置 情報 表示: 位置 情報を 確認で きます。 

• 現在 i 也 確認を やり直す： 画} 


GPS ボタ ン 設定 


GPS ボタンの 設定を 巧う 

回を 1 秒が 上 押して 現在 化 確認した あと、 白 動的に 連携され る 動作を 
設定で きます。 

1 ノー マルメ こユ ーで邮 図/ミち 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ►  [GPS ボタン 設定] 

2 動作を 選ぶ 


こ リア-周辺 情報- 


周辺 エリアの 情報を 検索す る 

今い る 場所の 天気予報 や 交通 情報、 店舗 情報な ど 周辺 エリ ア じ 特化し 
た 情報を 検索で きます。 

1 ノー マルイ ニ ューで [地図/巧 外] ►[  i  X リア-周辺 情報-] 
2  [はい] 


GPS アプリー 覧 


GPS 対応 i アプリを 利用す る 

地図 ‘GPS 機能に 対応した i アプリを 起動し ます。 

•  GPS 対応 i アプリを 利用す る 場合、 利用す る ソフトの 情報 提供者に 位置 
情報 巧 送信 ちれます。 

•  GPS 対応 i アプリで GPS 機能を 利用す る 場合、 利用す る ソフトの ソフト 
動作 設定の 位置 情報 利用 設定 を [利用す る] じ 設定して くだち い。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [化 図/巧 外] ►  |；GPS アプリー 覧] 

2 ソフトを 選ぶ 


I ワンタッチで GPS 対応 i アプリを 起動す る 

1 待受 画面で 应） 

•  i 也 図 選択 じがって GPS 対応 i アプリ 巧 起動し ます。 お買い上げ 時は 
け也國 アプリ」 巧 起動す るよ ラに 設定 ちれて います。 


|~r 地図 アプリ」 を 利用す る 

け 也 図 アプリ」 は、 位置 情報を 利用して、 現在 i 也 や 指定した 場所の i 也 図を 見た 
り、 周辺の 情報を 調べたり、 目的地までの ナビ ヴーシ ヨンな ど 巧で きる ドコ 
亡 i 也 図 ナビ サービスの i アプリです。 ドライブのと きじ 便利な 情報 や、 災害 
時に 役立つ 施設 情報な ども 検索で きます。 また、 才ート GPS 機能を 利用 すれ 
ば、 自分の 居場所に 応じた 便利な 情報を 受信す る こと 巧で きます。 

■ サー ビスが 用 料金に ついて 

本 アプリの 提供 サービスは、 が 下 I ご 分類 ちれます。 

化 料 機自り 

•  i 也 図表 示、 周辺 情報の 検索 巧で きます。 ブルべ クーポンの 検索ち でき ま 
す。 

• 自動的 じ GPS で 測 位し た 現在地 障 報じ 応 じて、 観光 情報 や ブル 乂睛 報な 
ど 便利な 情報 を^、 ソ t ー  ジ 'R で 受信す る こと 巧で きます。 


有料 機能 

ドコ t 地図 ナビの 有料 機能を あ 使いの 場合は、 あ 申し込みと ドコ t 地國ナ 

ビ 月額 使用料 巧 必要です。 本 サービスを はじめて お申し込みい ただいた 方 

は 初 月 無料で ご 利用いた だけます。 

• 車 •電車 •徒 ホを 含めた 総合的な ナビ グー シヨ ン巧 できます 。渋; 帯 情報を 
考慮した ルート 検索ち 巧 能です。 

• 電車の 乗換 案内 や、 時刻表の 表示 巧 巧 能です。 

• あ 気 じ 入りの 場所を 登録す る こと 巧で きます （日 件までは 無料)。 また 登 
録 した 地点は、 i  Menui 也 図 サイ ト 、契約者 向け サイ ト、 PC サイ ト などで 
共有す る こと 巧で きます。 

• 過ちに GPS 測 位した 場所を、 巿区 町材や 都道府県 単位で i 也國 上に 色を 
塗って 表示す る 訪れた 街 機能 巧 利用で きます。 

• 災害 時 じ 役立つ 施設の 検索 巧 巧 能です。 また、 災害 用 i 也 図 アプリと い ラ、 
通信 不要の i アプリを 利用で きます。 自宅 周辺な どの エリアの 災害 用地 
図を あ 5 なじめ グ ウン □ー  ドして あけば、 いざと い ラ 場合に 役立ちます。 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 本 アプリを ご 利用の 場 
合は i  t ー ド パク、 ソト 定額 サービスの ご 利用を おすすめいた します。 

• 本 アプリを 削除した 場合は、 [ i  Menu]  ►  [  i エリア] な 5 ダウン □-ド 
してく だち い。 

• 海外では 本 アプリは ご 利用に なれません。 

• 地図、 周辺 情報、 経路 情報な どじつ いて、 正碰も 即時性な ど、 いななる 
保証 もいた しません ので、 あ 5 なじめ ご 3 承く ださい。 

• 自動車、 バイク、 自転車な どの 運転 中は、 大変 危険 巧 伴います ので、 携帯 
電話の 操作を しないで くだち し、。 

• 走行 中は むす、 ドライバーが 外の 方 巧 操作を 巧って くだち い。 

• オート GPS を 利用す る 場合は、 アプリを 起動して いない 場合で も パ 
クット 通信 料 巧な なります。 
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位置 提供 可否 設定 


要求に 応えて 現在の 位置 情報を 提供す る 

相 ま 巧 5 現在の 位置 情報を 提供す る よ ラ 要求が あ ったと きじ、 位置 提 

供す る 巧 ど ラな を 設定し ます。 

• 位置 提供 機能を ご 利用 じなる じは、 位置 提供 機能 じ 対応し た 情報 提供者 
への お申し込み や サービス 利用 料 巧 必要と なる 場合 巧あります。 

• 位置 提供 機能に 対応 した サービスを ご 利用 じなる じは、 位置 提供 可否 設 
定を [位置 提供 ON] または [電話帳 登録 外 拒否] じ 設定す る 必要 巧 ありま 
す。 また、 サービス ごとの 利用 設定 (GPS ヴー ビス 利用 設定) 巧む 要な 場合 
巧あります。 r イマ ド〕 ヴー チ」 を 利用す る 場 含ん [ i  Menu]  ► [お客様 ヴ 
ポート] ► [各種 設定 (確認 •変更 •利用)] ► [その他 サービス 設定 •確認] ► 
[位置 情報 利用 設定] ► [イマ ドコ サーチ 設定] ① 設定 巧む 要です。 

• 位置 情報を 送信して ち、 電波の 状況 じより 情報 提供者に 届いて いない 場 
合 巧あります。 

• 位置 提供 可否 設定を [位置 提供 ON] または [電話帳 登録 外 拒否] じ 設定す 
ると、 操作し なくても 位置 情報 巧 送信 ちれ、 情報 提供者 じ 通知 ちれる こと 
巧 あり ます。 [位置 提供 OFF] じ 設定す ると、 相手な 5 位置 情報の 提供の 要 
求を 受けても 自動的に 拒否し、 位置 提供の 履歴は 残りません。 

• 位置 提供 可否 設定を [位置 提供 ON] または [電話帳 登録 外 拒否] じ 設定す 
ると [直 5  (青を)] または [萬 (青色)] 巧 表示 ちれます。 位置 提供 許可 期間を 
設定して いると きは 許 巧 期間 巧 終 3 する まで、 許可 中は [占 5( 青を)] また 
は [点 (青色)] 巧、 拒否 中は [爲 （ブし 一 )] または [点 （ブ し一)] 巧 表示 ちれ 
ます。 

• 位置 提供 可否 設定を [電話帳 登録 外 拒否] じ 設定す ると、 電話帳 未 登録の 
相 まな 5 位置 情報の 提供の 要求を 受けた ときに、 自動で 拒否す る こと 巧 
できます。 ただし、 他の 機能の 動作 状況 じよって は、 位置 情報の 提供の 要 
求を 受信す る 場合 巧あります。 

• 位置 提供 時の 音/音量/ イ ルミ^ ー シヨ ン① 色/バイ ブ しータ / 鳴動 時 
間の 設定を 変更す る こと 巧で きます （屈 =P.103、P.33 己)。 

• 位置 情報の 提供は 無料です。 

• 位置 提供の ご 利用 じあ たって は、 情報 提供者 や ド コ t ① ホームページな 
どの あ 知 5 せを ご 確認く だち い。 また、 これ 5 ① 機能の 利用は 有料と なる 
場合 巧あります。 
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1 ノー マルメ ニ ューで [地図/ミち 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► [位置 提供 可否 設定] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 項目を 選ぶ 

♦ [位置 提供 ON け [はいけ 各項 目を 設定 ►圆 
♦ [位置 提供 OFF] 

♦ [電話帳 登録 外 拒否] ► [はい] ► 各項 目を 設定 ►画] 

• 設定を 斤った 時間より 前の 時間を 終 3 時刻に 設定す ると、 当日は 位 
置 情報 巧 提供 ちれません。 

• 初期設定な 5 ち 設定で きます （屈 =P.60)。 


I 位置 情報の 提供を 許可す る 期間を 設定した ときの 動 

JI 

例： 現在の 日時が 「201 1/01/11  14:00」 のとき 

開始 時刻： 1 己: 00 終 3 時刻: 22:00 


設定 内容 

位置 提供が 行われる 期間 

繰り返し 

有効期間 

設定な し 

- 

2011/01/11 巧: 00 〜 201 1/01/11  22:00 
まで 

毎日 

開始 日 201 1/01/16 
終 3 日 2011 /02/16 

2011/01/16 巧: 00 〜 20 11/02/ 16  22:00 
まで 毎日 り 己: 00 〜 22:00 ① 間） 

開始 日 201 1/01/06 
終 3 日 2011 /02/16 

2011/01/11 1 日: 00 〜 20 11/02/ 16  22:00 
まで 毎日 り 日: 00 〜 22:00 ① 間） 

設定な し 

2011/01/11 巧: 00 が 降 毎日り 己: 00 〜 
22:00 ① 間） 

曜日 指定 

開始 日 201 1/0  V16 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/16 巧: 00 〜 20 り/ 02/ 16  22:00 
までの 指定した 曙 日 （1 日: 00 〜 22:00 ① 間） 

開始 日 201 1/0  V06 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/11 巧: 00 〜 20 り/ 02/ 16  22:00 
までの 指定した 曙 日 （1 日: 00 〜 22:00 ① 間） 

設定な し 

2011/01/11 1 日: 00 が 降の 指定した 曜日 
(1 己: 00 〜 22:00 ① 間） 

開始 時刻： 09:00 終 別 寺 刻： 22:00 


設定 内容 

位置 提供が 行われる 期間 

繰り返し 

有効期間 

設定な し 

- 

2011/01/11  14:00-2011/01/11  22:00 
まで 

毎日 

開始 日 201 1/01/16 
終 3 日 201 1/02/16 

201 1/01/16  09:00 〜 20 り/ 02/16  22:00 
まで 毎日 の 9:00 〜 22:00 ① 間） 

開始 日 201 1/01/06 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/11  14:00-2011/02/16  22:00 
まで 毎日 の 9:00 〜 22:00 ① 間） 

設定な し 

2011/01/11 ]4:00 が 降 毎日の 9:00 〜 
22:00 ① 間） 

曜日 指定 

開始 日 201 1/01/16 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/16  09:00 〜 201 1/02/16  22:00 
までの 指定した 曜日 の 9:00 〜 22:00 ① 間） 

開始 日 201 1/01/06 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/11  14:00-2011/02/16  22:00 
までの 指定した 曙 日 の 9:00 〜 22:00 ① 間） 

設定な し 

2011/01/11  14:00 が 降の 指定した 曜日 
のを 00 ぺ 2。 〇① 間） 

開始 時刻： 1 日: 00 終 3 時刻： 1 0:00 


設定 内容 

位置 提供が 行われる 期間 

繰り返し 

有効期間 

設定な し 

- 

2011/01/11  15:00-2011/01/12  10:00 
まで 

毎日 

開始 日 201 1/01/16 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/16  15:00-2011/02/17  10:00 
まで 毎日 （巧: 00 〜 翌日 10:00 ① 間） 

開始 日 201 1/01/06 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/11 巧: 00 〜 201 1/02/17  10:00 
まで 毎日 （巧: 00 〜 翌日 10:00 ① 間） 

設定な し 

2011/01/11 巧: 00 じ (降 毎日り 日: 00 〜翌 
日 10:00 ① 間） 

設定 内容 

位置 提供が 行われる 期間 

繰り返し 

有効期間 

曜日 指定 

開始 日 201 1/0  V16 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/16 巧: 00 〜 20 り/ 02/ 17 10:00 
ま での 指定 した 曙 日り 己: 00 〜 翌日 1 0:00 
① 間） 

開始 日 201 1/01/06 
終 3 日 2011 /02/16 

2011/01/11 1 日: 00 〜 20 11/02/ 17 10:00 
ま での 指定 した 曙 曰り 己: 00 〜 翌日 1 0:00 
① 間） 

設定な し 

2011/01/11 1 日: 00 が 降の 指定した 曙 日 
(1 己: 00 〜 翌日 10:00 ① 間） 

開始 時刻： 09:00 終 別き 刻: 09:00 


設定 内 客 

位置 提供が 行われる 期間 

繰り返し 

有効期間 

設定な し 

- 

2011/01/11  14:00 〜 20 り/ 01/12  09:00 
まで 

毎日 

開始 日 201 1/0  V16 
終 3 日 201 1/02/16 

201 1/01/16  09:00 〜 20 り/ 02/ 17  09:00 
まで 毎日 の 9:00 〜 翌日 09:00 ① 間） 

開始 日 201 1/0  V06 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/11  14:00 〜 20 り/ 02/ 17  09:00 
まで 毎日 の 9:00 〜型日 09:00 ① 間） 

設定な し 

2011/01/11  14:00 が 降 毎日の 9:00 〜翌 
日 09:00 ① 間） 

曜日 指定 

開始 日 201 1/01/16 
終 3 日 2011 /02/16 

201 1/01/16  09:00 〜 201 1/02/17  09:00 
までの 指定した 曜日 の 9:00 〜 翌日 09 :〇〇 
① 間） 

開始 日 201 1/0  V06 
終 3 日 201 1/02/16 

2011/01/11  14:00 〜 20 り/ 02/ 17  09:00 
までの 指定した 曙 日 の 9:00 〜 翌日 09:00 
① 間） 

設定な し 

2011/01/11  14:00 な 降の 指定した 曜日 
の 9:00 〜 翌日 09:00 ① 間） 
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I  GPS サービス 利用 設定 サイ トの 接続 先を 設定す る 

<サ ー ビス 利用/接続 先 設定 > 

※通常は、 設定を 変更す る/必要は ありま だん。 

1 ノー マルメ こ ューで [地図/巧 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► [サービス 利用/接続 先 設定] 

2 各項 目を 設定 ►歷] 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 接続 先: 接続 先を 設定で きます。 

- あ 買い上げ 時の 設定 じ 戻す ときは [ドコ 亡] を 選択し ます。 
■ユー ザ 設定 接続 先: ユー ザ 設定 接続 先の 名 妳を 入力し ます。 

- 半角 英数字と 半角 記号を、 99 文字まで 入力で きます。 

■ ユーザ 設定 初期 画面 URL: ユーザ 設定 初期 画面の URL を 入力し ま 
す。 

- 半角 英数字と 半角 記号を、 100 文字まで 入力で きます。 


|~GPS サー ビス 利用 設定を 行う  < サ- ビス 利用 設定 > 

位置 提供に 必要な 設定 を 巧い ます。 

1 ノー マルメ こ ューで [地図/巧 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► [サービス 利用 設定] 

•  GPS サービス 利用 設定 サイトに 接続 ちれます。 

2 設定す る 

• 設定 方を じついて は、 GPS サービス 提供者 じ お問い合わせ くだち い。 


r 位置 情報の 提供を 要求され る と 

位置 情報 提供の 要求 を 受信す ると、 位置 提供を 開始 します。 

• サービス ごとの 利用 設定 巧 [許可] ① 場合は、 要求 巧 あると 自動的に 位置 
情報を 提供し ます。 

• サービス ごとの 利用 設定 巧 [毎回 確認] ① 場合は、 要求 巧 あるた ぴじ 提供 
するな ど ラな を 確認す る 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると 位置 
情報の 提供を 開始し ます。 
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• 位置 情報の 提供を 要求 ちれた とき じ 何ち 操作し ななった 場合、 巧の アイ 
コン 巧 表示 ちれます。 

、易 ： GPS 位置 提供 成な 

嫂 ： GPS 位置 提供 失敗 

、蜀 ： GPS 位置 提供を 未 確認で 終 3 

- アイコンを 選択す ると 位置 履歴 巧 表示 ちれます。 

• 位置 提供を 中止 するとき は、 画 または 日を 押します。 ただし、 タイ ミン 
ブじ よって は 位置 情報 巧 送信 ちれる こと 巧 あ ります。 

• 電波 状況に よっては、 位置 情報 巧 送信 ちれて ち、 位置 情報の 要求者に 届い 
ていない こと 巧あります。 

• 位置 提供の 送信 先 ID は、 画面に 表示 ちれない 場合 巧あります。 

•  2in1 利用 時は、 ド じな なわ 5 す A ナンパ'- でのみ 利用で きます。 B ナ 
ン バーで 位置 情報の 提供を 要求 ちれた 場合は、 位置 提供は 巧 われす、 相 
手に は 検索 失敗 巧 通知 ちれます。 

イマ ドコ かんたん サーチを 利用した 相手から 位置 情報の 提供を 要求 

された とき 

• 要求 ちれる た ひ' じ 位置 提供の 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選択 
すると、 すく' じ 大まかな 測 位 結果 巧 相手に 通知 ちれます。 

[はい] を 選択した あと、 GPS 測 位 画面 巧 表示 ちれ GPS 測 位 後に 精度の 高 
し 、測 位 結果 巧 通知 ちれます。 

• 位置 提供の 確認 画面で [はい] を 選択した あとじ 位置 提供を 中止す る 場 
合、 位置 提供を 中止して ち 大まかな 測 位 結果 巧 相 まじ 通知 ちれます。 こ 
① 場合、 位置 履歴に 記憶 ちれます 巧、 位置 情報は 表示 ちれません。 

公共 モー ド （ドライブ モー ド） 設定 中に 位置 情報の 提供を 要求され た 

とぎ 

• サービス ごとの 利用 設定で、 位置 提供を [許可] じ 設定して いる 場合、 位 
置 提供の 確認 画面の あと、 GPS 測 位 画面 巧 表示 ちれて GPS 測 位 後 位置 提 
供 ちれます 巧、 位置 提供/許 巧 音、 位置 提供/毎回 確認 音、 パイブし 一 
夕 、着信 ランプは 動作し ません。 

• サービス ごとの 利用 設定で、 位置 提供を [毎回 確認] じ 設定して いる 場 
合、 位置 情報は 提供 ちれません。 


I 探 したい 相手の 居場所を 確認す る 

< イマ ド コ かんたん サー チ/イマ ド コサーチ >  

イマ ドコ なんたん サーチ/イマ ドコ サーチの i 亡 ー ドサ イト じ 接続し ま 
す。 

• イマ ドコ なんたん サーチの 詳細 じついて は、 ドコ t ① ホームページを ご 
覧 くだち い。 

• イマ ドコ サーチは お申し込み 巧 必要な 有料 サービスです。 

• ご 利用には 別途 検索 料 (検索 成 巧 時の み） と パク、 ソ ト 通信 料 巧な かりま 
す。 


1 ノー マルメ ニ ユーで [地図/巧 外] ►[イマ ド コサーチ] ► 
[イマ ドコ かんたん サー チ]/ [イマ ド コサーチ] 

2  [はい] 


現在地 通知 


現在の 位置 情報を 通知す る 

現在の 位置 情報を 特定の 相 ま (現在地 通知 機能に 巧応 した 情報 提供 
者） じ 通知で きます。 

• 現在 i 也 通知 機能を ご 利用 じなる じは、 現在 i 也 通知 機能に 対応し た 情報 提 
供 者への お申し込み や サービス 利用 料 巧 必要と なる 場合 巧あります。 

• 位置 情報を 送信して ち、 電波の 状況 じより 情報 提供者に 届いて いない 場 
合 巧あります。 

• 現在 i 也 通知 機能の 利用は 有料です。 

1 ノーマル メニューで [化 図/巧 外] ► [現在地 確認/通知] 
► [現在地 通知] 

2 通知 先を 選ぶ 

♦ [通な 先一 覧け 通な 先を 選ぶ ►  [0K]  ► にの 
♦ [直接 入力] ► 通な 先のを 入力 ►  |：0K]  ►  |：0K] 

• 測 位の 中止： 画） 

- タイミング じよって は、 測 位を 中止で きない 場合 や 位置 情報 巧 送 
信 ちれる 場合 巧あります。 


• 現在地 通知 時の 音/音量/ イルミネーションの 色/バイ ブ しータ / 鳴 
動 時間の 設定を 変更す る こと 巧で きます （屈 =P.103、P.33 己)。 

•  2in1 利用 時は、 t ー  ド じな なわ 5 す A ナンバーで 位置 情報を 通知し ま 
す。 


r 通知す る 相手を 登録す るく 現在地 通な 先一 覧> 

• 現在地の 通知 先は 日 件まで 登録で きます。 

1 ノー マルメ ニュ ーで邮 図/ミち 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► [現在地 通知 先 一覧] 

2  [く 新しい 通知 先 >] 

3 各項 目を 設定 ►歷] 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 通知 先 名： GPS サービス 提供者の 名称を 入力し ます。 

- 全角 16 文字 (半角 32 文字） まで 入力で きます。 

■ 通知 先 ID:GPS サービス 提供者な 5 指定 ちれた 通知 先 ID を 入力し 
ます。 

- 数字、 「)(」、「#」 を 半角 12 文字まで 入力で きます。 

■ 電話番号: GPS サービス 提供者の 電話番号を 入力し ます。 

- すでに 登録 ちれて いる 電話番号は 登録で きません。 

■ 発信 時 通知 設定: 登録した 電話番号 じ 音声 電話/テし ビ 電話を な 
けたと きじ 自動で 現在 i 也を 通知す るな ど ラな を 設定で きます。 

- [ON] じ 設定す ると、 登録した 電話番号 I ご 音声 電話/テし ビ 電話 
をな けたと きじ 自動で 現在 i 也 巧 通知 ちれます。 

■ 現在地 通知 先 一覧 画面の サブメニュー 操作 

[新規 登録]  像 P.33r 

[編集]  屈 =P.331 

悄リ 除] 

► [1 件 削除け [はし、] 

► [全 件 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい]  ' 

[電話帳 新規 登録] ► 電話帳に 登録  ' 
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[電話帳 更新 登録] ►電話帳に 登録 


巧 ぺージ へ 続 <>►  331 


[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

嫁  P.385 

►  [  i 〔送信] 

吸  P.387 

►  [Bluet 00 か 送信] 

保  P.439 

[microSD  へ] ピー] 

保  P.371 

[お預かり tz ンタ ー1 こ 保存け 通知 先を 選ぶ ►圆 ► [はいけ 端末 暗証 番 
号を 入力 

• お 預か り tz ン ター じ 保を ① 詳細 じついて は 屈 = P. 1 34 

i 也 
國 


G 

P 

S 


I 


■ 現在地 通知 先 詳細 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 現在地 通知 先 一覧 画面 ①サ ブべ ニュー 操作 
(煩 P.331) を 参照して くだち し、。 

■ 新規 登録  ■ 編集  ■ 電話帳 新規 登録 ■ 電話帳 更新 登録 

■ データ 送信 


悄 y 除] いはい] _ 

[microSD へ] ピ — ] ► [はし、] 


位置 履歴 


確認 した 位置 情報の 履歴を 表示す る 

GPS 機能で 測 位した 位置 情報の 履歴は 50 件まで 記憶され ます。 位置 履 
歴を 利用して 地図を 表示す るな どの 操作を 巧 ラ ことができます。 

• 位置 履歴 巧 日 0 件を 超えた ときは、 古い 履歴な 5 順に 上書き ちれます。 

• 位置 履歴に 緯度 •経度 巧 記載 ちれて いてち、 通知 先 や 提供 先に 位置 情報 巧 
届いて いない 場合 巧あります。 


1 ノー マルメ ニ ューで [地図/巧 か] ►[化 
図 -GPS 設定/履歴] ► [位置 履歴] 

• 位置 履歴の 種類と 日時 巧、 新しい 順に一 覧 表示 
ちれます。 

位置 履歴の 種類 

卜^  : 位置 情報 確認 (国内 位置 情報 あり） 
r#  : 位置 情報 確認 (海外 位置 情報 あり） 

: 位置 提供 
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卜^  : 現在 i 也 通知 

• 位置 履歴 じ 位置 情報 巧ない 場合は、 アイコン 巧ブし 一になります。 

2 位置 履歴を 選ぶ 


-0 


位置 履歴 詳細 画面 


n 測 位 曰 時 
曰 履歴の 種類 

[現在 i 也 確認]/  [現在地 通知]/  [位置 提供] 巧 表示 ちれます。 [現在地 
通知]/  [位置 提供] ① 場合は、 マーク と 通知 先 または 提供 先 情報ち 表 
术 ちれます。 

現在地 通知の 場合 
%  : 通知 先 名 
學 : 通知 先 ID 
位置 提供の 場合 
%  : 位置 提供 送信 先 名 
渾 ： 位置 提供 送信 先 の 
%  : 位置 提供 要求者 名 
驾 ： 位置 提供 要求者 ID 

• 位置 提供 要 ホ 者 ID 巧 電話番号 または^ ー  ル アドし ス① 場合、 
Phone  To(AV  Phone  To) 機能 （煩 P.1 93)、 Mail  To 機能 
(風 P.193) を 利用で きます。 

且 位置 情報 
緯度: 度、 分、 秒 
経度: 度、 分、 秒 

測地 系 X :  wgs84  (世界 測 i 也 系） 

測 位 しべ ル: 測 位の 誤差 範囲 （屈 =P.326) 

X 測 i 也 系とは、 地球上の 位置を 緯度 •経度で 表すた めの 基準の ことで 
す。 


• 測 位しべ ルは 目安です 。周囲の 電波 状況な どじより 実際とは 異なる 場 
合 巧あります。 


• 現在 i 也 確認の 測 位に 失敗 または 中断した ときは、 位置 履歴に 記憶 ちれ 
ません。 

•  2inl 利用 時 じ 位置 提供を 斤っ た 場合、 位置 提供 要求者 名 は 電話帳 2in 1 設 
定じ がって 2in1 ①亡ー ド ごと じ 表示 ちれます。 

• 位置 履歴に 記憶され ている 位置 情報 •測 位しべ ルは、 電波 状態な どじよ 
り 位置 提供 先 •現在地 通知 先に 送信 ちれた 位置 情報 •測 位しべ ルとは 異 
なる 場合 巧あります。 

■ 位置 履歴 一覧 画面の サブメニュー 操作 


[位置 情報 利用] 


喊 P.33 目 


悄 y 除] 

► [1 件 削除] ► [はし、] 

► [選が 削除け 位置 履歴を 選ぶ ►画}  ► [はし、] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 

■ 位置 履歴 詳細 画面の サブメニュー 操作 

[位置 情報 利用]  保 P.336 

[mm  ► [はい] 

[電話帳 新規 登録] ►電話帳に 登録 
[電話帳 更新 登録] ► 電話帳に 登録 


[■- 卜 GPS 


才ート GPS 機能を 利用す る 

お客様の 居場所に 含 わ だて、 天気 情報 や 店舗 情報な ど ①周迈 情報 や 観 
光 情報を お 知 5 せす る サービス など、 さまざまな サービスを ご 利用し、 
ただけ ます。 

• オート GPS 機能を 利用す ると、 お客様の 移動 状況に 基づき 自動的に 現在 
化を 測 位し て、 サービス 提供者に 位置 情報 や 歩数計 情報を 送信 します (お 
客 様の 移動 状況に 応じて、 おおわむ 日 分に] 回 測 位します)。 

• 才ート GPS 機能に 対応して いる サー ビスを 利用す るには、 各サー ビスの 
オート GPS 機能 対応 i アプリな 5 オート GPS サー ビス 情報 を 設定して く 
だち い。 ド〕 t 巧 提供す るサー ビスで 才ート GPS 機能を 利用す るには、 ド 
コ t 提供 サービス 設定を [利用す る] じ 設定して くだち し、。 


• 才ート GPS サー ビスは、 ド〕 亡 巧 提供す るサー ビスの ほな じ 己 件まで 登 
録 できます。 

* 才ート GPS 機能の ご 利用 じあた っ 口ん GPS サー ビス 提供者 や ド〕 t ① 
ホームページ 'などでの お 知 5 せを ご 確認く だち い。 また、 これ 5 ① サービ 
ス① 利用は 有料と なる 場合 巧あります。 

• 位置 情報の 送信には パク、 ソ ト 通信 料 巧な なる 場合 巧あります。 

• お客様の ご 利用 状況 じよって は 定期的に 通信を 巧い、 FOMA 端末の 消費 
電力 巧 増加し ますので、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

• 巧の 場合は オート GPS を 利用で きません。 

■ パーソナル データ □ック 中 ■ ドコ tUlM カード 未 挿入 時 

■  t ルフ ド 中  ■ ソフトウェア 更新 中 

■ 才ール □ック 中  ■ あまなせ □ック 中 

■  i 亡 ー ド 未 契約 時  ■国際 □ー ミン ブ中 

■  i 亡 ー ド/ web 設定の 共通 設定の 接続 先 設定を 変更して いると き 
■ 日付 •時刻を 正しく 設定して いないと き 

1 ノー マルメ ニュ ーで邮 図/ミち 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► [才- 卜 GPS] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [ド コモ 提供 サー ビス 設赴 ►P.SSA 
♦ [オー ト GPS 動作 設定] ► 設定を 選ぶ 
♦ [設定 サー ビスー 覧] ►P.SSA 
♦讨- 卜 GPS 履 励 ►  P.334 
♦ [ほ 電力 時 動作 設定] ►設定を 選ぶ ►  [OK] 

- 電ミ也 残 量 巧 低下 したと きじ、 オート GPS 動作 を 停止す るな ど ラな 
を 設定で きます。 

[才 ート GPS 動作 設定] について 

•  [ON] じ 設定しても、 才ート GPS サー ビス 情報を 登録して しぶい 場合は、 
オート GPS は 動作せ す、 位置 情報 も 送信 ちれません。 
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I ド コモが 提供す る サービスを 利用す る 

< ド コモ 提供 サー ビス 設定 > 

ドコ t ① オート GPS サービスを 利用す ると、 FOMA 端末の 位置 情報 をドコ 
こ 定期的に 自動 送信し、 i コン シェル やドコ t 巧 提供す る 各種 サービス 
と 連動した サービスを 受ける こと 巧で きます。 

• 各種 サービスは 別途 お申し込み や 利用 設定 巧 必要と なります。 

1 ノー マルメ ニ ューで [地図/巧 か] ►[地図 -GPS 設定/履 
励 K 才ー ト GPS]  ►[ド コモ 提供 サー ビス 設定] 

2 巧リ 用す る] ►  [OK] 

• 設定 サービス として 登録 ちれます。 

• 利用し なし'^ とき： [禾 U 用し なし'^]^  [はし'^] 


I 登録して いる オー ト GPS サービス 情報を 確認す る 

< 設定 サービス ー覧 > 

登録して いる サービスの 一覧を 表示し ます。 サービスの 解除を 斤 ラ ことち 
できます。 

1 ノー マルメ こ ューで [地図/巧 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴 け [才- 卜 GPS] 

2  [設定 サー ビス ー覧] 


設定 サービス ー覧 画面 


凸 才ート GPS ヴー ビス 名 

• ドコ t 提供 サービス 設定を [利用す る] じ 設定す ると、 [ドコ t オー 
卜 GPS サービス] 巧 表示 ちれます。 その他の サービスの 場合は、 
i アプリ 名 巧 表示 ちれます。 

且 利用 状況 

• 別の ドコ亡 UIM カードに 差し替えた 場合、 登録 ちれて いる オート GPS 
サービス 情報は リ tz、 ソト ちれます。 
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• オート GPS サービス 情報 巧 登録 ちれて いる i アプリを 削除した 場合、 
登録され ている オート GPS サービス 情報 も 解除 ちれます。 


I 登録して いる 才ー ト GPS サー ビスを 解除す る 

1 設定 サービスー 覧 画面で サービスに カーソルを 合わせる 
►画) K 解除] 

2 解除 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 解除] 

♦ [選択 解除] ► サー ビスを 選ぶ ►圆 
♦ [全 件 解除] ►端末 暗証番号を 入力 

3  [はい] 


I 才ー ト GPS 機能を 利用した 履歴を 表示す る 

< 才ート GPS 履歴〉 

• 才ート GPS 履脑 3100 件まで 記憶され ます。 それを 超える と、 古い 履歴な 
5 順 じ 上書き ちれます。 


1 ノー マルメ ニ ユーで [地図/ミち 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► 讨- 卜 GPS] 

2  [オー ト GPS 履歴] ► オー ト GPS 履歴を 選ぶ 

. 才ート GPS 履歴には [K 削 巧 表示され、 新しい 順に一 覧 表示され ま 
す。 


n 測 位 曰 時 


オート GPS 履歴 詳細 画面 


曰 位置 情報 

• 表示 内容 じついて は 咳 P.332 
曰 利用した 才ート GPS サービス 名 
• 自動 送信した 日時 も 表示 ちれます。 

• 測 位しべ ルは 目安です 。周囲の 電波 状況な どじより 実際とは 異なる 場 
合 巧あります。 

• 才ート GPS 巧 中断され たと きは、 才ート GPS 履歴に 記憶され ません。 

• 才ート GPS 履歴に 記憶 ちれて いる 位置 情報 •測 位しべ ルは、 電波 状態な 
どじより 自動 送信され た 位置 情報 •測 位しべ ルとは 異なる 場合 巧 あり 
ます。 


■ 才ー ト GPS 履歴一 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• オート GPS 履歴 一覧 画面の サブ: ニュー 操作は、 位置 履歴 一覧 画面 ①ヴ 
ブ^ニ ュ ー 操作 （煩 P.333) を 参照 してく だち い。 

■ オー ト GPS 履歴 詳細 画面の サブメニュー 操作 

• オート GPS 履歴 詳細 画面の サブべ ニュー 操作は、 位置 履歴 詳細 画面 ①サ 
ブ^ニ ュ ー 操作 (煩 P.333) を 参照 してく ださし、。 


測 位 モー ド 設定 


測 位 モードを 設定す る 

• 本 設定は 日本国内での 測 位 時 のみ 有効です。 

1 ノー マルメ ニ ューで [地図/巧 か] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► [測 位 モー ド 設定] 

2 項目を 選ぶ 
3 測 位モー ドを 選ぶ 

• [品質 重視 t ー  ド] を 選/ ぷ と、 時間を な けて 測 位 を 斤い ます。 その 結 
果、 標準 t ー  ドより 精度 巧 上 巧る 場合 巧 あ ります。 


点灯 色/鳴動 音 設定 


GPS 測 位 時の 動作を 設定す る 

1 ノー マルメ ニュ ーで邮 図/ミち 外] ►邮図 -GPS 設定/履 
歴] ► [点な 色/鳴動 音 設定] 

2 項目を 選ぶ ►各項 目を 設定 ►歷） 


各 機能から 位置 情報を 利用す る 

電話帳 や 静止画な どの データに 位置 情報を 付加したり、 付加され てし、 
る 位置 情報な 5 地図を 表示す るな ど、 各 機能で 位置 情報を 利用で きま 
す。 

•データ じよって は 位置 情報 を 利用 できない 場合 巧あります。 

圓 位置 情報を 付加す る  ~ 

例： 電話帳の とき 

1 電話帳 登録 画面で 位置 情報 欄を 選ぶ 
2 付加す る 位置 情報を 選ぶ 

♦ [現在地 確認から] ► [はい] 

- GPS 機能で 現在 i 也を 測 位します。 

♦ [位置 履歴から] ►履歴を 選ぶ ►[はい] 

♦ [才ー ト GPS 履歴から] ►履歴を 選ぶ ►[はい] 

♦ ヴロ フィールから] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 

♦ 陋 像から] ► 画像に 力ーソルを 合わせる ►圆 ► [はい] 
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I 付加 さ れた 位置 情報を 利用す る 

■  FOMA 端末 電話帳 や データ BOX の マイ ピ クチャの 画像の 位置 
情報を 巧 用す る 
例： 電話帳の とき 
1 電話帳内容表示画面で[^^] 

2 利用 方法を 選ぶ 

♦ [化 図を 見る] 

♦  KPS アプリー 覧] M アプリを 選ぶ 

♦  [メー ル 貼り付けけ [はい] ►メー ルを 作成 •送信 

♦ [画像に 付加] ► 画像を 選ぶ >m> 保存 方法を 選ぶ 
♦ [地点 情報 送信] ► 送信 方法を 選ぶ 
♦ [位置 情報 表示] 

■サイ ト 、データ 放送、 トルカ やメッ 七ー ジ R/F の 位置 情報を 巧 
用す る 

例： サイトの とき 

1 サイト 表示 中に 位置 情報を 選ぶ 

2 利用 方法を 選ぶ 

♦ [化 図を 見る] 

♦ [対応！ アプリ] ►  i アプリを 選ぶ 

♦  [メー ル 貼り付けけ [はい] ►メー ルを 作成 •送信 
♦ [戻る] 
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データ 管理 


デー タ BOX •便利、 ソー ルの 各種 ビ ユーア じついて . 338 

静止画を 使いこなす 

保を した 画像を 表示す る .  < イ^ージ' ビ ユーア >343 

静止画を 編集す る . <  画像 編集  >348 

動画を 使いこなす 

動画 / i  t ーシ ヨンを 再生す る . <  i  t ー シヨ ンプ し一た一 >3 己 1 

ゴルフ スイング ビデオ カべ ラで 撮影した 動画を 2 画面で 同時に 再生す る 

. < 同時 再生 >3 巳 7 

ブルー しイ ディスクし コー グーと 連携す る . 357 

動画を 編集す る . <  映像 編集  >3 己 8 

ビデオを 使いこなす 

ワン t ブを 録画した ビデオ •静止画を 再生す る . <  ワン tz ブ  >3 己 9 

キャラ 電を 使いこなす 

キわ ラ電を 再生す る .  <キ わ ラ電プ し一 わ一 >361 

マチ キャラを 使いこなす 

マ チキ わ ラを 表示す る . <  マ チキ わ ラ  >363 

ゾ ロディを 使いこなす 

(□ディを 再生す る .  < ベ □デ ィプし一 わ一 >364 

microSD 力ー ドを 使いこなす 

m に roSD 力ー ドを 利用す る . 36 日 

FOMA 端末と m に 「oSD 力ードの 間で データを〕 ピー する . 370 

FOMA 端末と microSD 力ー ドの 間で デー タを 移動す る 

.  < コンテンツ 移 斤 対応 >371 

FOMA 端末の デ ー タを 一括して バック アッ プ / 復元す る 

.  < バックアップ/復元 >373 

FOMA 端末の デ ー タを データ 種別 ごと じ バック アッ プ / 復元す る 

.  < 個別 バックアップ/復元 >374 


microSD 力ー ドの デー タをプ し ビュー する . < microSD > 374 

m に roSD 力ードを 管理す る . 37 己 

各種 データを 使いこなす 

各種 フォルグを 管理す る . 377 

各種 デ— 夕を 管理す る . 378 

赤外線 通信を 使いこなす 

ホ 外線 通信 を 利用す る . <  ホ 外線 通信  >  382 

i C 通信を 使いこなす 

i  C 通信を 利用す る . 386 

データの 送受信 機能を 設定す る . <  データ 送受信 設定  >388 

ボイ ス レコー ダー を 使いこなす 

ボイスし コー グーを 利用す る . < ボイスし コ ーブー >388 

PDF データを 使いこなす 

PDF デー タを 表示す る . <PDF 対応 ビュ ーア  >389 

ドキュメント ビュ ーアを 使いこなす 

Word、 Excel フ アイ ルな どを 表示す る . <  ドキュ^ント ビ ューア  >  392 

マン ガ •ブック リー ダーを 使いこなす 

電子 書籍/電子 S 辛 書/電子 コミック を 表示す る 

. < マン ガ •ブック リ ー グー  > 394 

テレビに 静止画 や 動画 /  i モーション、 ムービーを 表示 
する 

テレビに 静止画 や 動画 /  i  t ーシ ョン、 ムービーを 表示す る 

. <HDMI  接続  >398 


デー タ BOX  • 便利 ツ ー ルの 各種 ビユ ーアに 
ついて 

データの 種類 じよって、 それぞれ ①フ オルグに 保を されます。 

•データ ① 種類 を 選/ ぷ と、 前回 データ 参照 を 終 3 したと き ① 参照 先 (FOMA 
端末 または microSD 力ード） 巧 表示 ちれます。 


[デー タ BOX について 

■ マイ ピ クチャ （屈 =P.343) 

•  FOMA 端末で 撮影した 静止画 や ダウン □— ドした 画像 巧 保を ちれます。 


7 イピ クチ わ （本体） 

一  nmcroSD 

マイ ピ クチ わ （m に roSD) じ 切り 替え 

ー ホー ム 斗、 ソト ワーク 

XI 

DLNA 対応 機器 内に 保を されて いる フ アイ ルを 
表示 

わ乂ラ 

FOMA 端末で 撮影し た 静止画 用 フォルダ 

i トド 

サイ トや i 亡 ー ド^ール、^、 ソ tz  — ジ 'R/F など 
で 入手した 画像 用 フォルグ 

デコべ ピ クチ わ 

デコべール® 作成 時に 利用で きる 画像 用フ ォル 
グ 

デコべ 絵文字※ 2 

デコべ ー ル® 作成 時に 利用 できる 絵文字 用フォ 
ルタ'' 

プリ インストール 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 画像 用 フォルダ 

外部 取得 データ 

バーコード リー ダー や m に 「oSD カード、 赤外線 
通信、 i  C 通信、 FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー 
ブル 02( 別売)、 IrSS™ 通信、 Bluetooth 通信を 利 
用して 入手した 画像 用 フォルグ 

アィ テム 

フし ームや スタンプ 用フ オルダ 

自動 お預かり X 3 

あ 預か り t ンタ ー 1 こ バックアップ する 画像 用 
フ ォルダ 

手書きべ 亡 

手書き^ 亡 用 フォルグ 

(ユーザ フォルダ） 

お客様 巧 作成で き る フォルダ 
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マイ ピ クチ わ （microSD) 

^ 本体 

マイ ピ クチ わ （本体) じ 切り 营え 

力^ ラフ オルダ XXxX4 

FOMA 端末で 撮影し た 静止画 や DCF 準拠の 

JPEG 画像、 GIF 画像 (GIF ア ニべ ーシ ヨンを 除く） 
用の フォルダ 

(力^ ラフ オルグ 用 ユー 
ザフ オルダ） 

お客様 巧 作成 できる フォルブ 

その他 静止画 

FOMA 端末な 5 コ ピー した GIF ア ニ: —シ ヨン 
や DCF 準拠 していな し 、 JPEG 画像、 Flash 画像 用 
フ ォルグ 

(その他 静止画 用 ユーザ 
フ オルグ） 

お客様 巧 作成 できる フォルダ 

デコ: >a 会 文字 

デコ: ー ル® 作成 時に 利用で きる 絵文字 用フォ 
ルタ'' 

(デコ^ 絵文字® 用 ユー 
ザフ オルグ） 

お客様 巧 作成で き る フォルダ 

移 斤 可能 コンテンツ 

FOMA 端末な 5 移動したり、 サイ ト などな 5 ダ 
ウン □- ドした、 FOMA 端末 外に 化 力で きない 
画像 用 フォルグ 

X  ]  DLNA 対応 機器 内の ファイルの 再生 方を じついて は 屈 =P.489 
X2 デコ^ 絵文字® は [デコ^ 絵文字] フォルグへ 直接 保を ちれます。 また、 
デコべ 絵文字® が 外の データは 保を できません。 

X3 お預かり t ンター への 保を じついて は 屈 =P.133 
X  4 撮影し た 静止画 を 保を したり、 FOMA 端末な 5 静止画 を コピーす ると 
[力: ラフ ォルグ 100] 巧 自動的に 作成 ちれ、 ファイル 数 巧 1000 件 じな 
ると、 [力^ ラフ ォルダ XXX]  (rxxx」 は 100 〜 999 ① 3 おの 半角 数字） と 
い ラ 名前の フォルグ 巧 自動的に 作成 ちれます。 

■ ミュー ジック （屈 =P.274) 

• 着 ラた フル® や WMA ファイル 巧 保を されます。 

■  Music&Video チヤ ネル （原  P.271) 

• 取得した Music&Video チ わみ レの 番組 巧 保を されます （傾 P.271)。 


■  i モーシ ヨン •ム ービ ー( 像 P.351) 

•  FOMA 端末で 撮影した 動画 や 録音した 音声、 取得した i  シヨ ン巧保 

をされ ます。 


i 亡ー シヨ ン •ム ービ ー （本体） 

一  nmcroSD 

i 亡ーシヨ ン •ム ービ ー(m に 「oSD) じ 切り替え 

ー ホー ム斗ッ トワー ク 

DLNA 対応 機器 内に 保を ちれて いる フ アイ ルを 

XI 

表示 

ゎ乂ラ 

FOMA 端末で 撮影し た 動画 用 フォルダ 

i トド 

サイ トや i  t— ド^  — ル、 ベ、 ソ tz —  ジ 'R/F など 
で 入ました i 亡ー シヨ ン用フ ォルダ 

プリ インストール 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いる i シヨ ン用 フォ 
ルタ'' 

外部 取得 データ 

m に 「oSD 力ード、 赤外線 通信、 i  C 通信、 FOMA 
充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 を 利用して 入 
手した i t— シヨ ン用フ ォルグ 

(ユーザ フォルグ） 

お客様 巧 作成で き る フォルグ 

i 亡ーシヨ ン •ム ービ ー （microSD) 

^ 本体 

i  シ ヨン •ムービー （本体) じ 切り 营え 

動画 (QVGA が 下） 

FOMA 端末で 撮影 した 「QVGA :  320  X  240」 が 下 
① 動画 用 フォルダ 

働 画 (QVGAU 下) 用 
ユ ーザフ オルダ） 

お客様 巧 作成で き る フォルダ 

し コーダー 連携 

ブルーし イ ディスクし コーダー な 5 転送した 動 
画 用 フォルダ 

動画 (その他) X  2 

「QVGA :  320  X  240」 を 超える 動画 や、 音声の み 
① i 亡ー シヨ ンや ボイスし コー ダーで 記録した 
データ、 およ ひ' パソコンな 5 転送した データ 用 
フ ォルグ 

(動画 （その他) 用 ユーザ 
フ オルダ） 

お客様 巧 作成で きる フォルグ 

移 巧 可能 コンテンツ 

FOMA 端末な 5 移動したり、 サイ ト などな 5 ダ 
ウン □ー  ドした、 FOMA 端末 外 じ 化 力で きない 
i  t ー シヨ ン用フ ォルダ 

X  ]  DLNA 対応 機器 内の ファイルの 再生 方を じついて は 屈 =P.489 
X  2  [動画 （その他) ] フォルダ じは データを 1 000 件まで 保を できます。 

フ ァイ ル 形式は MP4 です。 また、 パソ 〕 ン な 5 は、 MP4、 ASF、 3GPP 形 
式①フ ァイ ル 巧 転送で きます。 ファイル 名は、 MMF0001 〜 MMF9999 
です。 FOMA 端末では、 1 000 件まで 参照す る こと 巧で きます 巧、 巧の 
場合 じは、 データ 巧 表示 ちれない こと 巧あります。 

■ 再生で きない データ 巧 あるとき 

■ 1001 件が 上 データ 巧を 在 するとき 

■フ アイ ル 名 方 TMMFxxxx」 （rxxxx」 は 数字） でない とき 


■  メロディ （屈で. 364) 

• 着信 音 じ 設定で きる^ □ディヴ 保を ちれます。 


^ □デイ （本体） 

一  microSD 

^ □デイ (microSD) じ 切り替え 

i 亡ード 

サイ トや i  ド^  — ル、^、 ソ tz  — ジ 'R/F など 

で 入手した: □デイ 用 フォルダ 

プリ インストール 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いる^ □デイ 用 フォルダ 

外部 取得 データ 

パ'— コ— ドリ— ダー や m に 「oSD 力ー ド、 赤外線 
通信、 i  C 通信、 FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー 
ブル 02 を 利用して 入ました ベ □デイ 用フ ォル 
ダ 

(ユーザ フォルダ） 

お客様 巧 作成で き る フォルダ 

^ □デイ （microSD) 

^ 本体 

^ □デイ （本体) じ 切り替え 

州 ディ 

あ 5 なじめ 用意 ちれて いるべ □デイ 用 フォルグ 

(ユーザ フォルグ） 

お客様 巧 作成で き る フォルグ 

移行 可能 コンテンツ 

FOMA 端末な 5 移動したり、 サイ ト などな 5 ダ 
ウン □ー  ドした、 FOMA 端末 外に 化 力 できない 
ベ □デイ 用 フォルダ 
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■ マイ ドキュメント （囑 =P.389) 

•  PDF データ 巧 保を ちれます。 


夕 

管 

理 


7 イ ドキュ^ント （本体） 

一  nmcroSD 

マイ ドキュ ベント （microSD) じ 切り 营え 

i トド 

サイ トや i  t ー  ド^-ル、 ベ、 ソ tz —  ジ 'R/F など 
で 入手した PDF 用 フォルダ 

プリ インストール 

あ 5 なじめ 登録され ている PDF 用 フォルグ 

外部 取得 データ 

バーコード リー ダー や m に 「oSD カード、 赤外線 通 
信、 i  C 通信、 FOMA 充電 機能 付 U 沈 接続 クーブ 
ル 02 を 利用して 入手した PDF 用 フォルダ 

(ユーザ フォルグ） 

お客様 巧 作成で きる フォルグ 

マイ ドキュ^ント (microSD) 

^ 本体 

マイ ドキュ^ント （本体) じ 切り 营え 

PDF 

FOMA 端末な 5〕 ピー したり、 サイ トや i  t- 
ド^ール、^、 ソ tz —  ジ 'R/F などで 入手 した PDF 
用 フォルグ 

(ユーザ フォルダ） 

お客様 巧 作成で きる フォルダ 

■ きせ かえ ツール （屈で. 114) 

• きせな え、 ソール 巧 保を ちれます。 


き だな え、 ソール (本体） 

一  nmcroSD 

きせな え、 ソール （microSD) じ 切り 营え 

i ト ド 

サイ ト などで 入手した きせな え、 ソール 用フ ォル 
グ 

プリ インストール 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いるき せな え、 ソール 用 
フ ォルダ 

(ユ ーザフ オルグ） 

お客様 巧 作成で きる フォルグ 

き だな え、 ソール （microSD) 

^ 本体 

きせな え ツール (本体) じ 切り 替え 

移行 可能 コンテンツ 

FOMA 端末な 5 移動したり、 サイ ト などな 5 ダ 
ウン □ー  ドした、 FOMA 端末 外 じ 化 力で きない 
ぎせ なえ、 ソール 用フ オルダ 
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■ マチ キヤ ラ （囑 =P.363) 

• マ チキ わ ラ 巧 保を ちれます。 


7 チキ わ ラ (本体） 

一  microSD 

マ チキ わ ラ （m に 「oSD) じ 切 り 替え 

i トド 

サイ ト などで 入手した マ チキ わ ラ 用 フォルグ 

プリ インストール 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いる マ チキ わ ラ用フ ォル 
グ 

(ユーザ フォルダ） 

お客様 巧 作成で き る フォルダ 

7 チキ わ ラ (microSD) 

^ 本体 

マ チキ わ ラ (本体) じ 切り替え 

移行 可能 コンテンツ 

FOMA 端末な 5 移動したり、 サイ ト などな 5 ダ 
ウン □- ドした、 FOMA 端末 外に 化 力で きない 
マ チキ わ ラ用フ オルダ 

■ キャラ 電 （屈で. 361) 

• キわ ラ電巧 保を ちれます。 


キ ゎラ電 

i ト ド 

サイトな どで 入手した キゎラ 電用フ ォルグ 

プリ インストール 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いる キゎラ 電用フ ォルグ 

(ユーザ フォルダ） 

お客様 巧 作成で き る フォルグ 

■ ワン 七 グ (屈* P.359) 

•  FOMA 端末で 録画した ビデオや 静止画 巧 保を ちれます。 


ワン tz グ (本体） 

一  m  に 「oSD 

ワン t ブ (microSD) じ 切り 替え 

ィ: > (—ジ 

ワン tz ブ で 録画し た 静止画 用 フォルダ 

ビデオ 

ワン t ブで 録画した ビデオ 用 フォルグ 

ワン  tz  ブ （microSD) 

^ 本体 

ワン tz ブ (本体) じ 切り替え 

ビデオ 

ワン t ブで 録画した ビデオ 用 フォルグ 

■ その他 （像 P.392) 

•  Microsoft  Word フ アイ ル、 Microsoft  Excel フ アイ ル、 Microsoft 
PowerPoin ロ アイ ル や 画像 フ アイ ルな ど 巧 保を されます。 


その他 (本体） 

一  nmcroSD 

その他 (microSD)  | ご 切り 替え 

i  t-K 

サイ ト などで 入手した ドキュ^ント 用フ ォルダ 

外部 取得 データ 

m に 「oSD カードを 利用して 入手した ド キュ: ><ン 
卜用フ ォルダ 

(ユーザ フォルグ） 

お客様 巧 作成で きる フォルグ 

その他 (microSD) 

^ 本体 

その他 (本体) じ 切り替え 

その他 

FOMA 端末な 5〕 ピー したり、 サイ トや i 
ド^ール、^、 ソ tz —  ジ 'R/F などで 入手 した ド 
キユ: ント用 フォルブ 

(ユーザ フォルグ） 

お客様 巧 作成で き る フォルダ 

■ ホー ムネッ トワー ク （像 P.489) 

•  DLNA 対応 機器 内に 保を ちれて いる ファイル 巧 表示 ちれます。 


f 便利 ツー ルの 各種 ビ ューア について 

■ マン ガ •ブック リー ダー （煩 P.394) 

• 電子 書籍な ど (電子 書籍/電子 S 辛 書/電子 コミック） を 表示で きます。 


7 ンガ •ブック （本体） 

^microSD 

マン ガ •ブック (microSD) じ 切り 替え 

マン ガ •ブック リーダー 

サイ ト などで 入ました 電子 書籍な どの フォルダ 

i トド 

サイ ト などで 入手した 閲覧 制限 巧 設定 ちれて い 
る 電子 書籍な どの フォルダ 

プリ インストール 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 電子 書籍な ど ①フォ 
ルタ'' 

(ユーザ フォルダ） 

お客様 巧 作成で き る フォルダ 

7 ンガ .ブック （microSD) 

一本 体  1 マン ガ •ブック （本体) じ 切り替え 

7 ンガ .ブック （microSD) 

マン ガ •ブック リーグ ー 

サイトな どで 入手したり、 パソコン などな 5 保 
を した 電子 書籍な どの フォルダ 

マン ガ 

サイ ト などで 入手した、 閲覧 制限 巧 設定 ちれて 
いる 電子 書籍な どの フォルダ 

(ユーザ フォルダ） 

お客様 巧 作成で き る フォルダ 

■ ドキュメント ビ ューア （屈 =P.392) 

• [ド キュ ベント ビュ ーア] 内の フォルグー 覧は デー タ BOX ① [その 做 内 
と 同じ 内容を 表示し ます。 


t テー タ ー覧 画面の 見 かた 

フォルダを 選/ ぷと データ ー覧 画面 巧 表示 ちれます。 

• 表示 方を ① 変更 じついて は 煩 P.343 

例： [力: ラ] フス ルグ① データー 覧 画面 (表示 切替： [ビジュアル: 

n ファイル 種別 アイコン 
曰 タイトル 名 
ll 曰 詳細情報 マーク 


誌 回 回 巧 
て □回 囚 

•タイトル 表示は、 全角 8 文字 (半角 1 6 文字) ま でです (文字 サイ ブ① 設定 
や 一覧 画面の 表示 方 ミ 去 じより、 表示 ちれる 文字 数は 異なる 場合 巧 あり 
ます)。 
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•  i  t ー シヨ ン① 場合、 画像の 代わり じ 巧の よ ラに 表示 ちれる とき 巧 あ 
ります。 

■ [圖] 巧 表示 

• 音声 ①み① データ 
- 画像 ヴ イブ 巧 非対応の データ 
- 画像 ファイル 形式 巧 非対応の データ 
■ 晒] 巧 表示 

- テキスト のみの データ 
- 画像 巧 壊れて いたり 表示で きない データ 
■ 圆] 巧 表示 

- グ ウン □ー ドの 途中で 保を した データ 

•  PDF デー タ ① 場合、 画像の 代わりに [固] や [國] 、[固] と 表示 ちれる 場合 
巧あります。 PDF 対応 ビュー アを 起動す ると 画像 巧 表示 ちれる よ ラ I ごな 
ります。 

•  Microsoft  Word フ アイ ル、 Microsoft  Excel フ アイ ル、 Microsoft 
PowerPoint ① 場合、 画像の 代わりに [回] や [国]、 [图] と 表示され る 場 
合 巧あります。 ドキュ^ント ビ ユーアを 起動す ると 画像 巧 表示され る 
よ ラになります。 


[アイコ ンの 種類と マークの 説明 


■ ファイル 種別 アイコン 

静止画の 種類 


JPEG 

14M: 

10M： 

5M： 

3M： 

フル HD: 

3240X4320 

2736  X%48 

1944X2592 

1536X2048 

1080  XI 920 

[W 

す 

げ 

弹 

JPEG 

待受： 

480X854 

VGA： 

480X640 

フン tz グ： 
320X180 

QVGA： 

240X320 

QCIF： 

176X144 

「蹲 

げ 

m 

巧 
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JPEG 

GIF 画像 

GIF 

アニ^ーション 

円 ash 画像 

その 化 

巧 

げ 

国 

i 亡ー シヨ ン① 種類 


MP4/Mobile  MP4 

ブルーし イ 
ディスク 
し コーブ ー 
な 5 起 送 

ASF 

再生 制限 
なし 

再生 制限 あ U 

再生 期間 

再生 期限 

再生 回数 

\im 

麗 

爾 

丽 

>•••• 

邀 

が 

^ □デイの 種類 


SMF 

MFi 

3D 情報な し 

3D 情報 あり 

巧 

强 

PDF の 種類 


すべての ページ 
をグ クン □ー ド 

ページ 単位で 
部分的に 
ダウン □ー ド 

ダウン □ー ド 
失敗 

巧 

巧 

その他の ファイルの 種類 


Microsoft 

Word 

Microsoft 

Excel 

Microsoft 

PowerPoint 

PNG 

BMP 

その他※ 

げ 

が 

印 

巧 

酸 

巧 

义 FOMA 端末では 表示で きません。 


ド〕 tUlM 力ード t キ ユリ テイ 機能が 設定され た ファイル 
ド〕 亡 UIM 力ード 動作 制限 あり 

恩 


メロ ディの 種類に ついて 

•  MFi (3D 情報 あり） を [移 斤 巧 能 コンテンツ] フォルダ じ 保を したと き 
は、 MFi  (3D 情報な し） 巧 表示され ます 巧、 3D 情報は 保持して います。 

■ 詳細情報 マーク 

だ ツール 添付 や FOMA 端末 外への 化 力 巧で きないよ ラ じ ファイル 制限ち 
れ ている ファイル 

因 ：フ しーム 画像、 または スタンプ 画像 
巧： i  ドな どで 取得した ファイル※ 

巧 ： バー〕ー ドリー ダーや microSD 力ード、 ホ 外線 通信、 i  C 通信、 FOMA 
充電 機能 付 U 沈 接続 クー ブル 02、 IrSS™ 通信を 利用して 取得した フ ァイ 
ル※ 

曲！ ： 力^ラ 撮影した ファイル 
m  : テし ビ 電話中に 撮影した ファイル 
a  : 電子 書籍な どで 保を した 静止画 

嚇： PDF 対応 ビュー ア ① 表示 画面 を 切り 化して 保を した 静止画 
占 ： 位置 情報 巧 付加され ている 静止画 
を : 手書きした 静止画 
覃 ： ワン tZ ブで 録画した 静止画 
义 フ しーム 画像、 スタンプ 画像は 除く 


1" データの 表示 方法を 変更す る 

■ データ/フォルダ ー覧 画面の 表示 方法を 変更す る 
< 表示 切替 > 

例： マイ ピ クチ わのと き 

\ データ ー覧 画面で [ 静止画 設定] ► [表示 切替] 
2 表示 方法を 選ぶ 

• 設定で きる 項目は 画面 じよって 異なります。 


■ 全 画面 モードで 表示す る 

\ 画像 / i モーションの データー 覧 画面で 画像に カーソル 
を 合わせる ►圆 


-ア 


保存した 画像を 表示す る 

デー タ BOX ① マイ ピ クチ わじ 保存され た 画像を 表示し ます。 

•  HDM 胺 続した テし ビじ 画像を 表示す る こと 巧で きます （煩 P.398)。 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マ 
イピ クチャ] 

• 力べ ラギわ ラリー： 画） 

• スライド ショーを 表示: 面 

2 画像を 選ぶ 


• 画像の 保を 件数 巧 多くなる と 画像 表示 巧遅 くなる とき 巧あります。 
•サイトな どな 5 グ ウン □—ド した GIF ア ニべ ー シヨ ンや Flash 画像は、 見 
えなた 巧 異なる とき 巧あります。 

■ 画像 表示 画面の ボタン 操作 


左 90 度 回転 (JPEG 画 傲 

圆 

全 画面 t ー ド 切替 
(JPEG 画像が 外） 

圆 

ベール/ ブ □ブ 機能 

画 

高速 赤外線 通信 (IrSS™ 
機能） で 送信 (JPEG 画 
像） 

函 

全 画面 t ー ド 切替 
(JPEG 画像） 

度 

縮小/等 倍/拡大 
(GIF 画像） 

度 

再生/一時停止 
(Flash  画像） 

スク □ー ル※ 1 

な 

画像 表示 画面 
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前の 画像を 表示^ 2 

© 

巧の 画像を 表示 X’ 2 

顔検化 ブーム 
(JPEG 画像） 

囚 /面 

縮小 (JPEG 画像)※ 3 

の 

ピ クチ わ テーブル 表示 
(JPEG 画像 於 外） 

の 

拡大 (JPEG 画像） 

面 

前の 画像を 表示 

面 

エフェクト 切营 

面 

巧の 画像を 表示 

画 

ピ クチ わ テーブル 表示 

圃 

X] 画像 巧 画面より 大きい 場合に スク □ー ルし ます。 

X  2 画像 巧 画面より ルち い 場合、 または 画像 巧 画面より 大きく 画像の ち 
端/左端 巧 表示 ちれて いる 場合に 巧/前の 画像を 表示し ます。 

X3 縮小し 続ける と、 ピ クチ わ テーブル 表示 じなります。 

•  GIF ア ニべーシヨ ンや Flash 画 働ん 縮小/等 倍/拡大の 切り替え 巧で き 
ません。 

• 巧/前の 画像を 表示 するとき じ 画像 巧 乱れたり、 表示 ちれない こと 巧 
あります。 

一、  •  Flash 画像 再生 中は、 全 画面 亡ードへの 切り 营 えは できません。 停止して 
^  な 5 操作して くだち い。 

夕  ■ 画像 表示 画面の タッチ パネル 操作 

^  • タッチ パみ レの 主な 操作 I ごつ いては 咳 P.46 

I  串  • コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


同 

Rotate  I 

左 90 度 回転※ 1 

1 副 

等 倍 A フ イット※ 2 

□ 

再生/一時停止 X’ 3 

曰 

高速 赤外線 通信 (Irss™ 機 
台 封で 送信 X 4 

^ ー ル 添付/ :> (ー ル 挿入/ 

ブ □ブ 投稿※ 4 

X  ] 」PEG 画像の 場合に 表示 ちれます。 
X2  GIF 画像の 場合に 表示 ちれます。 
X3  Flash 画像の 場合に 表示 ちれます。 
X4 操作 可能な 場合に 表示され ます。 
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• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


巧へ/前へ 

左ち じ スライド 

ブーム バー 表示※ 1 

□ンブ タッ チ 

拡大/縮 ル X 2 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

ピ クチ わ テーブル 表 
示 X3 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

全 画面 t ー ド切营 

画面を タッチ 

XI ブーム 巧 能な JPEG 画像の み 表示 ちれます。 ブーム パーの スライ グを 左ち 
じ スライド するな、 ブーム パーを タツ チして 画像 到 広大/縮小 します。 

X  2 」PEG 画像の み 操作 できます 。縮小し 続ける と、 ピ クチ わ テーブル 
表示 じなります。 

X3 」PEG 画像が 外で 操作で きます。 

• 画像を 拡大して 表示して いる 場合は、 上下 左ち じ スライ ドして 表示 位置 
を 変更し ます。 

■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フォルダ 管 勘 


► [フォルダ 新規 作成] 

保  P.377 

► [フォルブ 名 編集] 

保  P.378 

► [フ ォルグ セキュリティ] 

咳  P.378 

悄リ 除] 

保  P.378 

[microSD へ 移動] 

嫁  P.372 

[microSD へ 全 件 コピー] 

像  P.371 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

保  P.385 

►  [  i 〔送信] 

嫁  P.387 

[静止画 設定] 

► [表示 切替] 

保  P.343 

► [バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 表示 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

► [音量 設定] ► 巧） 

•  Flash 画像 再生 時の 音量を 調節し ます。 


► [スライド シヨ ー 開始] 

嫁  P.347 

► [スライド シヨ ー 設定] 

吸  P.347 

► [ピ クチ わ テーブル] 

保  P.347 

亡リ 確認] 

吸  P.382 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

► [ホー ムネッ トフー ク] 

1 画像 一覧 画面の サブメニュー 操作 

巧の 機能 じついて は、 フォルグ ー覧 画面の サブべ ニユー 操作 （保 P.344) 

を 参照して くだち い。 

■ データ 送信 (赤外線 送信、 i  C 送信） 

麵 静止画 設定 (表示 切替、 バック ライト 点な 時間、 音量 設定、 スライド 

シヨ ー 開始、 ス フイ ド シヨ ー 設定） 

■ 参照 先切营 

[編集 •情報 表示] 

► [手書き 編集] 

保  P.405 

► [画像 編集] 

嫁  P.348 

► [プチ エステ] 

保  P.351 

► [タイトル 編集] 

保  P.378 

► [ファイル 名 編集] 

感  P.378 

► [ファイル 制 励 ►設定を 選ぶ 

• 静止画の FOMA 端末 外への 化 力を 制限し ます。 

► け イト 接続] ► [はし、] 

► [情報 表示] 

保  P.380 

悄 y 除] 

喊  P.380 

[分類 登録] 

嫁  P.379 

[画面 設定] 

原  P.347 

[移動/コピー] 


► [フォルグ 間 移動] 

保  P.379 

►  [microSD  へ 移動] 

保  P.372 

►  [microSD  へ] ピ—] 

媛  P.371 

► [自動 お預かりへ 移動] 

保 P.133 

► [お預かり tz ン ターに 保た] 

咳 P.134 

► [お預かり 済 アイコン クリア] 

保 P.134 

[データ 送信] 

► [プリンタ 送信] 

嫁  P.488 

►  [Bluet 00 か 送信] 

保  P.439 

► じ 也 点 情報 送信] 

優  P.438 

► [ホーム ネットワーク 送信] 

保  P.489 

[静止画 設定] 

► [ソ -h] 

優  P.379 

►  亡 作成] 

保  P.427 

[位置 情報] 

► [位置 情報 利用] 

保 P.33 日 

► [位置 情報 付加] 

像  P.335 

► [位置 情報 削除] ► [はし、] 

[ファイル 制耐 について 

•  FOMA 端末で 撮影、 または 編集して 作成した デー タじ 設定で きます。 た 
だし、 編集す る データ じよって は 設定で きないち のちあります。 


夕 

管 
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■ 画像 表示 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 画像一 覧 画面の サブべ ニユー 操作 (保 P.34 日） を 参 
照して くだち し、。 

■ 編集 •情報 表示 (タイトル 編集、 サイ ト 接続、 情報 表示） 

■ 分類 登録  ■ 画面 設定 

麵 デー タ 送信 （プリンタ 送信、 Bluetooth 送信、 地点 情報 送信） 

■ 静止画 設定 作成） 


[リトライ] (円 ash 画像の み） 

ー ル/ ブ □グ 機能] 

►  ー  ル 添付] 

保 P.23 目 

►  ー  ル} 軍 入] 

喊 P.23 目 

► 股 稿] 

保 P.23 目 

[編集 •情報 表示] 

► [手書き 編集] (Flash 画像 外） 

保  P.405 

► [画像 編集] (Flash 画像な 外） 

保  P.348 

► [プチ エステ] (Flash 画像 か） 

保  P.351 

► [ファイル 名 編集] (Flash 画像 外） 

喊  P.378 

► [ファイル 制限] (Flash 画像な か） ►設定を 選ぶ 

• 静止画の FOMA 端末 外への 化 力を 制限し ます。 

[1 件 削除] 

保  P.380 

[顔 登録] (Flash 画像 か） 

原  P.348 

[移動/コピー] 

► [1 件 移動] 

保  P.379 

►  [microSD へ 1 件 移動] 

原  P.373 

►  [microSD  へ 1 件] ピー] 

喊  P.3  了  1 

► [お預かり tz ン ターに 保を] 

嫁 P.134 

► [自動 お預かりへ 移動] 

• 自 動 お預かり へ 移動の 詳細 じついて は 屈 = P. 1 33 

[データ 送信] 
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► [赤外線 送信] 


保  P.385 


►  [  i  C 送信] 

嫁  P.387 

[静止画 設定] 

► [ピ クチ わ テーブル] 

感  P.347 

► [ブーム] (Flash 画像な 外） ► ブームの 種類を 選ぶ 

► [エフェクト 設定] ►設定を 選ぶ 

• 巧/前の 画像に 切り替える ときの エフェクト （効果） を 設定し 
ます。 


► [バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 表示 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

► [音量 設定] (Flash 画像が 外） ►巧） 

•  Flash 画像 再生 時の 音量を 調節し ます。 

► [自動 回転 設定] (Flash 画像が 外） ► 設定を 選ぶ 
• 」PEG 画像の 場合、 デ イス プしイ 内で 最大に 見える よ ラに、 自 
動的に 回転して 表示で きます。 

► [表示 亡ード] (Flash 画像な 外） ► 設定を 選ぶ 
► [ライ ト アップ] (Flash 画像が 外） 


► [操作 ガイド] 

[位置 情報] (Flash 画像が 外） 

► [位置 情報 利用]  屈 =P.336 

► [位置 情報 付加]  屈 =P.335 


► [位置 情報 削除] ► [はし、] 


•  Flash 画像 再生 中は 操作で きません。 停止して な 5 操作して ください。 

[ズ ーム] について 

•  GIF ア ニべー シ ヨン、 BMP 画像、 PNG 画像、 円 ash 画像は ブーム でき ませ 
ん。 

•  GIF 画像、 フしー ムや スタン プは [等 倍 フ イット] のみ 選択で きます。 
• 巧の よ ラな 画像は、 顔検化 ブーム 巧で きない 場合 巧あります。 

■ 顔 巧 ルち い  ■ 顔 巧 正面を 向いて いない 

■ 複数の 顔 巧 ある  ■ 顔の 前に 物な ど 巧 ある 


[顔 登録] について 

•  JPEG 画像が 外の 画像は 操作で きません。 

[自動 回転 設定] について 

•  JPEG 画像が 外の 画像は 操作で きません。 

•  HDMI 化 力 中は 操作で きません。 

[表示 モー ド] について 

• 全 画面 ドは デ イス プしイ 内に 納まる サ イブ、 ワイ ド t ー ドは を 白 
巧 付なない サ イブです。 


f ピク チャ テーブル 表示に する くピ クチャ テーブル > 

ピ クチ わ テーブル 表示 じする と、 指定した フォルグ 内の 画像を 縮小して 一 
覧で 表示し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►  @  ► [静止画 設定け [ピ 
クチャ テーブル] 

• 全 画面 表示： 画} 

• フォルダ 切替： 画) ►フォルダを 選/ ぷ 
• 操作 ガイドの 表示: 回） 

• 画像を 選択す ると、 画像 表示 画面 巧 表示 ちれます。 

■ ピ クチャ テーブル 表示 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 保 P.46 
• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


国 

フォルグ 切替 

操作 ガイ ド 起動 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


カーソルの 移動 

カーソルを タッチした まま 上下 左ち じ スライド 

画面を 上下 じスク 
□ー  ル※ 

上下に スライド 

画像 表示 画面の 表示 

画像を タッチ 

X スク □ー ルバー ① スライ ダを 上下に スライ ドす るな、 スク □ー ルバー 
を  タツ チして ちスク  □ー ルで きます。 


I スライ ド シヨ ーの 設定を す るく スラィ ド ショー設定 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 フォルダに カーソルを 合わせる ►  [静止画 設定] ►[ス 

ライ ド ショー 設定] 

3 各項 目を 設定 ►歷） 

• 再生: 国） 

• 前/巧の テン プし ートを 編集:©/ @ 

■ スライ ド ショーを 再生す る 

設定した フォルグ 内の 画像を 連続して 表示し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 フォルダに カーソルを 合わせる ►  [静止画 設定] ►[ス 

ライ ド ショー 開始] 

• 音量 調節:® 

• スライド ショー ① 再生/一時停止：® 

• スライド ショーを 最初な 5 再生： 圆 
• 設定の 変更: @  ►各項 目を 設定 ►画] 

. 再生: 画 

国 像を 待受 画面な どに 設定す る  <  画面 設定 > 


1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 画像に 力ー ソルを 合わせる ►  画面 設定] 

3 項目を 選ぶ 

• 待受 画面に 設定 するとき： [待受 画面 設定] ►設定 先を 選/ ぷ^  [はし、] 

- 画像の サイ ブ じよって は、 表示 サイ ブ 選択 画面 巧 表示 ちれます。 表 
示サ イブを 選んで くだち し、。 

• 電話帳 じ 登録 するとき： [電話帳 画像 設定] ►電話帳 じ 登録 
• スク ジュールを 作成 するとき： [スク ジュール 画像 設定] ►スク 
ジュールを 登録 

• フ しー ムや スタンプ、 ワン tz ブで 録画した 静止画は 画面 設定で きません。 
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•  マイ ピク チトな 5 静止画 (JPEG 画 傲を IrSS™ 機能 対応 機種に 送信で きます。 
• ホ 外線 通信 利用 時の ミ 主意 事項 じついて は 煩 P.385 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 静止画に 力ーソルを 合わせる ►面 

• 受信側の FOMA 端末を 受信 待ち 状態 じします。 

3  [画像を 縮小] ►  [OK] 

• そのまま 送信 するとき： [そのまま 送信] 

• 通信の 中止:® 

•  IrSSTM 機能とは、 IrSimple™ 1.0 規格 準拠の 片方 向 通信 機能 (Home 
Appliance  Profile; です。 

348 


•  m に 「oSD カー ド 内の 静止画は、 直接 設定で きません。 FOMA 端末に コ 
ピー/移動 してな 5 登録して くだち い。 

•  Flash 画像は、 待ち 画面、 発着 信 画面、 —ル送 安信 画面、 電話帳 じ 設定で 
きます。 

• スク ジュールを 作成す る 場合、 表示され るスク ジュールの 予定 登録 画 
面には、 あ 5 なじめ 巧の 内容 巧 登録 ちれます。 

■ 日時: 静止画の 保を 日時  ■ 画像: 静止画 


r 静止画を 添付して i モー ド メールを 送信す る 

静止画を: ー ルに 添付して 送信で きます。 また、 デコ^— ル® として 送信し 
たり、 ブ □ブ /SNSI こ 投稿す る こと もで きます。 

• ファイルの 添付 じついて は 屈 =P.149 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 静止画に 力ーソルを 合わせる ►圆 
3 送信 方法を 選ぶ 

• 送信 方を じついて は 屈 =P.236r 撮影 後す く' じ 静止画 または 動画を 送 
る」 ① 操作 2 へ 

4  メー ル/デコ メー ル® を 作成 •送信 


I ■静止画を 高速 赤外線 通信で 送信す る （IrSSTM 機能) 
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•  IrSS™ 通信は、 片方 向 通信の ため 受信側な 5 ① 応答を 確認せ すじ 送信し 
ます。 受信側 巧 受け取れない ときで も 送信 側は 正常に 終了し ます。 


[静止画から 顔 情報を 登録す るく 顔 登録 > 


静止画な 5 顔の 画像を 検 化し て 登録 したり、 登録し た 顔 情報 名を 顔検化 
ブーム 時に 表示した りで きます。 また、 登録した 顔 情報を 利用して デー タ検 
索 や アルバム 表示を する ことち できます。 

• 顔 情報は 10 件まで 登録で きます。 

• 静止画 撮影な 5 顔 情報を 登録す る こと もで きます （屈 =P.233)。 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 静止画を 選ぶ 

3  @  ► [顔 登録け [顔 検出 ズーム] 

• 囚 でち 操作で きます。 

• 登録す る 顔 巧 拡大 表示 ちれます。 

- 複数の 顔 巧 検出され ている 場合は、 囚を 押す た ひ' じ 拡大 表示 ちれる 
顔 巧 切り替わり ますので、 登録す る 顔を 拡大 表示ち せて くだち し、。 

4  @ ►[顔 登録] ►[新規 登録] 

• 囚 （ 1 秒が 上) でも 操作で きます。 

• 登録 ミき みの 顔 情報を 編集： [編集] ►編集す る 顔 情報を 選/ ぷ 
- 個人 検化 一覧 画面 巧 表示され ます。 

• が 降の 操作 じついて は徑 T.233r 顔 情報を 登録す る」 ① 操作 4 へ 
• 登録 ミき ①顔 情報の 削 除 じついて は 屈 = P.234 


画像 編集 


静止画を 編集す る 

画像 編集では、 編集 前と 編集 後の 静止画を 見比べな が 5、 連続して 編 
集で きます。 

• 編集 前の 静止画の サイ ブ じよって は、 利用 できない 編集^ ニュー 巧 あり 
ます。 

• 画像 エフェクト や 画像 補正、 プチ エステな どは、 静止画 じよって 効果 じ 差 
巧あります。 

•  FOMA 端末 外な 5 取得した 静止画は 編集で きないと き 巧あります。 


• 画像 編集を 巧 ラと 画質 巧 劣化 したり、 データ ① 容量 巧 増減す ると き 巧 あ 
ります。 

•  Flash 画像 や GIF ア ニ: > (—シ ヨンは 編集で きません。 

• 人物の 顔な どを 編集した 静止画は、 人格権 および 肖像権を 尊重し、 中傷に 
な 5 ない よ ラ じご 配慮く だち し、。 

• 編集した 静止画は 圧縮して 保を し 直 ちれる ため、 編集 中の 静止画とは 異 
なって 見える こと 巧あります。 


1 ノー マルメ ニューで [データ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 静止画に 力ー ソルを 合わせる ►画) K 編集 •情報 表示] ► 
[画像 編集] 

. 画を 押す と 画像 編集^ ニューの 非 表示/表示を 切り替える こと 巧 
できます。 画像 編集べ ニューを 選択して 編集す る こと 巧で きます。 

3 静止画を 編集 


4 圆 ► [はい] 

• 保を 後に 続けて 編集 するとき： 函 


5  [0K] 

• タイトルの 編集： [タイトル 編集] ►タイトルを 編集 ►圆 ►  [0K] 

- 全角 2 日 文字 (半角 日〇 文字） まで 入力で きます。 

• 保を 先の 変更： [フォルグ 変更] ►フォルダ じ カーソルを 合わせる ► 
圖 ► に K] 

• 保を して^-ル じ 添付： [^- ル 作 励 ►ベールを 作成 •送信 


■ 画像 編集 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


叫 1 

編集を 完 3 

II 叫 1 

保を 

EditON/OFFl 

画像 編 集: ニューの 非 表 
示/表示 

P1 

画像 編集 画面 じ 戻る X 

X 画像 表示 画面での み 操作で きます。 
• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


I 画像 表术 画面 ①表术  I  ^ 像を タッチ  I 

■ 画像 編集 画面の サブメニュー 操作 

[画像 確認] 

► [編集 前 画像 確認] 

_  ►[編集 後 画像 確認] 

[画像 切り出し]  屈 =P.350 

[ヴ イブを 要] ►ヴ イブを 選ぶ 
[画像 回 起] ►種類を 選ぶ 
[エフェクト] 

► [画像 ェフェクト] ►種類を 選ぶ 
• 静止画の 色合い や タッチを 変更し ます。 

► [フェイス エフェクト] ►種類を 選ぶ 
• 人物の 顔に 喜怒哀楽 などの 表情 効果を 付けます。 

► [フェイス エフェクト （鏡面)] ►頃 目を 選ぶ 
• 人物の 顔を 左ち 巧妳 じします。 

[画像 補正] ►種類を 選ぶ 

• 静止画に シ わー プ斗ス や ソフトな どの 補正を なける こと 巧で きます。 

[スタンプ] 

► 陋像 スタンス ►スタンプ じ 力ーソルを 合わせる ►圆 H 占り 付 
け 位置を 調整 

► [フェイス スタンプ] ►種類を 選ぶ 

► [文す スタンプ]  屈 =P.350 
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[フ しー ム] ►種類に 力ーソルを 合わ だる ►圆 


[顔 検出 位置 修正] 

保  P.350 

阮 じ 戻す け [はい] 

[サイズ 変更] について 

• ヴ イブ 変更して ち 縦横 比は 変更 ちれません。 縦横 比 巧 異なる 画像を ア 
イコ ンや テし ビ 電話 代替 画像に 使用 する 場合は 画像 切 り 化しを 利用し 
てくだち し、。 

• 現在の 横 (縦) サイ ブを 変換 後の 横 (縦) サイ ブじ 拡大 または 縮小し ま 
す。 r アイコン： 巧 2X1 日 2」 じ サイ ブ 変更す る 場合、 上下 狂ち) 巧 足りな 
し、 ときは、 静止画を 中央に 配置して 上下 狂ち) じを 白 巧 付きます。 

[画像 回転] について 

• 縦と 横①サ イブ 巧 異なる 静止画を 90 度 回転ち せる と、 縦横 比 巧 変わり 
ます。 

• 静止画 じよって は、 保を 先 フォルダを 指定で きないと き 巧あります。 

[フェイス エフ ェク ト] 、[フェイス エフ ェク ト （鏡面）]、 [フェイス ス 

タン プ] について 

• 静止画 内の 顔の 位置 や 大きち じよって は、 ラ まく 加工で きない こと 巧 
あります。 正面を 向いた 顔 巧 大きく 中央に 写って いる 静止画を 使用し 
てくだち し、。 

• 顔の 輪郭 情報 巧 正しく 巧 化で きないと きは 屈 =P.3 己 0 

[フ レー ム] について 

•  FOMA 端末に は あ 5 な じめ r 待受:  480  X  8 日 4 丄 fVGA：  480  X  640」 用の 
フし ーム巧 登録 ちれて います。 

抗に 戻す] について 

• 取り消しは] 回の み 巧 能です。 続けて 取り消し 操作を 斤 ラと、 未 編集 状 
態に 戻ります。 


デ— 夕 管理 


350 


[静止画の サイ ズを 修正す る  <  画像 切り出し > 

1 画像 編集 画面で @  ► [画像 切り出し] 

2 サイズを 選ぶ 

3 切り出し 部分を 選ぶ 

• 画面の 拡大/縮 ル： 圃/@ 

• 現在 ①横サ イブを 変換 後 ①横サ イブに 拡大 または 縮小し ます。 上下 巧 
足りない ときは、 静止画を 中央に 配置して、 上下 じを 白 巧 付きます。 


■ 文字 スタ ンプを 貼り 付ける  <  文字 スタ ノブ〉 

\ 画像 編集 画面で @ ►[スタンプ] ► [文字 スタンプ] 

2 種類を 選ぶ 

•  ロリー ワー ド] のとき： 文字を 入力 ►圆 

•全角 1 1 文字 (半角 22 文字) ま で 入力 できます。 文字 巧 画面の 幅を 超 
える ときは、 はみ 化した 部分 巧 削除 ちれます。 

3 おり 付け 位置を 調 舊^® 

• 文字 サイ ブ① 変更: 画/互！ 

• 文字 色の 変更: 極) ►文字を を 選/ ぷ 


[各部の 輪郭 情報を 手動で 設定す る  < 顔 検出 位置 修正 > 


フェイス エフェクト や フェイス スタンプ、 プチ エステで 利用す る 顔の 各部 
① 輪郭 情報を、 手動 で 設定 できます。 

\ 画像 編集 画面で @  ► [顔 お出 位置 修正] 

2 指定す る 部位を 選ぶ 

• 顔の 輪郭を 指定 (ホ 枠）： 

•  □① 輪郭を 指定 (黄 枠）： 歷] 

• 左目の 輪郭 (緑 枠) とち 目の 輪郭 (青 枠) を 指定: 固） 

• それぞれの ボタンを 押す た ひ' じ、 [+] ① 位置 巧 切り替わります。 


輪郭を 指定す る 

例： 顔 ①輸郭 のとき 


m 

具 

瓜^ 

輪郭の 左上に [+] 
力ー ソルを 合わせる。 


輪郭の ち 下に [+] 
カーソルを 合わせる。 


操作 2 〜 3 を 繰り返し 、すべての 輪郭を 指定し ます。 


4  ® 


I 人物の 顔を メーク アツ プす るく プチ エステ > 

人物の 顔の 静止画 じ、 美 白 や ナチュラルの^ ーク アップ 効果を なける こと 
巧で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 静止画に カーソルを 合わせる ►画) ►[編集 •情報 表示] ► 
[プチ エステ] 

3 効果を 選ぶ 

• 静止画の 保 初 ごつ いては 煩 P.349r 静止画を 編集す る」 ① 操作 4 へ 
• 顔の 輪郭 情報 巧 正しく 巧 化で きないと きは 屈 =P.3 己 0 


ンプ レー ヤー 


動画 / i モーシ ヨンを 再生す る 

デー タ BOX ① i  t- シ ヨン •ムー ビ ーI こ 保存され た i  t- シ ヨンを 再 
生し ます。 

•  HDMI 接続した テし ビじ 動画 /  i  t ーシ ヨンを 表示す る こと 巧で きます 
(屈 =P.398)。 


• 市販の Bluetooth 機器を 接続す ると、 i  t  — シヨ ン① 音声を Bluetooth 機 
器な 5 再生で きます （煩 P.43 の。 

1 ノ  ー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ヨン •ムー 
ビー] 

• 力: ラギゎ ラリー： 画） 

9  i モーシ ヨンを 選ぶ 


t ーシ ヨン 再生 画面 


II 再生 画像 

且 再生 状態 

►  PLAy  : 再生中^^’ 

II … use  : —時停止 中※ 

■  STOP  : 停止 中 

け f 戸： 早送り 中 
か 早 戻し 中 

X ス □一再 生 中は、 再生 速度 巧 表示 ちれます。 
且 リピート 再生 

3  : リピート 再生 中 
□  Dolby  Mobile  設定 

留 ： Virtual 日. Ich  (イわ ホン） 

關 ： ター マル 


スポーツ 
ドラ 7 
パ' ラエ テイ 
ミ ュージ 'ック 
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オリ ジナルの 設定 項目を 選んだ 場 含 

m  : サウンド スペース 
m  : ナチュラル ベース 
m  : サウンドし ベル コント □ー ラ 
m  : t タラル^ ステし 才 
且 再生 時間/総 再生 時間 
因 再生 種別 
?0  : 音声 あり 
B  : 映像 あり 
晶 ：テ □ップ あり 
在 ： 音声 再生 不可 
資 ： 映像 再生 不可 
田 音量 

I り 5  :| け值量 0) 〜が 5 值量 2 己） 

•ミュート 中は、 数字の 上に [®] 巧 重なって 表示 ちれます。 

回 Bluet 00 か 出力 

贷 ：团 uetooth 止! 力 中 

回 画像 ヴ イブ 

圖 ： rsQCF:  128X96」 

圃 ： 「QCIF: 176 XI 44」 

國 ： rCIF:3 日 2X288」 

圓 ： 「QQVGA:  160X120」 

圓 : rhQVGA：240X176J 
圃 ： 「QVGA: 320X240」 

B  :  rWQVGA:  400  X240」 

圃 ： rVGA:  640X480」 

圓 : TFWVGA：  864X480 J 
圃 ： r ワイド： 720X400」 

画 ： 「HD: 1280 X 720」 

圆 ： r フル HD: 1920 X1080」 

阳バ 、ソファ リング 中 

曾 ：バ 、ソファ リン ブ中 表示 (標準 タ イプ •スト リー ミン ブ タイプ) 
田! ダウン □-ド 未完 3 
m  :グ ウン □ー ド 未完 3 


: 映画 

: オリジナル 
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• 再生 可能な i  t ー シヨ ン① 種類は 巧のと おりです。 


ファイル 形す 

巧 号 化 方式 

MP4 

(拡張 子： r.mp4」 

口  gp」r.m4a」） 

映像 

MPEG-4、H.263、H.264 

音声 

AMR、 AAC、 HE-AAC、 Enhanced  aacPIus 

ASF 

(拡張 子: r.asf」） 

映像 

MPEG-4 

音声 

AMR、 G.726 

• 符号化 方式 巧 H.263 ① i 亡ー シ ヨンは、 rCIF:3 日 2X288 丄 「QCIF: 17 日 X 
]44 丄 rsQCIF: に 8X96」 巧 再生 巧 能です。 

• 符号化 方式 巧 MPEG-4、 H.264 ① 場合、 「1 920  X 1 080」 よ り 大きい サ イブ 
① i 亡ーシ ヨンは 再生で きません。 ただし、 ファイル 形式 巧 ASF ①場 
合、 rQVGA:320X240」 より 大きい サイ ブ① i  t  — シ ヨンは 再生で きま 
せん。 

•  i  シ ヨンに テ □ツプ 巧 付いていても、 テ □ツプ は 表示 ちれません。 

• ス □一再 生 中は、 音声 巧 化 力され ません。 

• ダウン □- ドの 途中で 保を した i 亡ーシ ヨンを 選/ ぷ と、 残りの データ 
を ダウン □ー  ドす るな ど ラな ① 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選 
ぷと ダウン □ー  ドで きます。 

• 音声の みの i  t- シ ヨンを 再生す ると、 画面には 固定 ①ア ニべーシヨ 
ン巧 表示され ます。 

• 再生 中に 着信 や アラーム 動作 巧 あると、 再生は 中止され、 i  t ーシ ヨン 
① 停止 画面に 戻ります。 

• 再生 中に FOMA 端末を 閉じて ち、 再生は 継続され ます。 

■ i モーシ ヨン 再生 画面の ボタン 操作 


一時停止/再生 

停止 

面 

音量 調節 (音量 〇〜 2 日)※ 1※2 

ミュート/解除 

の 

前の i t ーシ ヨンを 再生※ 3 

© 

コマ 戻し （一時停止 中） 

© 

早 戻し※ 4 

©(1 秒が 上） 

ス □一再 生の 速度を] 段階 
遅くす る （ス □一再 生 中） 

© 

巧の i t ーシ ヨンを 再生※ 3 

コマ 送り （一時停止 中） 

早送り X4 

0(1 秒が 上） 

ス □一再 生の 速度を] 段階 
速くす る （ス □一再 生 中） 

ボタンに 割り振 5 れた 再生 

の: 先頭 

開始 位置に ジ 'わ ンプ X’ 5 

国〜 画: 総 再生 時間の 約 1 /9 すつ 先の 位置 

再生 時間の 表示 X 6 

面 

操作 ガイ ドの 表示 X’ 6 

(menu] 

表示 切营 (通常 t ー  ド/全 画 
面 t ー ド/フル ワイ ド t 一 

ド、※ 了）※ 8 

圆 

ベール/ ブ □ブ 機能※ 9 

画 

ス □一再 生/通常 再生 

画 

ライト アップ※ 2 

垣 K 1 秒が 上） 

XI ボタンを 押し 続ける と、 連続して 音量を 調節で きます。 

X2  HDMI 化 力 中は 操作で きません。 

X3  i t— シ ョン 停止 中 も 操作で きます。 

X  4  [し コー グー 連擬 フ オル グ内① 動画のと きは、 早送り / 早 戻 し 中に 通 
常 再生 じなる こと 巧あります。 

※巳 総 再生 時間 巧 短い ときは、 ジ 'わ ンプ しない こと 巧あります。 

X6  HDMI 化 力 中の み 操作で きます。 

※了  i  t  — ショ ン①サ イブ じよって、 フルワ イド t ー ドでは 再生で きない 
こと 巧あります。 

X8  HDM 比 力 中、 サイ トな 5  i  t- シ ョンを 取得 再生 中は i 亡ー ショ ン 
を 保を できます。 保を 先に カーソルを 合わせ、 画を 押してく だち い。 
X9  HDMI 化 力 中は チ わプタ ーー 覧を 表示し ます。 

• 通常 ポジション で 全 画面 亡 ー ド、 フルワ イド t ー  ド 中は® と @の 操作 巧 
入れ 曽わ ります。 FOMA 端末を 横向き じ 持って 操作 してく だち し、。 

• データ じ 制 限 巧 あるとき など、 操作 巧で きな な つたり、 再生 画面の 総 再 
生 時間 巧 正しく 表示され ない こと 巧あります。 


■ i モーシ ヨン 再生 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


前の i t ーシ ヨンを 再生 

圃 

巧の i 亡ーシ ヨンを 再生 
※ 1 

國 

表示 切替 

IQQ 

ス □一再 生/通常 再生 

一時停止/再生 


イ旱止 


添付^ ー ル 作成※ 2 


XI □ンブ タッチす ると、 早 戻し/早送り じなります。 
X2 添付 可能な 場合に 表示 ちれます。 

巧①夕 、ソチ 操作 巧で きます。 


フオ ル ダ ー覧 画面の サブ メニュ ー 操作 


[フォルダ 管 風 


• [フォルグ 新規 作成] 


保  P.37 


• [フォルダ 名 編集] 


嫁  P.37 


• [フ オルダ セキュリティ] 


保  P.37 


悄リ 除] 
[連続 再生] 


保  P.37 


’ [連続 再生 開始] 

• 指定した フォルダ 内の i 亡ーシ ヨンを 連続して 再生し ます。 


[リ ピー ト 再生 設定] ► 設定を 選ぶ 


音量 調節 

上下に すばやく スライド 

ミュート/解除 

音量 アイコンを タッチ 

夕 / 前の i 亡ーシ ヨンを 再生 

左ち じ すばやく スライド 

ス □一再 生の 速度を] 段階 速 
くす る/遅く する （ス □一再 生 
中） 

左ち じ すばやく スライド 

デ— 夕 管理 
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► [ブイ ジェス ト 再生 設定] ►再生 時間を 選ぶ 

•各 i 亡 ー シヨ ン① 最長 再生 時間を 設定し ます。 

[microSD へ 移動] 

降  P.372 

[microSD へ 全 件 コピー] 

嫁  P.371 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

保  P.385 

►  [  i 〔送信] 

喊  P.387 

[ i 亡ーシヨ ン •ムービー 設定] 

► [表示 切替] 

喊  P.343 

► [バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 再生 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

モリ 確認] 

感  P.382 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

► [ホー ムネツ トフー ク] 


[連続 再生 開始] について 

• 連続 再生を 面で 停止した 場合、® を 押す と、 停止した i  シヨ ン① 
先頭な 5 連続 再生 巧 再開 ちれます。 

• 再生 回数に 制限の ある i 亡ーシ ヨン や、 再生 期間の 制限を 超えた 
i 亡ーシ ヨンは 再生 ちれません。 確認べ、 ソ tz —  ジ '巧 表示 ちれ、 巧の 
i 亡ーシ ヨン 巧 再生され ます。 

• ダウン □ー ドの 途中で 保を した i  t ーシ ヨンは 再生 ちれません。 巧の 
i 亡ーシ ヨン 巧 再生 ちれます。 

■ 映像 一覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 フォルグ ー覧 画面の サブ^ ニユー 操作 (吸 P.3 己 3) 
を 参照して くだち し、。 

■ 連続 再生  ■ データ 送信 (赤外線 送信、 i  C 送信） 

■  i  t ーシ ヨン •ムービー 設定 (表示 切替、 バック ライト 点な 時間） 

■ 参照 先切营 
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[編集 •情報 表示] 

► [映像 編集] 

保  P.358 

► [亡ーシヨ ン デ〕] 

嫁 P.35 目 

► [タイトル 編集] 

保  P.378 

► [ファイル 名 編集] 

咳  P.378 

► [作成者 名 編集] ► 作成者 名を 編集 ►画] 

► [コピーライト 編集] ►コピーライトを 編集 ►圖 

► [説明 編集] ►説明を 編集 ►歷] 

► [ファイル 制限] ►設定を 選ぶ 

• 動画の FOMA 端末 外への 化 力を 制限し ます。 

► [情報 表示] 

保  P.380 

悄 y 除] 

咳  P.380 

[分類 登録] 

保  P.379 

[音 •映像 設定] 

感  P.356 

[移動/コピー] 

► [フォルグ 間 移動] 

嫁  P.379 

►  [microSD  へ 移動] 

像  P.372 

►  [microSD  へ] ピ—] 

保  P.371 

► [お預かり tz ン ターに 保た] 

優 P.134 

[データ 送信] 

► [ホーム ネットワーク 送信] 

嫁  P.489 

[ i 亡ーシヨ ン •ムービー 設定] 

► [ソ ーh] 

嫁  P.379 

► [しジ ユー ム 再生 設定] ►設定を 選ぶ 

[作成者 名 編集]、 [コ ピー ライ ト 編集]、 [説明 編氣 について 

• 全角 •半角 問わす 128 文字まで 入力で きます。 

[ファイル 制耐 について 

•  FOMA 端末で 撮影、 また は 編集し て 作成 した データ じ 設定で きます。 た 
だし、 編集す る データ じよって は 設定で きないち のちあります。 

[レジュー ム 再生 設定] について 

•  FOMA 端末に 保を ちれた i 亡ーシヨ ン じは 設定で きません。 

• 嚴巧 可能 コンテンツ] フ オルダの i  シ ヨンには 設定で きません。 

•し ジ' ユーム 再生を liON] じ 設定す ると、 microSD 力ー ド じ 保を された 
i  t ー シヨ ン① 再生 巧 着信な どで 中断 ちれても、 中断 ちれた ところな 
5 再生を 再開す る こと 巧で きます。 

■ i モーシ ヨン 巧 生 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 映像一 覧 画面の サブべ ニユー 操作 (屈 =P.3 日 4) を 参 
照して くだち し、。 

■ 編集 •情報 表示  ■ 音 •映像 設定 

■  i  t ーシ ヨン •ムービー 設定 （しジ ユー ム 再生 設定） 


ー ル/ ブ □ブ 機能] 

咳 P.23 目 

[1 件 削除] 

咳  P.380 

|；Dolby  Mobile 設定] ► 設定を 選ぶ 

• [オリジナル] を 選択した ときは、 項目を 選択して 圆 

[Bluet 001 ih 出力] 

保  P.437 

[移動/コピー] 

► [1 件 移動] 

感  P.379 

►  [microSD へ 1 件 移動] 

嫁  P.373 

►  [microSD  へ 1 件] ピー] 

保  P.3  了  1 

► [お預かり tz ン ターに 保を] 

你 P.134 

[チ ゎプタ ーー K]  ►チ ゎプ ターを 選ぶ 

• チゎプ ターを 選択して 再生し ます。 

[ i モーション •ムービー 設定] 

► [リピート 再生] 

• 通常 再生に 戻す： 同じ 操作 

► [エフェクト 設定] ►設定を 選ぶ 

► [表示 ヴ イブ 切替] ►設定を 選ぶ 


► [ラィ h アップ] 

► [バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 再生 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

► [送 U 速度 指定] ►設定を 選ぶ 
• 早送り/早 戻しの 速度を 設定し ます。 

► [コ 7 送り 幅 指定] ►送り 幅を 選ぶ 
► [起動時 画面 亡 ー ド 設定] ► 設定を 選ぶ 
► [音声 切替] ►設定を 選ぶ 

• ブルーし イ ディスクし コーダーな 5 転送した 動画の 音声を 切 
り营 えます。 

[Dolby  Mobile 設定] について 

•  Dolby  Mobile 設定は、 ステし オイ わ ホン （別売) 使用 時に 有効です。 

[リ ピート 再生] について 

• 再生 回数に 制限の ある データは、 リピート 再生で きません。 

[表示 サイズ 切替] について 

• 表示され るサ イブ 巧 「480 未満 X392 未満」 のとき じ、 表示 サ イブを 脈 
大] じ 切り 营 える こと 巧で きます。 

[コマ 送り 幅 指定] について 

• 音声の みの i 亡ーシ ョンな ど、 [細ない] じ 設定して ち 無効と なり、 [大 
まな (高速)] で コマ 送り ちれる i  シ ョン 巧あります。 

[起動時 画面 モー ド 設定] について 

• 通常 ポジション/ビュー ア ポジションで 縦 表示のと きじ 設定 巧 有効で 
す。 
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I 動画 / i モー ショ ンを 添付して i モー ドメー ルを 送 
信す るく  i モーシ ョン メール >     

動画を: ><  — ルに 添付して 送信で きます。 また、 ブ □ブ /SNSI こお 稿す る こと 
ちで きます。 

• ファイルの 添付 じついて は 屈 =P.149 

1 ノ  ー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ョン -ムー 
ビ — ] 

2  i モーシ ョンに 力ーソルを 合わせる ►圆 
3 送信 方法を 選ぶ 

• 送信 方を じついて は 屈 =P.236r 撮影 後す く' じ 静止画 または 動画を 送 
る」 ① 操作 2 へ 

4  メー ルを 作成 •送信 

I 動画 /  i モーシ ョンから デコ メ® ピ クチャを 作成す 

る < モーシ ョン デコ > 

• 画像 サイ ブ巧 「QVGA :  320  X  240 丄 「QCIF : 176X1 44 丄 「sQCIF : 1 28  X 
96」 のとき、 t ー ショ ン デコ を 使用で きます。 

• 動画を 撮影して、 デコ^® ピ クチ わ や デコ^ 絵文字® を 作成す る こと もで 
きます （煩 P.24 己)。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ョン -ムー 
ビー] 

2  i モーシ ョンに 力ーソルを 合わせる ►SK 編集 •情報 表 
示] ► [モーション デコ] 

3 種類を 選ぶ 

• デコ^® ピ クチ わを 作成す る 場合、 画像 サイ ブ方 TQ  VGA :  320  X  240」 
のとき は、 240 X 1 80 ドット じ 縮/」 、します。 

• デコ^ 絵文字® を 作成す る 場合、 映像の 中 瓜な 5 正方形 じなる よ ラに 
切り 化し、 20X20 ドットに 縮小し ます。 

4  [OK] 
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• タイトルの 編集： [タイトル 編集] ►タイトルを 編集 ►圆 ►に K] 

- 全角 2 日 文字 (半角 日 0 文字) まで 入力で きます。 

• 保を 先の 変更： [フォルグ 変更] ►フォルグ じ カーソルを 合わせる ► 
圆 ►  [OK] 


• デコ^® ピ クチ わの 場合、 画像 サイ ブ巧 ルち いほ ど、 きれいな 画像を 作 
成で きます。 

• 長時間の 動画の 場合、 変換 後の ファ イル サイ ブ① 制限 じより、 最後まで 
変換 ちれない こと 巧あります。 

•  SH-01 a 乂 外で 撮影し た 動画は、 編集で きない こと 巧 あ ります。 

• 作成した デコ 乂® ピク チト、 デコ^ 絵文字® は FOMA 端末に 保を され ま 
す。 

I 動画 / i モーションを 待受 画面な どに 設定す る ~~ 

< 音 •映像 設定 > 

1 ノ  ー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ョン -ムー 
ビ — ] 

2  i モーシ ョンに 力ーソルを 合わせる ►極) K 音 •映像 設 
定] 

3 項目を 選ぶ 

• 待受 画面に 設定 するとき： [待受 画面] ► [はい (等 倍 表示)]/ [はい 
(扳; 大 表示)] 

•  microSD 力ード ①嚴巧 可能 コンテンツ] フ オルグ 内の i 亡ーシヨ ンは 
待受 画面 や 着信 音な どじ 直接 設定で きます 巧、 設定 ちれた i 亡 ー ショ 
ン は、 FOMA 端末の デー タ BOX ① i 亡ーシヨ ン •ムー ビー① [ i 亡ー ド] 
フォルダ じ 移動 ちれます。 

•  microSD 力ー ドな 5F0MA 端末に〕 ピー したり、 赤外線 通信 や i 〔通 
信、 ド〕 t クー タイ datalink などを 使用 して パソ〕 ンや 他の FOMA 端末 
な 5 転送した 動画 /  i  t ーシ ョンは、 電話帳の 画像に 設定で きません。 
• 音声の みの i  t- ショ ンや ASF 形式の i  t ーシ ョンな ど、 待受 画面に 
設定で きない i 亡ーシ ヨン 巧あります。 


同時 再生 


ゴルフ スイング ビデオ カイラで 撮影した 
動画を 2 画面で 同時に 再生す る 

ゴルフ スイング ビデオ カ ラで 撮影した 動画を 2 画面で 同時に 再生 
する ことができます。 また、 撮影した 動画に 再生 情報と して 頭の 位置 
や スイングの 方向、 体の 向きを 指定す る ことで スイング 開始 位置を 検 
化し、 2 つの 動画の スイング 開始 位置を 含 わ だて 再生す る ことができ 
ます。 

• 動画 サイ ブ方 TFWVGA:864X480」 で 再生 時間 巧 10 秒が 内の MP4 ① デー 
夕で 利用で きます。 ただし、 再生 制限の ある i  t ーシ ヨンは 再生で きませ 
ん。 


1 ノー マルメ ニ ユーで [デー タ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ -] 

2  i モーシ ヨンに 力ーソルを 合わせる ►面 
3圆^ i モーシ ヨンに カーソルを 合わせる ►圆 
4 の ► [確飄 

• 前回 再生した データを 選択した 場合は、 再生を 開始す るな 再生 情報 
を 設定す るかを 選択す る 画面 巧 表示 ちれます。 [再生 開始] を 選/ ぷと 
前回 設定 した 再生 情報 で 再生 巧 開始 ちれます。 

5  i モーシ ヨンに 力ー ソルを 合わせる ►圆 

6 再生 情報を 設定す る ►面 

• 頭の 位置を 指定 (緑 枠）：® 

• 巧/前の スイングの 方向、 体の 向きを 指定： 圆/@ 

- 再生す る 動画の スイング 方向と 体の 向きを 指定して くだち い。 ス 
イング 開始 位置を 正確に 検 化する ためじ、 再生す る 動画に 合わせ 
て 指定して くだち い。 

7 操作 5 〜 6 を 繰り返す 

8 の 

•  2 件の i 亡ーシ ヨンを 同時 再生し ます。 


- スイング 開始 位置を 検化 できな なった 場合は、 2 つの 動画を 最初 
な 5 再生し ます。 

• 同時 再生の 頭 化し： 画 
• 一時停止/再生: 面 

- コマ 送り （一時停止 中）： @ 

- ボタンを 押し 続ける と、 連続して コマを 移動し ます。 

• ス □一再 生と 通常 再生の 切替: 画 

- 再生 速度を] 段階 遅くす る （ス □一再 生 中）：© 

- 再生 速度を 1 段階 速くす る （ス □一再 生 中）： @ 

- ス □一再 生は^ 段階の 調整 巧で きます。 

• ヘルプ 画面の 表示： 画） 

• 同時 再生 中に 着信 や アラーム 動作 巧 あると、 再生 巧 中止 ちれ、 着信 前に 
停止した 位置な 5 再生 巧 再開で きます。 

• ゴル フス イン ブ が 外 を 撮影して いる 場合 や 撮影 対象の 背景 または スイ 
ン ブ 速度に 差異 巧 ある 場合、 静止状態な 5 ス イン ブ 開始までの 時間 巧 
短い 場合な ど、 撮影 時の 条件 じよって は スイング 開始 位置を 合わせて 
同時 再生で きない こと 巧あります。 


■ 同時 巧 生 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □- ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 
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ス □一再 生/通常 再生 

画 

コマ 送り※ 

X  □ンブ タッチす ると、 連続して コマを 移動し ます。 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 

ス □一再 生の 速度を] 段階 速くす 
る/遅く する （ス □一再 生 中） 

左ち じ すばやく スライド 

ブルー レイ ディ スク レコ— 

- ダー と 連携す る 

ブルーし イ ディスクし コーダー じ 録画した 動画を microSD カードに 乾 
送して、 i 亡ー シヨ ンプ し一 わ 一で 再生で きます。 
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• ブルーし イ ディスクし〕ー グーと FOMA 端末を FOMA 充電 機能 付 US 巨 
接続 クー ブル 02 (別売） で 接続 し、 動画を 転送し ます。 USB t - ドを 
[m に 「oSDt - ド] じ 設定して 接続して ください。 接続 方を は、 FOMA 端末 
と パソコン などを 接続す る 方を と 同様です （媛 P.37 日)。 動画を 転送す る 
操作 方を は ブルーし イ ディスクし コーダーの 取扱説明書を お読みく だち 
い。 

• 対応 機種 じついて は、 ドコ t ① ホームページを ご覧く だち い。 

• 転送した 動画は、 microSD 力ードの デー タ BOX ① i 亡ーシヨ ン •ム ービー 
① [し コー グー 連携] フォルグ じ 保を ちれ、 最大 99 件 表示で きます。 

• 動画を 転送す ると、 microSD 力ード じ 保を できる ビデオの 件数は かなく 
なります。 

• ブルーし イ ディスクし コーダーな 5 新たに 転送した 動画 巧 ある 場合は、 
ストック アイコン [因-] (新着し コー グー 動画 あり） 巧 表示 ちれます。 

• 転送した 動画の 再生 方 ミ 去は i 亡 ー シヨ ン① 再生 方 ミ 去と 同様です 
(傾 P.3 日 1)。 ただし、一 部 操作で きない もの 巧あります。 

- 画像 サイ ブ① マークの 代わりに [©] 巧 表示 ちれます。 

• 巿販① Bluetooth 機器を 利用して、 乾 送した 動画の 音声を Bluetooth 機器 
な 5 再生で きます。 ただし、 機種 じよって は 再生で きない こと 巧あります 
(傾 P.43 の。 

• ブルーし イ ディスクし コーダーと FOMA 端末を、 FOMA 充電 機能 付 
USB 接続 クー ブル 02 を 使って 接続 するとき は、 待受 画面を 表示ち せて 
おいてく だち い。 


映像 編集 


動画を 編集す る 

撮影した 動画を 編集で きます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ -] 
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2 動画に 力ーソルを 合わせる 編 

集 •情報 表示] ► [映像 編集] 

• 映像 編集 画面 下部に コマ割り ①サ ム^イ ル 画 
像 巧 表示 ちれます。 

• 早送り/早 戻し： @(1 秒が 上)/© (1 秒が 
上） 

• コマ 送り/コマ 戻し： @ 

• ボタン じ 割り振 5 れた 再生 開始 位置に ジゎン 
プ: 圧)〜 画 

• 編集した 動画を 再生: 画] 

3 動画を 編集 

4  @  ► [保 巧] 

5  [OK] 

• タイトルの 編集： [タイトル 編集] ►タイトルを 編集 ►圆 ►  [OK] 

- 全角 2 日 文字 (半角 日 0 文字) まで 入力で きます。 

• 保を 先の 変更： [フォルダ 変更] ►フォルダ じ カーソルを 合わせる ► 
圆 ► にり 

• 保を して^-ル じ 添付/ ブ □ブじ 投稿 (煩 P.236): 旧/ 掛 高] ►添 
付 先を 選/ ぷ ►^ー ルを 作成 •送信 

•  SH-01 C が 外で 撮影し た 動画は、 編集で きない こと 巧 あ ります。 


■ 映像 編集 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


口 

Preview  1 

編集した 動画を 再生 

始 点※ 1 

因 

終点※ 1 

コマ 戻し （細ない）※ 2 

コマ 送り （細ない）※ 2 

直 

コマ 戻し (大 まな） X3 

為] 

コマ 送り （大 まな） X  3 

X  ] 動画を 切り取る とき じ 表示 ちれます。 


X2 〕 マ 送り 幅 指定 巧圆 ない] のとき じ 表示され ます。 □ンブ タッチ 
すると、 早 戻し/早送り じなります。 

X3 コマ 送り 幅 指定 巧 [大まか (高速)] のとき じ 表示 ちれます。 


■ 映像 編集 画面の サブメニュー 操作 


[静止画 キわ プチ わ] 

• 動画の 一場面を、 静止画と して 保を します。 

• 保 初 こついて は 煩 P.3 日 8「 動画を 編集す る」 ① 操作 日へ 

[リヴ イブ] ►ヴ イブを 選ぶ 

[映像 カッター] 

吸  P.359 

[情報 表示] 

嫁  P.380 

[保 初 

保  P.358 

[終 引 ► [はい] 

[コ 7 送り 幅 指定] ►送り 幅を 選ぶ 


[静止画 キヤ プ チヤ] について 

• 保を した 静止画は FOMA 端末で 撮影した 静止画と 同様に 扱 ラ こと 巧で 
ぎます。 

[コマ 送り 幅 指定] について 

• 音声の みの i  t ーシ ヨンな ど、 [細ない] じ 設定しても 無効と なり、 [大 
まな (高速)] で コマ 送り ちれる i  t  — シ ヨン 巧あります。 

• 巧の 場合は、 コマ 送り 幅 巧 扶 まな 搞 速)] じな ります。 

■ 映像 編集 画面で、 画像 サイ ブ巧 rQVGA:320X240 丄 「QCIF:  176X 
144 丄 rSQCIF:  128X96」 が 外のと き 
■ 編集 中の データ サイ ブ巧 2M バイトを 超える とき 
• [細ない] じ 設定 中は、 コマ割りの サム ネイル 画像は 表示 ちれません。 


■動画を 切り 取る く 映像 力  ッ ター > 

動画の 一部を 切り取り、 新しい 動画と して 保を します。 

1 映像 編集 画面で 画) ►[映像 カッター] 

2 切り取り 方法を 選ぶ 

♦  [メー ル 用 (短)] ►始 点に 力ーソルを 合わせる ►画） 

- 指定した 位置な 5 約 日 00K パ イトまでを 自動的に 切り取ります。 


♦  [メー ル 用 （長)] ►始 点に 力ーソルを 合わせる ►極） 

- 指定した 位置な 5 約 2 M バイトまでを 自動的に 切り取ります。 

♦ [部分 切 り 出しけ 始 点に 力ー ソルを 合わせる 終点に 力ー ソ 
ルを 合わせる ►画） 

- 始 点と 終点を 指定して 切り取ります。 

♦ [前部 分 ミ 肖 去] ► 始 点に 力ーソルを 合わせる ►画） 

- 指定した 始 点な 5 ファイルの 最後までを 切り取ります。 

♦ [後部 分 ミ 肖 去] ► 終点に 力ーソルを 合わせる ►画） 

- ファイルの 最初な 5 指定した 終点までを 切り取ります。 

3  [はい] ► [確認] 

• 約 3 秒 未満の 動画は 切り取りで きません。 

•  FOMA 端末に 保を ちれて いる 約 2  M バイトを 超える 動画は、 部分 切り 化 
し、 前部 分 消去、 後部 分 消去で き ません。 

• 約 日 00K バイ トが 下の 動画は: ><  — ル 用媽) 、ベー ル 用 （鼠に 切り出しで 
ぎません。 

• 動画を 保を する ま では 連続 して 切り取りは でき ません。 

• コマ 送り 幅 指定を [細ない] じ 設定して いる 場合、 [大まか (高速)] じ設 
定 している 場合よりも 切り取り じ 時間 巧な なること 巧あります。 


ワン 七 グ 


ワ ン 七 グを 録画した ビデオ • 静止画を 再生 
する 

データ BOX ① ワン t グ じ 保存され た ビデオや 静止画を 再生で きます。 
ここでは、 ビデオ プし一 わ 一での ビデオの 再生 じついて 説明し ます。 

• 静止画 表示 中の 操作 じついて は 煩 P.343 

• 巿販① Bluetooth 機器を 接続す ると、 ビデオ ① 音声を Bluetooth 機器な 5 
再生で きます （煩 P.43 の。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[ワン 七 グ] 
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2  [ビデオ] フォルダ ►ビデオを 選ぶ 

• 静止画を 表示 するとき： [イ: —ジ] フォルグ 
►静止画を 選ぷ 


• 他の 機器な どで 編集 (分割） ちれた ビデオを 再生す ると、 映像 や 音声 巧 
途切れる こと 巧あります。 

ビデオ 再生 中の データ 放送 表示に ついて 

• ビデオ 再生 時は、 再生 中の ビデオ を 録画し た 放送局の データ 放送 巧 表 
示 ちれます。 再生を 終 3 すると 一時停止 じなり、 データ 放送の 閲覧を 継 
続で きます。 

• ビデオー時 停止 中 や ビデオ 再生の 速度 巧 通常 も しくは L 封 ① ときが 外 
は、 データ 放送 巧 表示され ません。 


■ ビデオ 再生 画面の ボタン 操作 


一時停止/再生 

圆 

音量 調節 (音量 〇〜 25)X1 

ミュート/解除 

の 

早 戻し 

© 

◄ィ ◄  ◄ィ ◄◄、 《 2 

• [气 e'T*] で 早 戻し：©  (1 秒が 上） 

早送り 

0 

►►  ►►►  ►►►►)X2 

\  XI. ョ 、 FF 、  FF  、  FF  ノ 

•  通常の 約 1.3 倍で 再生 

•  [►皆 ►] で 早送り： @(1 秒が 上） 

ボタン じ 割り 振 5 れた 再生 開始 位 

の: 先頭 

置に ジ 'わ ンプ※ 3 

居!〜 厘!: 総 再生 時間の 約 V9 すつ 先 
① 位置 

約 10 秒 前の 位置に バック 

画 

約 30 秒 先の 位置に スキップ 

画 

ビデオ 再生 画面 
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操作 切替 

面 

画面 表示の 切替 

ImapI 

縦横 切营 

字幕 設定 ON/OFF 

囚（1 秒が 上） 

ビデオ プし一 わ 一 終 3 

巨)/ 画 ► [はし、] 

X  ] の （ ] 秒が 上) で 連続して 音量を 上げる こと 巧で きます。 运 )（ ] 秒が 上) 
で 音量 巧 01 こなります。 

X2 ボタンを 押す たびじ、 早送り/早 戻しの 速度 巧 上 巧り ます。 また、 ボタ 
ンを 押し 続ける と、 押してい る 間 だけ 早送り/早 戻しを します。 

X3 録画 時間 巧 短い ときは、 ジ 'わ ンプ しない こと 巧あります。 

• 通常 ポジションで 横 表示 中は @ と® の 操作 巧 入れ替わります。 


■ ビデオ 巧 生 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □- ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


早 戻し XI 

の 

一時停止 

► 

再生※ 2 

励 

早送り X’1 

1 還; 班 

約 10 秒 前の 位置に バック 

1 泌技 スキップ 圓 
■  30SecSkip  ■ 

約 30 秒 先の 位置に スキップ 

S  赢 tie 

字幕 設定 ON/OFF 

圓 

画面 表示の 切替 

OpeictonData/IV 

操作 切营 

XI □ンブ タッチす ると ►に 速度 巧 上 巧り、 早 戻し/早送り 
中に タッチす る と 段階 的 じ ま 度 巧 上 巧り ます。 

X2 —時停止 中に 表示 ちれます。 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 

I 音量 バーを 表示 X 1 ] タッチ 2/ 上下に すばやく スライド 

X 1 音量 バーを 上下 じ スライ ドして 音量を 調節し ます。 Bluetooth 止! 力 
中は 表示 ちれません。 

X2 コント □ー ルボ タン も 同時に 表示 ちれます。 


■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フォルブ セキュリティ] 

原  P.378 

[表示 切替] 

喊  P.343 

亡リ 確認] 

你  P.382 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

■ 画像 一覧 画面の サブメニュー 操作 

• 画像 一覧 画面の サブ^ニュー 操作は、 マイ ピ クチ わの 画像 一覧 画面 ①サ 


ブ: ニュ ー 操作 （煩 P.34 日） を 参照 してく だち い。 

■ ビデオ ー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[編集 •情報 表示] 

► [タイトル 編集] 

感  P.378 

► [情報 表示] 

保  P.380 

悄 y 除] 

感  P.380 

[分類 登録] 

保  P.379 

[microSD へ 移動] 

保  P.372 

[microSD  へ] ピー] 

感  P.371 

[ワン tz グ データ 設定] 

► [表示 切替] 

感  P.343 

► [ソ ーh] 

保  P.379 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

■ 画像 表示 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 画像 表示 画面の サブ^ニュー 操作は、 マイ ピ クチ わの 画像 表示 画面 ①サ 
ブ 乂ニュ — 操作 （傾 P.346) を 参照 してく ださし、。 


■ ヒテ オ巧生 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 ワン t ブ 視聴 画面の サブ^ ニユー 操作 (喊 P.2 己 4) 
を 参照して くださし、。 

■ 番組 詳細情報  ■ データ 放送 

■ 動作 設定 (画質 設定、 画面 設定、 音声 設定、 ク □ー ブ 動作 設定、 Dolby 
Mobile 設定、 表示 音声 OFF 設定） 

■ 操作 切替  ■ 团 uetooth 化 力  ■ キー 操作 一覧 

[再生 終 3] 

[スキップ] 

► [スキップ 送り 巧 0 秒)] 

► [スキップ 戻し （10 秒)] 

► [始めな 5 再生] 

► [再生 開始 位置 指定] ►再生 開始 位置 (時間: 分: 秒) を 入力 ►歷] 

• 巧) で 時間を 指定す る ことち できます。 

_  ►[中速 早送り/早 戻し] 

[前の コンテンツ]  " 

[巧の コンテンツ] 

[動作 設定] 

► [再生 設定]  嫁 P.263 


キゎ ラ電 は、 テし ビ 電話 利用 時に 力 : ラ 映像の 代わり じ 送信で きる 
キわラ クタです。 キゎラ クタ じは、 さまざまな アクションを さ だる こ 
とがで きます。 

• キゎ ラ電① ダウン □ー  ド じついて は 屈 =P.196 

1 ノー マルメ ニューで [デー タ BOX]  ►[キャラ 電] 

•テし ビ 電話 代替 画像 じ 設定： キゎ ラ電じ カーソルを 合わせる ►圆 ► 
[テし ビ 電話 代营 画像] 

2 キャラ 電を 選ぶ 
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7 — ク①意 巧 

CH  : 全体 アクション t ー ド 
C  : パー、 ソア クシ ヨン t- ド 


• キ ゎラ電 操作 中は、 ボタンを 押しても 音は 鳴りません。 

• キ ゎラ電 じよって は、 自動で アクション する もの や、 アクションを しな 
いちの 巧あります。 

■ キャラ 電 再生 画面の ボタン 操作 


アクション 亡ー ドの 切替 

圆 

アクション リストの 表示 

圆 

• 実 巧: アクションを 選/ ぷ 
• 詳細の 表示： アクション じ カーソルを 合わ 
せる ►画^ 

等 倍/お; 大① 切替 

面 

テし ビ 電話 代替 画像に 設定 

アクション 操作※ 

の〜 画、 画 

アクション 中止 

垣] 

义 アクション リストの 番号に 対応した アクションを 実行し ます。 

■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フォルダ 管理] 

► [フォルダ 新規 作成]  保 P.377 

► [フォルブ 名 編集]  嫁 P.378 

► [フォルブ セキュリティ]  保 P.378 

悄リ 除]  保 P.378 

[キ ゎラ電 表示 設定] 
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► [表示 切替] 


原  P.343 


► [バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 再生 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

亡リ 確認] 

保  P.382 

■ キャラ 電 一覧 画面の サブ メニ ユー 操作 

[編集 •情報 表示] 

► [タイトル 編集] 

嫁  P.378 

► [情報 表示] 

像  P.380 

悄リ 除] 

保  P.380 

[分類 登録] 

像  P.379 

[テし ビ 電話 代替 画像] 

• テし ビ 電話 代替 画像に 設定し ます。 

[フォルダ 間 移動] 

保  P.379 

[テし ビ 電話番号 入力] ► 電話番号を 入力 ►面 

• 電話帳の 表示: 電話番号 入力 画面で 画} 

[キ ゎラ電 表示 設定] 

► [表示 切替] 

保  P.343 

► [ソ ーh] 

像  P.379 

► [バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 再生 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 


■ キャラ 電 再生 画面の サブメニュー 操作 


[アクション ー K] 

嫁 P.8 目 

[アクション 切替] 

保  P.8S 

[タイトル 編集] 

嫁  P.378 

[1 件 削除] 

咳  P.380 

[情報 表示] 

保  P.380 

[テし ビ 電話番号 入力] ► 電話番号を 入力 ► 压） 

• 電話帳の 表示: 電話番号 入力 画面で 画} 

[キ わラ電 切替] 


咳  P.8S 


[テし ビ 電話 代替 画像] 

• テし ビ 電話 代营 画像 じ 設定し ます。 

[バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 再生 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

マチ キャラを 表示す る 

• マ チキ わ ラの 設定 じついて は 屈 =P.1 16 

1 ノー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[マチ キヤ ラ] 

2 マチ キャラを 選ぶ 

■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ユー 操作 

[フォルダ 管理] 

► [フォルダ 新規 作成] 

感  P.377 

► [フォルブ 名 編集] 

嫁  P.378 

► [フォルブ セキュリティ] 

保  P.378 

悄 y 除] 

感  P.378 

[表示 切替] 

原  P.343 

[microSD へ 移動] 

感  P.372 

亡リ 確認] 

你  P.382 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

■ マチ キャラ ー覧 画面の サブ メニ ユー 操作 

[編集 •情報 表示] 

► [タイトル 編集] 

嫁  P.378 

► [情報 表示] 

保  P.380 

悄 y 除] 

保  P.380 

[分類 登録] 


嫁  P.379 


[7 チキ わ ラ 設定] 

保  P.363 

限 動] 

► [フォルブ 間 移動] 

感  P.379 

►  [microSD  へ 移動] 

保  P.372 

[7 チキ わ ラ 表示 設定] 

► [表示 切替] 

感  P.343 

► [ソ ーh] 

嫁  P.379 

[手動 アップデート] ► [はい] 

[-括 情報 リ か ソト] ► [はし、] 

• マ チキ わ ラの 設定 経過 時間 や 積算 通話 時間、 受信/送信^ ー ル 数な ど 

① 情報を リゎ、 ソト します。 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

[手動 アップ デー ト] について 

• ご 利用には 別途 パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

• マ チキ わ ラの 手動 アップデートを ご 利用 じなる じは、 
ご 契約 巧む 要です。 

i コン シェルの 

ただし、 マ チキ わ ラに よっては 契約し なくても 利用で きる もの 巧 あり 
ます。 

I データ BOX から マチ キャラを 設定す る 

< マチ キャラ 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ユーで [デー タ BOX]  ►[マチ キャラ] 

2 マチ キャラに 力ーソルを 合わせる ►画)^  [ マチ キャラ 設定] 

• マ チキ わ ラに カーソルを 合わせて 圆を 押しても 操作で きます。 

3 設定を 選ぶ 

•  microSD 力ード ①嚴斤 可能 コンテンツ] フォルダ 内の マ チキ わ ラは、 直接 
設定す る ことは できません。 FOMA 端末 I こ 移動して な 5 設定して くださし、。 
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イロ ディを 再生す る 

データ BOX&_y  □デイに 保を された □デイを 再生で きます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [デー タ BOX]  ►[メロ ディ] 

2  メロディを 選ぶ 

• イ旱 止:® 


^ □ディ 再生 画面 


^ □デイ じよって は、 再生で きない もの 巧あります。 

フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[フォルダ 管理] 

► [フォルブ 新規 作成] 

感  P.377 

► [フォルダ 名 編集] 

保  P.378 

► [フォルブ セキュリティ] 

原  P.378 

悄 y 除] 

保  P.378 

[microSD へ 移動] 

嫁  P.372 

[microSD へ 全 件 コピー] 

保  P.371 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

嫁  P.385 

►  [  i 〔送信] 

感  P.387 

□デイ 設定] 

► [表示 切替] 

降  P.343 

► [音量 設定] ►巧） 

► [連続 再生] 

喊  P.365 

モリ 確認] 

保  P.382 

[参照 先 切替] 
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► [本体] 


►  [microSD] 

■  メロディー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 フォルダー 覧 画面の サブ: ニユー 操作 （煩 P.364) 
を 参照して くだち い。 

■ データ 送信  ■ ベ □ディ 設定 (表示 切营 、音量 設定) 

■ 参照 先 切替 


[編集 •情報 表示] 


► [タイトル 編集] 

感  P.378 

► [ファイル 名 編集] 

嫁  P.378 

► [情報 表示] 

保  P.380 

悄リ 除] 

優  P.380 

[分類 登録] 

保  P.379 

[音 設定] 

像  P.365 

[移動/コピー] 

► [フォルダ 間 移動] 

優  P.379 

►  [microSD  へ 移動] 

像  P.372 

►  [microSD  へ〕 ピ—] 

保  P.371 

► [お預かり tz ン ターに 保た] 

優 P.134 

□デイ 設定] 

► [開始 位置 選が] ► 再生 部分を 選ぶ 

► [ソ ーh] 

保  P.379 

[開始 位置 選択] について 

•ポイント 再生で 再生 ちれる 部分は あ 5 じめ 指定 ちれて います。 また [ポ 
イン ト 再生] じ 設定して ち、 開始 位置 巧 指定 ちれて いないべ □デイのと 
きは フル コーラス 再生 ちれます。 

■  メロディ 再生 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、^ □デイー 覧 画面の サブ^ ニユー 操作 (保 P.364) 
を 参照して くだち い。 

■ 編集 •情報 表示  ■ 音 設定  ■ データ 送信 


[1 件 削除] 

嫁  P.380 

[移動/コピー] 

► [1 件 移動] 

吸  P.379 

►  [microSD へ 1 件 移動] 

保  P.373 

►  [microSD  へ 1 件〕 ピー] 

喊  P.371 

► [お預かり tz ン ターに 保を] 

原  P.134 

□デイ 設定] 

► [イコライザ 設定] ►種類を 選ぶ 

► [ステし 才 効果 設定 (イわ ホン)] 

你 P.3 日 5 

1  3D サウ ン ド/サラ ウン ドを 設定す る 

1  < ステレオ 効 ま 設定 (イヤホン） > 

1 ノー マルメ ニューで [デー タ BOX]  ►[メロディ] 

2  メロディを 選ぶ 

3  メロディ 設赶 ► [ステレオ 効果 設定 (イヤホン)] 

• 圖を 押しても 操作で きます。 

4 効果を 選ぶ 

I メロディ を 連続して 再生す る  <  連続 再生 > 

指定した フォルダ 内の^ □ディを 連続して 再生で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[メロ ディ] 

2 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►  [ メロディ 設定] ► 

[連続 再生] 

• 巧の^ □ディを 再生： @ 

• ベ □ディの 先頭に 戻る：© 

• 前の^ □デイを 再生:^ □デイの 先頭で© 


t メ □ディを 添付して i モード メールを 送信す る 

• ファイルの 添付 じついて は 煩 P.149 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[メロ ディ] 

2  メロディに 力ーソルを 合わせる ►圆 

3  メールを 作成 •送信 

• 相手の 機種 巧 FOMA  SH900i より 前に 発売 ちれた 機種のと きは、 送った 
ベ □ディを 正しく 再生で きない こと 巧あります。 

• 巧の ベ □ディ じは、一 部 i 亡ード^-ル じ 添付で きない もの 巧 ありま 
す。 

■ ファイル 形式 巧 MFi のべ □デイ 
■ ルに 添付 ちれた ベ □ディ 
■ i ドな 5 ダウン □— ドした ベ □デイ 

■  i アプリな 5 取得した ファイル 形式 巧 SMF の^ □デイで、 ファイル 
制限 友 U のちの 


1" メロディ を 着信 音な どに 設定す るく 音 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[メロ ディ] 

2  メロディに 力ーソルを 合わせる ►画) ►[音 設定] 

•  ^ □ディに カーソルを 合わせて 面を 押しても 操作で きます。 

3 項目を 選ぶ 


microSD カー ドを 利用す る 

FOMA 端末 内の 電話帳 や — ル、 Bookmark などの デー タを microSD 
力ー ドに 保を したり、 microSD 力ード 内の デー タを FOMA 端末に 取り 
込 おことができます。 

microSD 力ードを ご 利用 じなる じは、 別途 microSD 力ードが 必要と な 
U ます。 

microSD カード および microSD カー ドア グプタを お持ちで ない 場 含 
は、 家電 量販店な どで お買い ホめ いただけます。 
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•  SH-0 1C では 市販の 2  G バイトまでの microSD 力ード、 16G バイトまでの 
m に 「oSDHC 力 ー ドに 対応して いますに 0 1 0 年 1 0 月 現在)。 m に 「oSD カード 
① 製造べ 一力 や 容量な ど、 最新の 動作 確認 情報 じついて は 巧の サイトを 
ご覧く だち い。 また、 掲載され ている microSD 力ードが 外 じついて は、 動 
作し ない 場合 巧 あり ますので ご ミ 主意く だち し、。 

■  i 亡 ー ドな 5 に H-MODE] に 010 年 10 月 現在） 

[ i  Menu]  ►  ニユー リスト] ► [クー タイ 電話^-力一] ► 

に  H-M0DE] 

麵 パソコンな 5 

http://k-tai.sharp.co.Jp/support/d/sh-0 1  c/ 

なお、 掲載 ちれて いる 情報は 動作 確認の 結果で あり、 すべての 動作を 保証 
する ものでは ありません ので、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

•  FOMA 端末の 電源を入れた ままの 状態で microSD 力ー ドを 取り付けた 
り、 取り外した りしないで くだち い。 データ 巧 壊れたり、 正常 じ 動作し な 
くなる こと 巧あります。 

• 利用で きる ファイル ①サ イブは、] ファイル 2G バイトまで です。 

• ワン t ブ① 録画 サ イブは、 ] ファイル 2G バイトまで です。 

• サイトな 5 取得した、 FOMA 端末 外への 化 力 巧 禁止 ちれて いる 画像、 
i  t ーシ ヨン、: □デイ、 着 ラた フル®、 きせな え、 ソール、 電子 書籍/電子 
舌 辛 書/電子 コミ 、ソク 、マ チキ わ ラ、 画面^も ビデオ、 Mus に &Video チ わ？、 
ルで 配信され た 番組を microSD 力ードに 移動で きます。 ただし、 IP (情報 
サービス 提供者) 巧 許可して いないと きは 保を できません。 

•  FOMA 端末に microSD 力ー ドを 挿入した 直後 (FOMA 端末で 使用す るた 
めの 情報を 書き込み 中) や、 microSD 力ード 内の デー タ編 集中に、 
microSD 力ードを 取り外したり、 電源を切 5 ないで ください。 デー タ巧壊 
れ たり、 正常に 動作し なくなる こと 巧あります。 

• 初期化され ていない m に 「oSD 力ー ドを 使う ときは、 FOMA 端末で 初期化 
する 必要 巧あります （煩 P.37 日)。 パソコン などで 初期化した microSD 
力ードは、 FOMA 端末では 正常に 使用で きない こと 巧あります。 

• 他の FOMA 端末 や パソコン などで 初期化した microSD 力ードを 使う とき 
は、 表示 ちれる フォルグ 名 巧 異なる こと 巧あります。 

• 初期化を 巧う と、 m に roSD 力ードの 内容 巧す ベて 消去 ちれます ので ごを 
意く だち し、。 
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• 他の 機器な 5  m に 「oSD 力ード じ 保を した デー タ は、 FOMA 端末で 表示、 再 
生で きない こと 巧あります。 また、 FOMA 端末な 5mic「oSD 力ードに 保を 
した データは 、他の 機器で 表示、 再生で きない こと 巧あります。 

• 他の FOMA 端末 や パソコン などで 使用して いた microSD 力ードを 挿入し 
たと きは、 使用で きない こと 巧あります。 不要な データを 削除して な 5、 
再度 挿入して くだち い。 

•  microSD 力ードに 保を された デー タは バックアップを とるな どして 別に 
保管して くだち る よ ラ あ 願いし ま す。 万 巧 一、 保を ちれた データ 巧 消失 ま 
たは 変化しても、 当社と しては 責任を 負いな ねます ので、 あ 5 なじめ ご 3 
承く だち い。 


[microSD 力ー ドの 取り付け かた/取り かしかた 

m に 「oSD 力ードの 取り付け/ 取り外しは、 電源を切って な 5 背面を 上向きに 
し、 電池 パックを 取り外し てな 5 巧って くだち い。 FOMA 端末は、 閉じた 状 
態で 両手で しっかり 持って くだち し、。 

• 電池 パックの 取り付け/ 取り外し 方 就 こついて は 屈 =P .己 4 

■  microSD 力ードを 挿入す る 

•  m に 「oSD カードを 挿入す ると 巧の マーク 巧 表示 ちれます。 

7 —クの 意味 

因 ： m に 「oSD カードを 挿入 中な つ 使用 巧で、 USB 亡 ー ドを 通信 t ー  ドに 
設定 中 

庭 ： m に 「oSD 力ードを 挿入 中な つ 使用 不可で、 USBt- ドを 通信 ド 
じ 設定 中 

•[陵] 巧 表示 ちれた 場合は、 microSD 力ー ドを 再度 挿入 してく だち い。 そ 
れ でも [陵] 巧 表示され ると きは、 FOMA 端末で microSD 力ードを 初期化 
してく だち い。 

1 microSD 力ードの 金属 端子 面を 上に 向けて ゆっくりと 挿 
入す る 

•  microSD 力ードの 挿入 □は、 ドコ tUlM 
カー ドの 挿入 □①上 じあります。 ドコ t 
UIM 力ー ドを 取り付ける 前に microSD 
カー ドを 挿入す る 場合、 誤っ てドコ t 
UIM カー ドの 挿入 □じ 挿入 しないよ ラ じ 
ご ミ 主意 くださし、 0 


. m に 「oSD カー ド 巧 傾いた 状態 や、 裏表 巧 逆の 状態で 無埋じ 押し込まな 
いでく だち い。 microSD カー ドス □ット 巧 破損す る こと 巧あります。 

• 「カ チ、 ソ」 と 音 巧す るまで、 ゆっくり 指で 押し込んで くだち い。 


■  microSD 力ー ドを 取り外す 
1 microSD カードを 軽く 押し込む （凸） 

• 「カ チ、 ソ」 と 音 巧す るまで 押し込んで ください。 m に 「oSD 力ー ド 巧手 前 
じ 飛 ひ' 化します。 無理 じ 弓 I き 抜く と、 FOMA 端末 や m に 「oSD 力ードを 
破損ち せる おそれ 巧あります。 

2  microSD 力ードを 取り外す （曰） 

• ゆっくり とまつす く' じ 取り外し てくだち い。 


•  m に roSD 力ードス □ツト を 顔の 方に 向けて、 挿入したり 、取り外し たりし 
ないで くだち い。 急に 指を 離す と m に roSD カード 巧 飛び出し 危険です。 


ImicroSD 力ー ドの フォルダ 構成 

m に 「oSD 力ード 内の フォルダ 構成と、 各 フォルグ じ 格納 ちれる デー タ① ファ 
イ ル 名な どは 巧のと おり です。 

• パソコン などな 5m に 「oSD カードに データを 書き込む とき も、 巧 ①フォ 
ル ダ 構成、 ファイル 名に する 必要 巧 あ ります。 

• フォルグ 名と フ ァイ ル 名の 規則 は 巧のと おり です。 

■  aaa: 100 〜 999 ① 3 巧の 半角 数字の 00 〜 099 じ 変更しても 認識 ちれ ま 
せん） 

■  bbbb:  0001 〜 9999 ① 4 巧の 半角 数字 

■  CCCCC:  00001 〜 6 日日 3 日の 日 巧の 半角 数字 

■  ddd: 001 〜 FFF ① 3 文字の 半角 英数字り 6 進数） 

■  eee:  001 〜 999 ① 3 巧の 半角 数字 

■ け Hff:  2 バイ ト 文字を 含め 60 バイ ト が 下 (拡張 子を 除く） 

■  gggg:  0001 〜 9999 ① 4 巧の 半角 数字 

■  hhh:  3 文字が 内の 半角 英数字 

■ 山山」」: 半角 英数字、 _ (アン グーバー） で 8 バイ トが下 (お; 張子を 除く） 

■  kkkkkk:  2 バイ ト 文字を 含め 64 文字が 下 

- ¥ (円記号)、/ (スラ、 ソシ ュ）、： （コ □ン） 、* (アスタリスク）、？ （ク エス 
チョン マーク）、" （、ソー ダッシュ）、 く (中 括弧)、〉 (中 括弧)、 I  (垂直 
バー） を 除く 

■  mmmmmm:  2 バイ ト 文字を 含め 227 文字が 下な 広 張子を 除く） 

■  xxyyzznn： 半角 数字で、 xx は 年、 yy は 月、 zz は 日、 m は 00 〜 99 


向 DCIM . 静止画 フォルグ 

し 向 aaaSHARP . 撮影 静止画 用 フォルダ 

DVCObbbbJPG/GIF 

向 SD_RM . 円 M デー タ用フ ォルグ (電話帳、 ル、 

ソ ち、 Bookmarks 

PlMccccc.VCF/VCS/VMG/VBM 
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因 SD_VDEO . 動画 フォルグ 

向 PRLddd . 撮影 動画 用 フォルダ 

MOLddd.MP4/ASF/3GP/SDV 

—向 MGRJNFO . ビデオ 管理情報 用 フォルダ 

L 向 pRGddd . ビデオ、 ブルーし イデ イス クし コー ダー 

な  5  転送した 動画 用 フォルダ 
PRGdddPGI 

MOVddd.TOD/SBl  /S41  /MAI/MOl 

向  PRIVATE 
—向  DOCOMO 

向  DOCUMENT 

し 向 PUDeee . PDF 対応 ビユ ーアフ ォルグ 

干 干 干 干 干 干. PDF/$DF/DDF 
PDFDCeee.PDF/$DF/DDF 

-向 MM 円 LE . ボイス ソ t、 i  シ ヨン (AAC 形式の 

L 向 MUDeee  音楽 デー タを 含む※ ] )、 WMA ファイル 

用 フォルダ 

MMFgggg.MP4/ASF/3GP/SDV/ 
M4A 

-向 RINGER . ;> (□デイ ファイル 用 フォルグ 

1_  因  RUDeee  RINGgggg.MLD/SMF/MID 

-向 STILL . その他 画像 フ ァイ ル 用 フォルダ 

L  向  SUDeee  STILgggg.JPG/GIF/SWF 

-STORUCA . トル カフ ォルダ 

L  向  TRCeee  TORUCeee.TRC 

&  LCSCLIENT . 現在地 通知 巧 ファイル 用 フォルダ 

1_  因  LSCeee  LSCDCeee.LSC 

向 DECOIMG . デコ^ 絵文字® 用 フォルダ 

L  向  DUDeee  DlMGggggJPG/GF 

向 OTHER . その他 ファイル 用 フォルダ 


LaOUDeee 


OTHEReee.hhh 

jjjjjjjj.hhh 

」」」」」」」」. doc/  docx/xis/xisx/ppt/ 
pptx/png/bmp 


-向 DECO_A_T . デ〕 ベア ニソ⑥ テン プ しー ト用フ オルグ 

DEATgggg.VGT 
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向 巨  ACKUP . 

向  SD_RM 
卜 因 ADDRESS. .. . 
一向  SCHEDULE. . . 
—向  MAIL 

向  INBOX. . . . 
一因 OUTBOX  . 
L 向 SENT 目 OX 

L 因  bookmark  . 

•—(^SETTING . 

—向臣 OOK . 

I — 向  kkkkkk . 

I— 向  table . 

L 向 SHARP 

—向  IMPORT . 


-向 MO 团 LE 
L 因 USERD に 


■—因  fomadata 

ImgCache 
Thumbs 
L 因 OTHER 


LaOUDeee 

向  SD_0ND 

L  向  SVC00001 〜 SVC00004X’  5 6 


パ'、 ソク アップ 用フ ォルダ 

ADDRESS.VCF 

SCHEDULE.VCS 

INBOX.VMG 
OUTBOX.VMG 
SENT  目 OX.VMG 
BOOKMARK.VBM 
SETTING.VNT 

マン ガ •ブック リーダー フ ォルグ 
kkkkkk.ZBF/ZBK/TXT/TEXT 
ユーザ フォルダ 

kkkkkk.ZBF/ZBK/TXT/TEXrX’  2 

管理情報 フォルグ※ 3 

インポートフ ォルダ 

mmmmmm.VCF/VCS/VNT/VMG/ 

VBM/MLD/SMF/MID/JPG/G1F/ 

SWF/MP4/ASFX  4  /3GP/M4A/ 

WMV/WMA/MP3/ZBF/ZBK/ 

TXT/TEXT/DOC/XLS/PPT/ 

DOCX/XLSX/PPTX/PNG/BMP 

ffffff.PDF/$DF 


ユー ザ 辞書 デ ー 9、 义 一、 レ 文章 履歴 用 
フ オルグ 

xxyyzznn.SUJ/SBR/ 涨  G 


その他 ファイルの サム ネイル 画像 用フォ 
ル ダ 

jjjjjjjjjpg 


向 DEVPROF 


ブルーし イ ディスクし コー グーな 5 転送 
ちれる 動画の 再生 能力 通知 用 フォルグ 
PF0804.PRF 


X  ] 格納で きる データの 種類 じついて は 恆"ド.3 己 1 

X2 ユーザ フォルダ 名と ファイル 名 (拡張 子を 除く) 合わせて 全角 •半角 問 
わす' 227 文字が 内 

X  3  [TABLE] フォルダの 下には に CIM]、 [MM 円 LE]、 [RINGER]、 

[LCSCLIENT]、 に TILL]、 に D_VIDEO]、 [DOCUMENT]、 [TORUCA]、 
に ECOIMG]、 [OTHER], に ECO_A_T] それぞれ じついて、 付加 情報を 
格納す るフ ォル グ巧あ ります。 

X4  ASF ① ファイル 形式 じついて は、 i  t  — シ ヨンと ムー ビー① 2 種類 巧 
あります。 

■  i  t  — シヨ ン① ファイル 形式 じついて は 傾 P.3 己 1 
■ ムービーの ファイル 形式 じついて は 屈 =P.206 
※日 移 斤 可能 コンテンツ、 i アプリ デー タ 、着 ラた フル®、 電子 コミック、 
Mus に &Video チ わ 斗 ル、 画面べ 亡な 5 取得し た 番組を m に roSD カード 
じ 保を した 際、 に VC00001] な 5 順に フォルグ 巧 作成され ます。 

X  6 巧の 場合は、 嚴巧 可能 コンテンツ] フォルダ 内の デー タを 参照で きな 
くなる こと 巧あります 。そのと きは、 m に roSD カードを SH-01C で 初期 
化 (保 P.37 日) する ことを おすすめ します。 なお、 microSD 力ードを 初 
期 化する と、 嚴巧 可能 コンテンツ] フォルダ 内の デー タを 含む すべて 
① データ 巧 消ち ちれます ので ご ミ 主意く だち い。 

■ [移行 可能 コンテンツ] フォルグ 内 （ に D_团ND] フォルグ 内) の デー 
夕を パソコンで 削除 •移動 •編集した とき 
■ デー タを 移動 •削除 •保を 中 じ microSD 力ード や 電ミ也 パックを 抜い 
た U したと ぎ 

• パソコンで m に roSD 力ー ド じ データを 保を しよ ラと したと きじ 該当する 
フォルダ 巧ない ときは、 フォルダ 構成 じがって フォルダを 作成して な 5 
データを 保を してく だち し、。 

•  GIF アニ^  — シヨ ンフ ァイ ルは に TILL] フ ォルダ じ 入り、 それが 外の GIF 
フ ァイ ル （デ〕 ベ 絵文字® を 除く） は [DCIM] フ ォルダに 入ります。 

•  Flash 画像は に TILL] フォルブ じ 入ります。 

• パソコンで フォルダ 名の 変更 や 削除を すると、 FOMA 端末で m に roSD 
カードの データを 正しく 表示で きなくなります。 

•  FOMA  SH901iS より 前に 発売され た 機種を ご 利用の お客様で、 microSD 
力ード cd¥PRI  V  ATE¥SH  ARP¥DOCUMENT フ ォルグに PDF デー タを保 
をして いると きは、 ¥PRI  VATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥PUDxxx  フオ 
ルグじ 移動す る 必要 巧あります。 移動して な 5microSD カードの 管® 情 
報を 更新して くだち い。 


スク ジュール も 含みます。 

X-  2 力べ ラフ ォルグ (静止画) ① 最大 作成 可能 件数は 900 件です。 
X‘3 フォルダを 合わせた 件数です。 

• ワン t ブ① 保を 件数 じついて は 屈 =P.2 己 7 
• ミュージック プし一 わ 一の 保を 件数 じついて は 屈 =P.272 


•  FOMA  SH902iU 前に 発売 ちれた 機種を ご 利用の お客様で、 microSD カー 
ドの ¥PRIVATE¥SHARP¥VO に E フォルダ じ 音の みの i  t  — シ ヨン 

( AAC 形式の 音楽 デ ー タを 含む） を 保を している ときは、 
¥PRIVATE¥D0C0M0¥MM 円 LE¥MUDxxx フォルグ じ 移動す る 必要 巧 
あります。 移動して な 5m に roSD 力ードの 管理情報を 更新して くださし、。 

•  SH-01A より 前 じ 発売 ちれた 機種を ご 利用の あ 客 様で、 m に roSD 力ードの 
¥B00K フォルグ じ 電子 書籍な どを 保を している ときは、 マン ガ •ブック 
リーダーの 表示 フォルダ 切营で [マン ガ •ブック リーダー 2  ] を 選択す る 
と表术 でき ます。 

■  microSD 力ー ドの 保 巧 件数 

• 保を する データの 大きち や、 m に roSD カードの 容量 じよって は、 件数 巧 か 
なくなる こと 巧あります。 


機能 

件数 

電話帳、 : t  X  1 、 Bookmark、 
i  t ー  ド: ><  — ル/ SMS/ エリ 
ア^-ル 

合わせて 最大 9999 件 

静止画 

999 フォルダ※2/] フ ォル ダ 最大] 000 件 

i 亡ーシ ヨン 

999 フォルダ / 1 フォルダ 最大 1000 件 

画面 

最大 1000 件 

Music&Video チ わ ネル 

最大 999 件※ 3 

ベ □ディ 

999 フォルダ/] フォルダ 最大 1000 件 

PDF 

999 フォルダ/] フォルダ 最大 999 件 

ぎせ な 又 ツール 

999 フォルダ / 1 フォルダ 最大 1000 件 

7 チキ わ ラ 

999 フォルダ / 1 フォルダ 最大 1000 件 

トルカ 

999 フォルダ/] フォルダ 最大 999 件 

現在 i 也 通知 先 

999 フォルダ / 1 フォルダ 最大 999 件 

デコ^ アニ^® テン プ しー ト 

最大 400 件 
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FOMA 端末と microSD 力ー ドの 間で テー 
夕を コ if 一す る 

FOMA 端末な SmicroSD 力ー ド、 microSD 力ー ドな 5F0MA 端末に 
データを コピーし ます。 

• コピーで きる のは 巧の データです。 

麵 電話帳  ■  ■  Bookmark 

■  i 亡 ー ドべー ル/ SMS/ エリア^  — ル ■画像 

■  i 亡ーシ ヨン  ■  ^ □デイ  ■  PDF 

■トルカ  ■ 電子 書籍/電子 S 辛 書/電子 コミック 

■ 現在地 通知 先  ■ デコべ アニ^® テン プし ート 

■ ビデオ （FOMA 端末 一 microSD 力ードの み） 

•  m に roSD 力ードに デー タを コピーす ると、 管理情報 も m に 「oSD 力ードに 
書き込まれます。 

• ファイル 制限の ある デー タは m に 「oSD 力ードに コピー できません。 

• データの サイ ブや microSD カー ドの ベ t リ 使用 状況 じよって は、 
m に 「oSD カードに コピーで きな し、 こと 巧あります。 

•  ^ □デイは 100K バイ ト、 Flash 画像は 日 00K バイ ト、 JPEG 画像は 10M バ 
イ ト、 GIF 画像は 2M バイ ト、 PDF デー タは 2M バイト、 i  t  — シ ヨンは 
10M バイトまで FOMA 端末に コピーで きます。 

電話帳に ついて 

•  m に 「oSD 力ード じ〕 ピー すると、 名前 やフ リガ ナ、 電話番号、^- ル アド 
し ス① 登録 場所 巧 変わる こと 巧あります。 

• 巧の 情報は m に roSD 力ードに コピー ちれません。 

■  リ 番号  ■ ブルー プ 設定  ■ シークし、 ソト 属性 設定 

■シークし、 ソ トコー ド  ■着信 音  ■着信 バ イブしー タ 

■ 着信 イルミ 斗ー シヨ ンパ ターン 

■ 着信 イル ミオ、ー シヨ ン カラー 

■テし ビ 電話 代替 画像  ■ 電話帳 2in 1 設定 

■  < 画像 選択 •撮影 > 欄に 設定した i 亡ーシ ヨン 

• 名前 巧 未 登録の データ 巧 FOMA 端末に コピー された ときは [No  Name] 
と 表示 ちれます。 
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メモに ついて 

• 巧の 情報は m に 「oSD カードに コピー ちれません。 

■ アラーム 設定 （日時、 アラーム 音) が 外の アラーム •リマ インド 設定 
■ 添付 (関連す る ベール）  ■ 共有 設定 

■シークし、 ソト 属性 設定  ■ 視聴 テ 約、 録画 テ 約 

■ 休日 設定、 祝日 設定  ■ 誕生日 データ 

• 終 3 日時 巧 入力 ちれて いない データを m に 「oSD 力ードに コピーす ると、 
終 3 日時に 開始 日時 巧 設定され ます。 

Bookmark について 

• フ オルダ 情報は m に 「oSD カードに コピー ちれません。 

メ  ーJ レに ついて 

• 1 件 あたり 最大 10 0K バイトを 超える^ ー ルは、 添付 ファイル 巧 削除ち 
れて nmcroSD カードに コピー ちれます。 

•フ オル ダ 情報は m に 「oSD 力ードに コピー ちれません。 

•  microSD 力ー ド じ コピーした^  — ルは 保護 設定で きません。 

画像に ついて 

•  Flash 画像は 日 00K バイ ト、 JPEG 画像は 10M バイ ト、 GIF 画像は 2  M バイ 
卜ま で m に roSD カー ドに コピーで きます。 

• 」PEG 画像 を microSD 力ード じ〕 ピー すると、 画像の ファイル サイ ブ巧 
変わる こと 巧あります 。このと き、 m に 「oSD 力ード 側で 表示 ちれる サイ 
ブ巧 実際の ファ イルサ イブ じなります。 

• フ し ーム 画像は m に 「oSD カード じ〕 ピー ちれません。 

PDF について 

•  PDF データは 2M バイトまで m に 「oSD 力ードに コピーで きます。 

• ダウン □ー  ドに 失敗した PDF データは m に 「oSD 力ードに コピーで きな 
いこと 巧あります。 

電子 書籍/電子 巧 書/電子 コミ ック について 

• ビュー ア ポジションで 横 表示のと きは コピーで きません。 縦 表示に 切 
り 替えて な 5 コピーして くださし、。 

現在地 通な 先につ いて 

•  FOMA 端末に 同じ 電話番号の 現在 i 也 通知 先 巧を 在す る 場合、 microSD 
カードな 5  FOMA 端末へ 追加 コピーで きません。 


•  SH-0 1 C で microSD 力ード じ 全 件 コピー した 現在 i 也 通知 先は、 SH-0 1 目よ 
り 前に 発売され た 機種では 表示す る こと 巧で きません。 SH-01C で 
m に 「oSD 力ード じ〕 ピー した 現在 i 也 通知 先を SH-01B より 前 じ 発売 ちれ 
た 機種で 表示す るには、 ] 件 コピーして ください。 

ビデオに ついて 

• グ ビング 10 じ 対応して いる 番組の ビデオは 9 回目まで microSD 力ード 
じ コピーで きます。 


I フォルダ ー覧 画面で データを コピーす る 

 <microSD へ 全 件コピ ー/ 本体へ 全 件 コピー >  

例： i  t- シヨ ン① とき 

1 ノ  ー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ ー ] ( ►  [一 microSD])《 1 

X] 保を 場所 巧 microSD カードの とき 

2  @ ►  [microSD へ 全件コ ピ ー ]/ [本体へ 全件コ ピ ー ] ►端 
末 暗証番号を 入力 

3  (コ ピー先 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►圆 ►戸 2 
[はい] 

X2  [本体へ 全 件 コピー] のとき 


I データ ー覧 画面で データを コピーす る 

 <microSD へコ ピ ー/ 本体へ コ ピー > 

例： i  t- シヨ ン① とき 

1 ノー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ ー ] ( ►  [一 microSD]) 《 1 
X] 保を 場所 巧 microSD カードの とき 
2  i モー シヨ ンに 力ー ソルを 合わせる ►  @  ► [移動/ コ 
ピ ー ] ►  [microSD へコ ピ ー ]/ [本体へ コ ピ ー ] 

3 コピー 方法を 選ぶ 


♦ [ 1 件コ ピ ー] ►コ ピ ー先フ ォルタに 力ーソルを 合わせる ►圆 
♦ [選択 コピー け i モーシ ヨンを 選ぶ ►圆 ►(コ ピー先 フォルダに 
力ー ソルを 合わせる ►圆 ►)  X 2  [はい] 

♦ [フォルダ 内 全件コ ピ ー] ► 端末 暗証 香 号を 入力 ►(コ ピ ー先フ ォル 
ダに 力ーソルを 合わせる ►圆 ►  )X2  [はい] 

X2  [本体へ コピ ー] のとき 


I 内容 表示 画面で データを コ ピーす る 

 <microSD へ 1 件コ ピ ー/ 本体へ 1 件コ ピー > 

例： i 亡ーシヨ ン① とき 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ — ](►  [一  microSD] )《 

义 保を 場所 巧 m に 「oSD 力ー ドのと き 

2  i モーン ヨ ンを 選ぶ ►画) ► [移動/ コ ピ ー ] ►  [microSD 
へ 1 件コ ピー]/ [本体へ 1 件コ ピー] 

3 コピー 先 フォルダに カーソルを 合わせる ►圆 


ン テン ツ 移行 対応 


FOMA 端末と microSD 力ー ドの 間で デー 
夕を 移動す る 

FOMA 端末と microSD 力ードの 間で デー タを 移動す る ことができ ま 
す。 サイ トな 5 取得した FOMA 端末 外への 出力が 禁止され ている デ ー 
夕 ち 移動で きま す。 また、 緑 画 した ビデオ を microSD カード じ 移動す る 
ことができます。 

• 移動で きる のは 巧の データです。 

■ 画像  ■  i  t  — シ ヨン  ■  □デイ 

■ 着 ラた フル®  ■ きせな え、 ソール  ■ マ チキ わ ラ 

■ 電子 書籍/電子辞書/電子 コミック  ■  Music&Video チト ネル 

■ 画面べ t  ■ ビデオ （FOMA 端末 一 m に 「oSD 力ードの み） 

■  PDF 


デ— 夕 管理 


巧 ぺージ へ 続 <>►  371 


• 移動の 巧 否や ビデオの 残りの コピー 回数 じついて は データの [情報 表示] 
な 5 確認で きます （屈 =P.380)。 

•  m に 「oSD カード じ 移動 した データを FOMA 端末へ 移動 できる のは、 、かの 
場合です。 

■ データ ① 詳細情報で FOMA 端末への 移動 巧 [巧] ① 場合に、 データ 取 
得 時と 同じ ドコ亡 UIM カードを 挿入して いると き 
■ データ ① 詳細情報で FOMA 端末への 移動 巧 [巧 (同一 機種 間)] ① 場合 
じ、 データ 取得 時と 同じ 機種に 同じ ドコ tUlM カードを 挿入して い 
ると ぎ 

•  FOMA 端末 または m に 「oSD カードに 移動で きる 画像 や i  t  — シ ヨンな 
ど①ヴ イブは、〕 ピー する 場合と 同様です （屈 =370)。 

i モーシ ヨンに ついて 

• 着信 音 設定、 着信 画像 設定 巧 [巧] ① i 亡ーシ ヨンを m に 「oSD カードへ 移 
動した あと、 再ぴ データ BOX ① i  t ーシ ヨン •ムービーの [外部 取得 
デー タ] フ ォル グへ 移動し た 場合、 着信 音 設定、 着信 画像 設定は 怀可 
じ 変更 ちれます。 待受 画面 設定は [巧] ① まま です。 

着うた フル® について 

• ファイル 種別な 5  [  i  ド （本体)] または [ i 亡ード （m に 「oSD)] を 選 

択 している ときの み、 選択 移動と 全 件 移動で きます。 

• プし イリ ストに 登録して いる 着うた フル® を 移動す ると、 プし イリ スト 
な 5 再生で きなくなります。 

電子 書籍/電子 巧 書/電子 コミ ック について 

• ビュー ア ポジションで 横 表示のと きは 移動で きません。 縦 表示に 切り 
替えて な 5 移動して ください。 


I フォルダ ー覧 画面で データを 移動す る 

CmicroSD へ 移動/本体へ 移動 > 

例： i  t- シヨ ン① とき 

1 ノー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ ー] (►[一  microSD])Xi 

XI 保を 場所 巧 microSD カードの とき 

2  [microSD へ 移動]/ 味 体へ 移動] 
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3  [全 件 移動] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

• コンテンツ 移行 対応 データの 移動 先 フォルグを 指定 するとき： [移動 
先 選択] ►移動 先 フォルダ じ カーソルを 合わせる ►圆 

4  (移動 先 フォルダに カーソルを 合わせる ►圆 ►)《 2 
[はい] 

X2  [本体へ 移動] のとき 

例： PDF のとき 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マイ ドキュメント] 

( ►  [一 microSD]  )X 

X 保を 場所 巧 m に 「oSD 力ー ドのと き 

2 画) ►  [microSD へ 全 件 移動]/ [本体へ 全 件 移動] ►端末 暗 
証 番号を 入力 ► [はい] 

3 移動 先 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►圆 


データ ー覧 画面で データを 移動す る 

<microSD へ 移動/本体へ 移動 > 


例： i  t- シヨ ン① とき 

1 ノー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ — ] ( ►  [一 microSD]) 《 1 
X] 保を 場所 巧 microSD カードの とき 
2  i モーシ ヨンに 力ー ソルを 合わせる ►画)^  [ 移動/ コ 
ピ-け [microSD へ 移動]/ [本体へ 移動] 

3 移動 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 移動] ►移動 先 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►圖 
♦ [選択 移動け i モーン ヨンを 選ぶ ►圖 ►[はい] (►移動 先 フォルダ 
に 力ーソルを 合わせる ►圆） X2 

♦ [フォルダ 内 全 件 移動] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] (►移動 先 
フォルダに 力ーソルを 合わせる ►圆 ）X2 

• コンテンツ 移行 対応 データの 移動 先 フォルグを 指定 するとき： [移動 
先 選択] ►移動 先 フォルダ じ カーソルを 合わせる ►画} 


•コ ン テン ツ 移行 対応 デ ー タを 選択し た 場合は、 フ オルグを 選/ ぷ 必要 
はありません。 

• データ じよって は、 操作 巧 異なる 場合 巧あります。 

X2  [本体へ 移動] のとき 


I 内容 表示 画面で データを 移動す る 

<microSD へ 1 件 移動/本体へ 1 件 移動 > 

例： i  t- シヨ ン① とき 

1 ノー マルメ ニ ユーで [デー タ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ ー ](►  [一  microSD])《 

义 保を 場所 巧 m に 「oSD 力ードの とき 

2  i モー シヨ ンを 選ぶ ►  @  ► [移動/ コ ピ ー ] ►  [microSD 
へ 1 件 移動]/ [本体へ 1 件 移動] 

• コンテンツ 移 斤 対応 データの ときは、 操作 完 3 となります。 

3 移動 先 フォルダに 力ーソルを 合わせる ►圆 


/ プ / 復元 


FOMA 端末の デー タを一 括 して バック 
アップ/復元 する 


電話帳、^ ー  ルな どの データ と 各種 設定 情報が、 一括して バック アッ 
プ /復元されます。 

• 巧の データ 巧 バックアップ/復元 ちれます。 

■ 電話帳  ■  ^― ル  ■  Bookmark 


■ 

• 巧の 設定 巧 バックアップ/復元 ちれます。 


■ ^ ー ルの 振 分け 条件 設定※ 

■ 署名 編集 設定 
■ 受信 •自動 送信 表示 
■ ベール 受信 添付 ファイル 設定 
■ 緊急 速報 r エリアべー ル」 設定 
■ ベール 送受信 履歴 
■ ベ 亡リ 別 着信 許可 
■ 着信 拒否 設定 


■  ^ ー ル 表示 画面の 文字 サイ ブ 設定 
■ ベール 選択 受信 設定 
■ ベ、 ソ t ージ '自動 表示 設定 
■ 添付 ファイル 自動 再生 設定 
■ ベール/^、 ソ t ージ '問合せ 設定 
■ ベ 亡リ 登録 外 着信 拒否 
■ ^亡リ 別 着信 拒否 
■ 伝言 設定 


■ 伝言^ 亡の 応答 時間  ■ リ ダイ わ ル/着信 履歴 

■ ユー ヴ 辞書  ■ 学習 ちれた 文字 変換 候補 

■ アラーム 

※バック アッ プ ちれる 振 分け 条件ん アドし ス (差 化 人)、 ブルー プ、 題名 
です。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [microSD]  ► [バッ 

ク アップ/復元] 

2 項目を 選ぶ 

♦  [microSD へ バックアップけ 端末 暗証番号を 入力 K はい] 

♦ [本体へ 復元] ► 端末 暗証 香 号を 入力 ► [はい] 

• 復元す ると、 電話帳、 : — ル、 Bookmark、 :><  t のす ベての デー タと 
設定 情報 巧、 バック アッ プデー タ じより 上書き ちれます。 

- 復元を 実行す ると、 t ルフ 亡ード （屈 =P.12 のじなります。 t ルフ 
t ー ド 中は 電話 着信 や^ ー ル 受信な ど 巧 利用で きません。 

♦[パ ックア ップ データ 参照] ► データ 種別を 選ぶ ►バ ック アッ プ デー 
夕を 選ぶ 

♦ [バックアップ データ 削除] ►端末 暗証番号を 入力 K はい] 
[microSD へバッ ク アップ] について 

•バック アッ プ データ は 前回の データ じ 上書き 保を ちれます。 

• バックアップの 対象と なる データ 巧 FOMA 端末に 保を されて いない 場 
合は、 バックアップを 実 斤で きません。 

• バックアップを 中止した 場合は 復元で きません。 再度 バックアップを 
やり直し てくだち い。 

•  microSD カードの 空き 容量 巧 不足して いる 場合は、 一部の データ 巧バッ 
ク アップ ちれません。 不要な データを 削除して 空き 容量を 増やすな、 空 
き 容量 巧 十分 ある microSD カードを 挿入して な 5 バックアップを やり 
直して くだち し、。 

• バックアップ 中は 他の 機能を 起動で きません。 

•バックアップ じは 時間 巧な なること 巧あります。 

• ベール や Bookmark は、 フォルダ 情報 も パック アップされ ます。 

• 電話帳を バックアップ するとき は、 プ □フイ ー ル ① 保を 確認 画面 巧 表 
示 ちれます。 
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• 電話帳に 登録 した 名前 やフリ ガナ、 電話番号、 ^ ー  ル アドし ス① 登録 場 
所 巧 変わる こと 巧あります。 

• 電話帳 2in1 設定ち バックアップ ちれます。 

• 電話帳の 巧の 情報は バックアップ ちれません。 

■シークし、 ソト コード  ■着信 音  ■着信 パイブし ータ 

■ 着信 イルミ 斗ーシヨ ンパ ターン 
■ 着信 イルミ 斗ーシヨ ン カラー 

■ テし ビ 電話 代替 画像  ■ ドコ tUlM カード 内の 電話帳 

■ グループ 名が 外の グループ 設定 
■ 再配布 不可の 画像 ファイル 

•  ①巧① 情報は バックアップ ちれません。 

■ アラーム 設定 （日時、 アラーム 音) じ (外の アラーム •リマ インド 設定 
■ 添付 (関連す る^ ー  ル）  ■ 共有 設定 

■ 視聴 予約、 録画 予約  ■ 休日 設定、 祝日 設定 

• 終 3 日時 巧 入力 ちれて いない データを バックアップ すると、 終 3 日時 
じ 開始 日時 巧 設定され ます。 

•  ルの 巧の 情報は バックアップ ちれません。 

■  i アプリ To  ■再配布 不可の 添付 ファイル 

■ ド〕 tUlM 力ード 内の SMS  ■B アドし ス① 署名 

■ フ オルダ シークし、 ソト 
[本体へ 復元] について 

• データ 巧を 在し ない 状態で/ \ 'ック アッ プ ちれた 機能は、 復元す ると 
バックアップ 後に 保を した データ 巧す ベて 削除され ます。 

• バックアップ デー タ巧 microSD 力ードに 保を されて いない 場合は、 復元 
を 実 巧で きません。 

• 本 FOMA 端末が 外で 復元す ると、 バック アッ プ された デー タや 設定 情報 
巧 復元 ちれない 場合 巧あります。 

• 復元を 中止した 場合は、 一部の データ 巧 復元 ちれません。 再度 復元を や 
り 直して くだち し、。 

•  FOMA 端末の ベ t リ ① 空き 容量 巧 不足して し ^ る 場合は、 一部の データ 巧 
復元 ちれません。 

• 復元 中は 他の 機能を 起動で きません。 

• 電話帳の  <  画像 選択 • 撮影  >  欄に 設定した 画像ち 復元 ちれます。 ただ 
し、 i  t ーシ ヨンは、 復元 ちれません。 
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•  ^ ー ルは、 転送 じ 時間 巧な なること 巧あります。 

• 設定 情報を 復元した 場合は 設定 情報の 結果 巧 表示され ます。 

[バ ック アッ プ データ 参照] について 

•バック アッ プ ちれた 設定 情報の 確認 や、 FOMA 端末へ ①コ ピーは でき ま 
せん。 

•  i  t— ドの Bookmark じは 幡] 、フル ブラウザの Bookmark じは [組] 巧' 
表示 ちれます。 


/ プ / 復元 


FOMA 端末の デー タを デー タ 種別 ごとに 
バックアップ/復元 する 

ユーザ 辞書、： ー ル 文章 履歴を 個別に バックアップ/復元で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [microSD]  ► [個別 
バックアップ/復元] 


2 項目を 選ぶ ► レ 《ック アップ]/ 愼財 


• 電池 残 量 巧みない ときは バックアップで きません。 

•バック アッ プ ちれた データは、 他の FOMA 端末で 読み込んでも 利用 でき 
ない こと 巧あります。 


microSD 


microSD 力ー ドの デー タを プ レビ ューす 
る 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [microSD] 

2 データを 還ぶ 

•  microSD デー タ 詳細 画面 や microSD デー タ ー覧 画面 ①サ ブ义 ニュ ーわ 
5、F0MA 端末へ コピーな どの 操作 巧で きます。 


microSD 力 ー ドを 管理す る 

microSD カードに 保径 されて いる データを 管理す るた めじ、 初期化 や 
管理情報の 更新な どが できます。 


f  microSD カー ドの 使用 状況を 確認す る 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [microSD]  ►  @ 

• 表示 ちれる 単位の 切替： 画 

MmicroSD*— ドを ネ刀期 化する 

• 初期化を 斤う と、 m に 「oSD 力ードの 内容 巧す ベて 消去 ちれます ので ごを 
意く だち し、。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [microSD]  ►圆 
2 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


• 電池 残 量 巧かない ときは 初期化で きません。 

• 実行中は m に 「oSD カー ドを 抜なないで くだち い。 

• 初期化を 中止す ると、 m に 「oSD 力ー ド 巧 FOMA 端末 や パ ソ〕 ン などで 認 
識 ちれなくなります。 認識 ちれ なくなった ときは、 初期化を やり直して 
くだち い。 

•  m に 「oSD 力ー ドの 種類 じよって は、 著作権 保護 機能に 対応して いないた 
め、 初期化で きない こと 巧あります。 m に 「oSD カードを 挿入し 直す と ご 
使用いた だける こと もあります 巧、 その m に 「oSD 力ードは FOMA サポー 
卜 対象と なって いないため 、データの 保を や コピーな どの 保証は いた 
しなむ ます。 

•  m に 「oSD 力ー ドの 製造^-力 や 容量な どじつ いては 屈 =P.36 己 


■  microSD リ ー ター フィ タ ー c して 使つ 

FOMA 端末を FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02( 別売） で パソコン じ 
接続して 利用 するとき ① ド じは、 複数の ド 巧あります。 m に 「oSD 
リ ー グー ライター とし て 使 ラ 場合は、 [m に 「oSD 亡 ー ド] で 接続 してく だち 
い。 

• 通信 t ー  ド 動作 中は、 USB 亡 ー ドの 変更は できません。 

1 FOMA 充電 機能 付 USB 接続 ケー ブル 02 の FOMA 端末 側コ 
ネ クタを FOMA 端末の 外部 接続 端子 に 差 し 込む (田） 

2  FOMA 充電 機能 付 USB 接続 ケー ブル 02 の パソコン 側 コネ 
クタ を バソコ ンの USB コネクタ に 差 し 込む （曰） 


3 待受 画面に [回] 表示 ►みパ 回] を 選ぶ 
4  [microSD モ— ド] ► [はい] 

■  USB モー ドを 設定す る <USB モード > 

FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 を 接続して 利用す る ドを、 あ 5 
なじめ 設定して あく こと 巧で きます。 

1 ノ- マルメ こ ュ-で 味 体 設定] ►[外部 接続] ►  [USB 
モー ド] 

2 モー ドを 選ぶ 

• 設定で きる 亡ー ドは 巧のと おりです。 

■ 通信 t ー  ド： パク、 ソ ト 通信、 64K データ通信 、データの 送受信 
(OBEXTm 通信） を するとき ① 亡ードです （煩 P.478) 。 
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■  microSDt— ド： microSD 力ードの デー タを 読み込み/書き込み 
するとき ① t ー  ドです。 

■  MTPt- ド： Windows  Media  Player  1 1/12 を 利用して m に 「oSD 
カード じ 音楽 データを 転送 するとき ① t ー  ドです。 登録 方を じつ 
し、 ては 煩 P.273 

3  [はい] 

•  FOMA 端末を m に roSD リ _ ダーライター として 利用す る じは、 巧の 機器 
巧 必要です。 


頃 目 

説明 

接続 クー ブル 

FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 

パソコン 

FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 巧 使用で き 
る USBtI、ー ト (Universal  Se"al  Bus  i)pec けに ation 
Revl.l  /2.0 準拠) 巧 使用可能な/ ス ソっン 

対応 OS 

Windows  XP、 Windows  Vista、 Windows  7( いすれ ち 
日本語 版） 

夕 

管 

理 


• パソコン じ、 新しい ハードウェアを 検索す る 旨の 画面 巧 表示 ちれた 場 
合は [キ ゎン t ル] をク リツ ク してく だち い。 

•  FOMA 端末と パソコン 巧 正しく 接続 ちれて いないと きは、 データの 送受 
信 巧で きない だけでなく、 データ 巧 失われる こと 巧あります。 

•  FOMA 端末の 電ミ也 残 量 巧 ほとんど 残って いない 状態 や 電ミ也 切れの 状態 
では、 データの 送受信 巧で きない だけでなく、 データ 巧 失われる こと 巧 
あります。 パソコンの 電源 じついても 確認して くだち い。 


•  microSDt- ドへの 切り替え 中 や microSDt— ド 中は microSD 力ー ドを 
抜なないで くだち い。 データ 巧 壊れたり、 正常に 動作し なくなる こと 巧 
あります。 

• データの 読み込み/書き込み 中は FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 
02 を 抜なないで ください 。データの 送受信 巧で きない だけでなく、 デ ー 
夕巧 失われる こと 巧あります。 
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[microSD 力ー ドの 管理情報を 更新す る 


m に 「oSD 力ードを 他の 機器で 利用した ときは、 m に roSD 力ードの 管逊青 報を 
更新す るむ 要 巧あります。 

1 ノ— マルメ ニ ュ—で [便利 ツ— ル] ►  [microSD]  ►圆 
2 項目を 選ぶ ►圆 K はい] 

• 電池 残 量 巧みない とき は 管理情報を 更新で き ません。 

•  m に roSD カー ドの 空き 容量 巧ない ときは、 管理情報を 更新で きない こと 
巧あります。 

•  FOMA 端末で 管理情報を 更新 しないと、 microSD 力ー ド 巧 正しく 動作し 
ない こと 巧あります。 

•  m に roSD カード 内の ファイル 数 や データ 量 じよって は、 管埋 情報の 更新 
巧完 3 する まで 時間 巧な なること 巧あります。 

• 更新 中は m に roSD 力ー ドを 抜なないで くだち い。 

• 更新 中に 巧の 機能は ご 利用に なれません。 

■  i アプリ  ■ 静止画 •動画 撮影 ■ バーコード リーグー 

■ ドキュ^ント ビュー ア ■ ホ 外線 受信 

■  microSD 力ードの べ亡リ 確認 

■ 各 機能な 5 ① m に roSD データ 参照 

I パソコ ン などで 作成 した データを FOMA 端末で 確認 
する < インポー ト> 

パソコンで 作成した データな どを m に roSD 力ー ドの インポートフ オルグ じ 
置く と、 FOMA 端末で 確認で きます。 

• [ミ ュージ '、ソ ク] を 選択し た 場合は、 m に roSD 力ードの に D^IND] フ オル 
グ内① 着 ラた フル® 巧 表示 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [microSD]  ►[イン 
ポート] 

2 データを 選ぶ 

• 通常の データ 操作と 同様に、 サブ^ニューな 5 データの 削除、 コピー ま 
たは 移動、 情報 表示な ど 巧 利用 できます。 


•  4800  X  3600 ドットを 超える JPEG 画像、 2048  X  2048 ドットを 超える 
GIF 画像は 表示で きない こと 巧あります。 その 場合は、 サム 斗イ ル 画像 
を 表示す る ことち あります。 

•  PDF データは インポート フォルグ じある 状態では 表示で きません。 
FOMA 端末に コピー してな 5 表示して くだち い。 

• ムービーは FOMA 端末に コピー できません。 

• 巧の よ ラな: ><  — ルは、 添付 ファイルの 一部 または 全部 巧 削除され ます。 
■ 添付 ファイルの 合計 巧 100K バイトを 超える^ ー ル 
■ 添付 ファイル 巧 合計 11 件が 上 添付 ちれて いる ベール 

• インポートフ ォルグの 円 M デー タ 、静止画、 i  t- シ ヨン、^ □デイ、 
PDF デー タ① ファイル 名は、 全角 •半角を 問わす 227 文字が 内 (拡張 子を 
除く） です。 制限を 超えて いる データは 表示 ちれす、 インポートで きま 
せん。 

•ファ イ ル 名 巧 英小文字で 8 文字が 下のと きは、 イ ン ポー トフ ォルダで 
は英 大文字で 表示 •イ ン ポート ちれます。 

• インポートフ オルダな 5F0MA 端末に デー タ を〕 ピー する 場合、 フ アイ 
ル 名に 特殊な 記号 や カタ カナ 巧 含まれて いると きは、 コピーで きない 
こと 巧あります。 


イ ン ポート フォルダ 内の データを 一括で 振り 分ける 

<microSD —括 振 分け > 


m に 「oSD カードの インポー トフ オルダに 保を した データを、 一括で それぞれ 
①フ オルグ じ 振 分けで きます。 

• 振 分けで きる のは、 巧の 機能の データです。 

■  ^ □デイ  ■マイ ピ クチ わ  ■  it  — シ ヨン 

■マイ ドキュ^ント  ■ 電子 書籍/電子 舌 辛 書/電子 コミック 

■  Microsoft  Word フ アイ ル、 Microsoft  Excel フ アイ ル、 Microsoft 
PowerPoint ファイル 

■ 電話帳  ■ベール  ■  Bookmark 

■ベ t  ■ 目 MP 画像  ■  PNG 画像 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツール] ►  [microSD]  ►[イン 
ポ— 卜] ►極) ► [はい] 


• 一括 振 分け 中 じ 振 分け 先 フ ォル ダ 内の 件数 巧 いっぱし M こなっ た 場合、 
新しい フォルダを 自動で 作成して 振り分けます。 ただし、 電子 書籍/ 電 
子 舌 辛 書/電子 コミック、 Microsoft  Word ファイル、 Microsoft  Exce ロァ 
イ ル、 Microsoft  PowerPoint フ ァイ ル、 BMP 画像、 PNG 画像の 場合、 新し 
いフ ォルグは 作成され ません。 
i モーシ ヨンに ついて 

• インター 斗、 ソ トでグ ウン □- ドした 動画は 振り分け ちれません。 

• 扳; 張子 巧 r.m4a」 ① デー タ はお 張子を 口  gp」 じ 変換して、 m に roSD 力ード 
&¥PRI  VATE¥D0C0M0¥MM 円 LE¥MUDxxx フ ォル ダへ 振り 分けされ 
ます。 

電子 書籍/電子 巧 書/電子 コミ ック について 

• テキスト 形式の ファイルは、 XMDF 形式の ファイルと 同じよ ラに 
microSD 力ードの ¥PRIVATE¥D0C0M0¥B00K フォルダへ 振り分けち 
れ ます。 


各種 フォルダを 管理す る 

■ ユーザ フォルダを 作成す るく フォルダ 新規 作成 > 

• デー タ BOX では、 各 デー タ 種別 ごとに 最大 20 個の ユーザ フォルダを 新規 
作成で きます。 

• マン ガ •ブック リーグ ーでは、 最大 397 個の ユーザ フォルグを 作成で きま 
す。 [マン ガ] フォルダ じついて は、 フォルダ 内 じち 5 じ 最大 999 個 ①フォ 
ルグを 作成す る こと 巧で きます。 

1 フォルダ ー覧 画面で [ フォルダ 管理] ► [フォルダ 新 
規 作成] 

2 フォルダ 名を 入力 ►圆 

•  m に roSD カード 内に ユーザ フォルダを 作成 するとき、 作成す るフ ォル 
グ① 種類を 選択で きる 場合 巧あります。 

• データ BOX 内のと きは、 全角 9 文字 (半角 1 8 文字） ま で 入力 できます。 
• [移 巧 可能 コンテンツ] フ ォル グ 内のと きは、 全角 1 0 文字 (半角 20 文 
字） まで 入力で きます。 
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• マン ガ •ブック リーグ ー 内のと きは、 全角 •半角 問わす 64 文字まで 入 
力で きます。 ただし、 [マン ガ] フォルグ 内のと きは、 全角 10 文字 (半角 
20 文字） までです。 

■ フォルダ 名を 編集す る  <  フォルダ 名 編集 > 

ューザ フォルダ およ ひ' [移行 可能 コンテンツ] フォルダ 内の フォルダ 名を 変 

更 する こと 巧で きます。 

1 フォルダに カーソルを 合わせる ►  @  ► [フォルダ 管埋] ► 
[フォルダ 名 編集] 

2 フォルダ 名を 編集 ►圆 

■ ューザ フォルダに 七 キュリ ティを 設定す る 
く フォルダ 七 キュリ ティ > 

FOMA 端末 内の ューザ フォルダ じ t キ ュリ ティを 設定で きます。 

• ワン t ブと Mus に SA/ideo チ わ ネル、 マン ガ •ブック リー グー 可ん ユーザ 
フォルダが 外で も フォルダ t キ ュリ ティを 設定で きます。 

•フォルグ 内を 表示 するとき は、 端末 暗証番号 を 入力し ます。 

• マイ ピ クチ わ、 i 亡ー シヨ ン •ムー ビー① 場合、 フォルダ セキュリティを 
[ON (シークし、 ソ ト）] じ 設定す ると、 フォルグは 表示 ちれなくなります。 
シークし、 ソト t ー  ドを [ON] じ 設定す ると 表示 ちれます （屈 =P.131)。 

•クイ、 ソ ク 検索で 内蔵 S 辛 書を 利用す る 場合、 内蔵 S 辛 書 登録 (煩 P.423) され 
た 電子辞書は フォルダ tz キ ュリ ティ ① 対象外と なります。 

• フォルグ t キ ュリ ティを に N (シー クしッ ト）] じ 設定す ると、 待受 画面な 
どじ 設定 ちれて いる 画像は 表示 ちれません。 [ON (シークし、 ソ ト）] じ 設定 
している 場合、 シークし、 ソ ト t ー  ドを [ON] じ 設定す ると 表示 ちれます。 

フ ブルダ t キ ュリ ティ 設定 中の フォルブ マーク 

百] ：ON 

田 ：ON (シー クしッ h) 

• フォルダ マークの デザインは、 機能 や 表示 切营① 設定 じよって 異なる 場 
合 巧あります。 

1 ューザ フォルダに 力ーソルを 合わせる ►画)^  [フォルダ 
管埋] ► [フォルダ 七 キュリ ティ] 

2 端末 暗証番号を 入力 
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3 設定を 選ぶ 

■ ユーザ フォルダを 削除す る < 削除 > 

1 ユーザ フォルダに 力ーソルを 合わせる ►  [ 削除] 

2 削除 方法を 選ぶ 

♦ [フォルダ 1 件 削除] 

♦ [フォルダ 選択 削除] ► フォルダを 選ぶ ►圃 

- マン ガ •ブック リーダー のとき： [フォルダ 選択 削除] ►端末 暗証 番 
号を 入力 ►フォルグを 選/ ぷ ►圃 ►[はし、] 

♦ [全 フォルダ 内 全 件 削除] 

♦ [全 フォルダ 削除] 

3 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

•マン ガ •ブック リーダー ① 場合、 ビュー ア ポジション で 横 表示のと きは 
フォルダ 選択 削除で きません。 縦 表示に 切り 营 えてな 5 削除して くだ 
さし、。 


各種 データを 管理す る 

■ タイ トルを 編集す るく タイ トル 編集 > 

• タイトル 名は データ ー覧な どで 表示 ちれる 名前です。 

1 データに 力ーソルを 合わせる ►画) K 編集 •情報 表示] ► 
[タイ トル 編集] 

• データ じよって は [タイトル 編氧を 選択した あと、 喧接 入力] (また 
は [タイトル 編集])/ [オリジナル タイトル じ 戻す] を 選択し ます。 

2 タイ トルを 編集 ►圆 

•全角 2 日 文字 (半角 日〇 文字） ま で 入力 できます。 電子 書籍/電子 辞書/ 
電子〕 ミックは 全角 • 半角 問わす 64 文字まで、 Music&Video チ わみ レ 
は 全角 1 26 文字 (半角 253 文字） ま で 入力 できます。 

■ ファイル 名を 編集す る  <  ファイル 名 編集 > 

• ファイル 名は データを i  t- ドべー ル じ 添付して 送信 するとき じ 使用ち 
れる 名前です。 


1 デー タに 力ー ソルを 合わせる ►画) K 編集 •情報 表 对^ 
[ファイル 名 編集] 


2 ファイル 名を 編集 ►圆 

. 半角 36 文字まで 入力で きます。 電子 書籍/電子辞書/電子 コミック 
は、 全角 •半角 問わす 64 文字まで 入力で きます。 

• 半角 8 文字が 内の ファイル 名 あよ ぴ 拡張 子の 英字は、 半角 小文字 巧 半 
角 大文字に 変わる こと 巧あります。 

• [プリ インストール] フ オルグ 内の データな ど、 データ じよって はフア 
イル 名を 編集で きないち のちあります。 


■ データの 分類 情報を 登録す る < 分類 登録 > 

登録した 分類 情報で デー タ 検索 巧で きます。 また、 分類 巧 [アルバム] ①も① 
は 選択した 項目で 表示す る こと 巧で きます。 

• ミ ユージ 、ソク 内と Music&Video チトみ レ 内の デー タ じは 分類 情報を 登録 
できません。 

1 デー タに 力ーソルを 合わせる [分類 登録] ► 分類を 
選ぶ 

2 登録 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 登録] 

♦ [選択 登録] ► データを 選ぶ ►画} 

3 分類を 設定す る 

• 分類 巧 [アルバム]/  [シーン] のとき： 項目を 選/ ぷ ►圖 
- 因は 設定、 □は 解除の 状態です。 

• 分類 巧 [お 気 じ 入り] のとき: お気に入り 度を 選/ ぷ 
• 分類 巧 [コ ベント] のとき： コ^ントを 入力 
- 全角 14 文字 (半角 29 文字） まで 入力で きます。 

4  [はい] 


• [アルバム] と [シーン] は マイ ピ クチ わ 内と i  t ーシ ヨン •ムービー 内 
① データ のみ 設定で きます。 


■ テータの 閲覧 回数を クリ ア する < 閲覧 回数の クリア > 

1 デー タに 力ー ソルを 合わせる ►画) K 分類 登録] ► [閲覧 
回数の クリア] 

2 クリア 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 クリア] 

♦ [選が クリアけ データを 選ぶ ►圃 

3  [はぃ] 

■ データを 並べ 替える く ソート > 

例：  7 イピ クチ わのと き 

1 データ ー覧 画面で @  ►[静止画 設定] ► [ソ ート] 

2 ソート 方法を 選ぶ 

•  m に roSD カード 内 データの ファイル 制限を 変更す ると 日時 情報 巧 更新 
ちれる ため、 情報 表示の 保を 日時で 表示 ちれる 日時と 日付 順で ソート 
し た 結果 巧 一致 しない こと 巧あります。 

■ データを 別の フォルダに 移動す る  <  フォルダ 間 移動 > 

1 データに カーソルを 合わせる ►極)^  [ 移動/コピー] ► 
[フォルダ 間 移動] 

2 移動 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 移動] 

♦ [選択 移動] ► データを 選ぶ ►圆 
♦ [フォルダ 内 全 件 移動] ►端末 暗証番号を 入力 

3 移動 先 フォルダに カーソルを 合わせる ►圆 

• マ y 巧. ブック リーグ ーのと き: 移動 先 フォルグを 選/ ぷ 
• データの 移動 中に 画 や 日を 押す と、 中止を 示す ベ、 ソ t ージ巧 表示 
ちれます 巧、 移動 迴 巧は 中止 ちれません。 

• マイ ピ クチ わ、 ベ □デイ、 マン ガ •ブック リー ダーの [プリ インス トー 
ル]  フォルダ 内の デー  タは 移動で きません。 

• ユーザ フォルグ 巧ない ときは 移動で きません。 ただし、 静止画は マイ ピ 
クチ わの [自動 あ 預かり] フ ォル ダへ 移動 で、 ぎる 場合 巧 あ ります。 

巧 ページへ 続く  ►► 
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• 移動 先 フォルダの 最大 保を 件数を 超える データは 移動で きません。 

microSD 力ー ドの 保を 件数 じついて は 煩 P.369 
•  m に 「oSD 力ー ドの 慟画 （その他)] フ ォルダ 内の デー タは 風 画 (QVGA 
じ (下)] じは 移動で きません。 

•マン ガ •ブック リー グーの 場合、 ビュー ア ポジション で 横 表示のと きは 
移動で きません。 縦 表示に 切り 曽 えてな 5 移動して くだち し、。 

• 再配布 不可の データは [自動 お預かり] フォルグへ 移動で きません。 

■ 詳細情報を 表示す る < 情報 表示 > 

1 デー タに 力ー ソルを 合わせる ►画) K 編集 •情報 表 对^ 
[情報 表示] 

• 表示 ちれる 情報は、 データ じよって 異なります。 

■ データを 削除す る < 削除 > 

1 データに カーソルを 合わせる 削除] 

2 削除 方法を 選ぶ 

♦ [ 1 件 削除] 

♦ [選択 削除] ► データを 選ぶ ►圆 
♦ [フォルダ 内 全 件 削除け 端末 暗証番号を 入力 

3  [はぃ] 

• マイ ピ クチ わ、^ □デイの [プリ インストール] フ ォルダ 内の データ や、 
マン ガ •ブック リーグー ① 明鏡 t バイ ル 国語辞典、 ジーニアス 亡 バイ ル 
和英辞典 、ジーニアス t バイ ル 英和辞典は 削除で きません。 

•マン ガ •ブック リー グーの 場合、 ビュー ア ポジション で 横 表示のと きは 
選択 削除で きません。 縦 表示 じ 切り 曽 えてな 5 削除して くだち し、。 

• お買い上げ 時 じ 登録 ちれて いる データを 削除 後に も ラー 度 ご 利用 じな 
ると きは、 i  Menu 内の サイト に H-MOD 曰な 5 グ ウン □ー  ドで きます 
(煩 P. 13 の。 


f カメ フ韦 ヤフリ ーを 使つ く カメラ ギヤ ラリー > 

データ BOX ① マイ ピ クチ わ、 i  t- シ ヨン •ムー ビー① デー タを 年月 別に 本 
体、 microSD 力ード 内の デー タな 5 検索し 表示す る こと 巧で きます。 
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1 ノー マルメ ニ ューで [デー タ BOX]  ►[マイ ピ クチャ]/ 

[ i モー シヨ ン •ムー ビ ー ] ►画] 

2 検索す る 年月を 選ぶ 

• 全 表示: 画] 

3 データを 選ぶ 

■ カメラ ギャ ラリー画面の サブ メニ ュー 操作 
•力^ラ ギゎ ラリー 画面 ①サ ブ^ニ ュ ー 操作は、 検索 設定 画面 ①サ ブ乂 
ニュー 操作 (屈 =P.381) を 参照して くだち し、。 

■ 検索 結果 画面の サブメニュー 操作 

• 検索 結果 画面 ①サ ブべ ニュー 操作は、 データ 検索の 検索 結果 画面の サブ 
^ ニュー 操作 (煩 P.381) を 参照して くだち い。 


■デー タを 検索す る  <  データ 検索 > 


タイトル 名 や 保を 日付、 分類 情報な どの 条件を 設定して、 条件 じ 合った デー 
夕を 検索で きます。 

• マイ ピ クチ わ、 i  t- シ ヨン •ムービー、 ワン tz ブ、^ □デイ、 マイ ドキユ 
^ント 、きせな え、 ソール、 マ チキ わ ラ、 キ わラ電 、受信/送信^  — ル、 

巨 ookmark、 その他の データを 検索 できます。 ただし、 受信 /送信 ベール、 

巨 ookmark ① 場合は、 本体 じ 保を されて いる デー タ①み 検索で きます。 

• 複数の 条件を 設定し、 絞り 込み 検索を 巧 ラ こと 巧で きます。 

• 検索 結果は 最大 10000 件まで 表示 ちれます。 

•  microSD 力ー ド 内の デー タ を 検索す ると きは、 microSD 力ー ドの 管理 層 
報を 更新して くだち い （屈 = P.376) 。 

\  ノー マルメ ニューで [データ BOX]  ►[データ お 索] 

2 検索 条件を 設定 

• 設定で きる 検索 方を は 巧のと おりです。 

■ タイトル •ソール 本文で 検索： タイトル 名を 指定して 検索で きます。 
- 全角 2 日 文字 (半角 日 0 文字) まで 入力で きます。 

- 検索 履歴 巧 最新 のちのな 5 日 件まで 記憶 ちれます。 履歴を 利用 
するとき は 履歴の 番号を 選択し ます。 

■ 保を 日付で 検索: 保を した 日付を 指定して 検索で きます。 


- [保を 日付 範囲 指定] を 選んだ ときは、 日付 範囲を 入力して 圆を 
押します。 

■ ファイル タイプで 検索： ファイルの タイプを 指定して 検索で きま 
す。 

- フ しーム 画像、 スタンプ 画像、 Flash 画像を 検索 するとき は、 [マ 
イピ クチ わ （その他)] を 選択し ます。 

■ 取得 元で 検索: 取得 元を 指定して 検索で きます。 

■ アルバムで 検索: アルバムを 指定して 検索で きます。 

■ シーンで 検索： シーンを 指定して 検索で きます。 

■ お気に入りで 検索: お気に入り 度を 指定して 検索で きます。 

■ コ^ントで 検索： コ^ントを 指定して 検索で きます。 

- 全角 14 文字 (半角 29 文字) まで 入力で きます。 

■ 閲覧 回数で 検索: 閲覧 回数を 指定して 検索で きます。 

- 個数 範囲 指赶を 選んだ ときは、 開始/終 3 回数 （0 〜 999) を 
入力して 圆を 押します。 

• 検索 条件を 設定した 項目 じは [•] 巧 表示 ちれます。 

- 解除 するとき： [解除] 

3 お 索を 開始 するとき は圆 

• 検索の 中断/再開: 画} 

• フォルダ t キュリ テイ 表示 巧 [ON] のとき は、 端末 暗証番号の 入力 巧 
必要です。 

4 お 索 結果を 選ぶ 

• 検索 結果の 並べ 替え： 厘] 

- 並べ 曽 えは、 検索 結果 画面の サブ: ニュー 操作の ソートの 設定に 
がいます。 

•  microSD 力ー ドの 空き 容量 巧な く 管理 障 報 巧 正しく 更新 ちれな なった 
場合、 検索 結果に 表示され ない ファイル 巧あります。 


■ 検索 設定 画面の サブメニュー 操作 


[フォルブ tz キ ユリ テイ 表示] ►設定を 選ぶ 

[設定 確認] 

[表示 切替] 

保  P.343 

[検索 先 設定] ► 検索 先を 選ぶ 

[検索 開始] 


懈 除] 

• 検索 条件を 解除し ます。 

■ 検索 結果 画面の サブメニュー 操作 

[編集 •情報 表示] 

► [タイトル 編集] 

保  P.37S 

► [情報 表示] 

感  P.380 

[1 件 削除] 

保  P.380 

[分類 登録] 

嫁  P.379 

[移動/コピー] 

►  [microSD へ 1 件 移動] 

嫁  P.373 

►  [microSD  へ 1 件〕 ピー] 

像  P.3  了  1 

► [本体へ 1 件 移動] 

保  P.373 

► [本体へ 1 件 コピー] 

優  P.371 

[検索 表示 設定] 

► [表示 切替] 

保  P.343 

► [ソ ーh] 

像  P.37g 

[7 イピ クチ わ スライド シヨ ー] 

► [スライド シヨー開始] 

像  P.34  了 

► [スライド シヨー設定] 

咳  P.34  了 

► [音量 設定] ► で） 

1 アルバムを 表示す るく ァルバム > 

分類 登録の [アルバム] ① 項目で 検索し、 デー タを 表示す る こと 巧で きます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[アルバム] 

2 項目を 選ぶ ►歷） 

• 因は 設定、 □は 解除の 状態です。 
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モリ の 使用 状況を 確認す る 

■  FOMA 端末の メモリ 使用 状況を 確認す る 

データ BOX ① データ ー覧 画面で FOMA 端末の^ 亡リ 使用 状況を 示す 数値 巧 
表示 ちれます。 

• 表示 切替 巧 [ビジュアル: ニュー] が 外のと きは、 フォルダ ー覧 画面 
(ミュージックを 除く） でも 表示 ちれます。 


マイ ピ クチ わの 
データ ー覧 画面の 場合 


■ 各項 目 ごとの メモリ 使用 状況を 確認す る < メモリ 確認 > 

FOMA 端末 じ 保を ちれて いる データの 容量 や 空き 容量な どを 表示し ます。 
•電話帳、 スク ジュール ① 登録 件数の 確認 じついて は 屈 = P.94、 P.4 1 4 

1 ノー マルメ こ ューで [本体 設赶 ►[その他 設赶 ►[メモリ 
確認] 

• 表示 ちれる 単位の 切营： 画] 

•  i アプリ じは 削除で きない もの 巧 あるた め、 i アプリの 使用量 巧 0 % じ 
なることは ありません。 


1" メモリ 不足 や 保存 件数 オーバー になった ときは 

データを 保を するとき じ^ t リ 巧 足りなくなる と、 上書き 確認 画面 巧 表示 
ちれ 不要な デ ー タや ファイルを 削除し て 保を できます。 

1 上書き 確認 画面で [はい] 

2 端末 暗証番号を 入力 
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3 データを 選ぶ ►画)^  [はい] 

•ベ t リ ① 確保 状態 巧 1 00% じ なる まで データを 選択し ます。 

• ミュージックのと きは、 データに カーソルを 合わせて 圆を 押す と 音 
楽 データ 巧 再生 ちれます。 


赤外線 通信 


赤外線 通信を 利用す る 

赤外線 通信 機能を 搭載した 他の FOMA 端末な どと、 データを 送受信す 
る ことができます。 また、 i アプリと 連携して 、赤外線 通信 機能を 搭載 
した 機器と 連動 さ だたり できます。 

•  FOMA 端末の 赤外線 通信 機能は、 l「MC™  ].1 規格に 準拠して います。 ただ 
し、 相手 側の 機器 巧 l「MC™ 1.1 規格 じ 準拠して いてち、 機能 じよって は 送 
受信で きない データ 巧あります。 

•  FOMA 端末の 赤外線 送受信 機能は IrSimple™ 1.0 規格に 対応して います。 
• ホ 外線 通信 中は 圏外と 同じ 状態 じなり、 通話、 i  t ー  ド、 データ通信 など 

はでき ません。 

• 通話 中 や オール □ック 中、 t ルフ ド 中は 赤外線 通信で きません。 

• グイ わ ル 発信 制限 中は、 電話帳 やプ □フイ ー ルの 送受信 巧で きません。 


f 赤外線 通信で 送受信で きる データ 

•  microSD 力ー ド 内の デー タは 送受信で きません。 ただし、 microSD 力ード 
内の JPEG 画像は 送信で きます。 

•  i アプリ To 巧 貼り付け 5 れた i 亡ー ド ベールの 貼り付け 情報は、 削除ち 
れ、 送ち 信 ちれません。 

■  FOMA 端末から 送信で きる データ 


機能 

1 件 

全 件 

電話帳 

〇 

〇 

スク ジュール 

〇 

〇 

〇 

〇 

i  ド^ール、 SMS、 エリアべー ル 

〇 

〇 

Bookmark 

〇 

〇 

デー タ BOX ① 画像、 i  シ ヨン、^ □デイ、 PDF 

〇 

〇 

機能 

1 件 

全 件 

プ □フイー ル 

〇 

- 

現在地 通知 先 

〇 

〇 

トルカ 

〇 

〇 

デコ ベア ニべ® テン プし ート 

〇 

〇 

• 絵文字を i 亡 ー ド 端末が 外の 携帯電話 や パソコンな どじ 送信した とき 
は、 正しく 表示 ちれない こと 巧あります。 i  t ー  ド 端末で も 相手の 機種 
じよって は 正しく 表示 ちれない こと 巧あります。 

電話帳に ついて 

• 巧の 情報は 送信 ちれません。 

■シークし、 ソト コード  ■着信 音  ■着信 バ イブし ータ 

■ 着信 イル ミオ、ー ショ ンパ ターン 

■ 着信 イルミ^ーション カラー  ■ テし ビ 電話 代替 画像 

• 1 件 送信では、 ブルー プ 設定は 送信され ません。 

•シークし、 ソト 属性 設定し た 電話帳は シークし、 ソト亡 ー ドを [ON] じ 設定 
しないと 1 件 送信で きません。] 件 送信した 場合、 シークし、 ソ ト 属性 設 
定は 解除 ちれて 送信 ちれます。 

• 全 件 送信す ると、 プ □フイ ー ル や シークし、 ソト 属性 設定 した 電話帳 も 
送信 ちれます。 

スケ ジュー ルに ついて 

• 巧の 情報は 送信され ません。 

■ アラーム 時刻が 外の アラーム 情報  ■ 画像 設定  ■ 連絡先 
■ 視聴 予約、 録画 予約  ■ 休日 設定、 祝日 設定 

■ 添付 (関連す る ベール）  ■ 誕生日 データ 

• シークし、 ソ ト 属性 設定した スク ジュールは シークし、 ソト亡 ー ドを [ON] 
じ 設定 しないと] 件 送信で きません。 1 件 送信した 場合、 シークし、 ソト 
属性 設定は 解除され て 送信 ちれます。 

• 全 件 送信す ると、 シークし、 ソ ト 属性 設定した スク ジュール も 送信 ちれ 
ます。 

• 全 件 送信 時、 i スク ジュール 内 予定は 送信 ちれません。 

メー ルに ついて 

• 貼り付け 5 れた データ、 添付 ファイル、 保護 ベール も 送信 ちれます。 添 
付 不可の データは 送信で きません。 


• 100K バイトを 超える^ ー ルは、 正しく 送信で きない こと 巧あります。 

画像、 i モーシ ヨン、 メロ デイ、 PDF について 

• 送信で きる デー タは JPEG 画像 10M バイ ト、 GIF 画像 2M バイ KFIash 画 
像 己 OOK バイト、 i  t  — シ ヨン 10M バイト、 ベ □デイ 100K バイト、 

PDF  2  M バイトまで です。 

• ホ 外線 通信で 画像を 送信す ると、 画質 巧 劣化し たり ファイル サイ ブ巧 
変わる こと 巧あります。 

• 巧の よ ラな データは 送信で きません。 

■  FOMA 端末 外な 5 取得した 、ファイル 制 限 あり ① データ 

■  FOMA 端末 じあ 5 なじめ 登録 ちれて いる データ 

• データ BOX 内の データは 赤外線 通信で 送信で きない こと 巧あります。 

•  JPEG 画像は 高速 赤外線 通信で 送信す る こと 巧で きます （煩 P.348)。 
プロ フイールに ついて 

• 受信側では 電話帳と して 保を ちれます。 

•  2in1 利用 時は、 2in1 ① t ー  ド じよって 表示 ちれる プ □フイ ー ル 巧 送信 さ 
れ ます。 

トルカ について 

• 巧の よ ラな データは 送信で きません。 

■  ]K バイトを 超える トルカ  ■再配布 不可の トルカ 

■ lOOK バイトを 超える トルカ （詳細） ■ 利用 ミき み トルカ 

デコ メ アニメ® テン プ レー ト について 

• 巧の よ ラな データは 送信で きません。 

■  FOMA 端末 外な 5 取得した 、ファイル 制限 ありの デコべ アニ^® テン 
プし 一 h 

■  FOMA 端末 じあ 5 なじめ 登録 ちれて いる デコ ベア ニべ® テン プ し一 
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■  FOMA 端末で 受信で きる テータ 


機自居 

1 

件 

全 

件 

巧納 場所 

巧納順 

電話帳 

〇 

〇 

電話帳 

] 件 受信 時:^ 亡リ番 
号、 0010 〜 1999 一 

0000 〜 0009 ① 順で 未 
登録番号 じ 登録 
全 件 受信 時:^ 亡リ 番号 
① 情報 じがって 登録 

スク ジュール 

〇 

〇 

スク ジュール 

開始 日時 順 

〇 

〇 

1 件 受信 時: 一番 上 
全 件 受信 時: 最終 修正 曰 
時 順 

i トド^-ル、 
SMS、 エリ ア^ール 

〇 

〇 

i 亡 ー ド: ー ル、 
SMS 

受信/送信/保を 日時 
順 

Bookmark 

〇 

〇 

Bookmark 

1 件 受信 時: 一番 上 
全 件 受信 時: 利用 ちれた 
順 

データ BOX ① 画像、 
i  t ーシ ヨン、^ □ 

デイ、 PDF 

〇 

〇 

デー タ BOX ① マイ 
ピ クチ わ、 i  t 一 
シ ヨン •ムービー、 
州 ディ、 マイ ド 
キュ^ン h 

- 

プ □フイ ー ル 

〇 

- 

電話帳 

ベ 亡 リ 番号、 0010 〜 

1999 一 0000 〜〇 009 ① 
順で 未 登録番号 じ 登録 

現在 i 也 通知 先 

〇 

〇 

現在地 通知 先 一覧 

- 

トルカ 

〇 

〇 

トルカ 

- 

デコ^ アニ^® テン 
プ しー ト 

〇 

〇 

デコ^ アニ^® テン 
プし  一! -一 覧 

- 

• 全 件 受信 時に 上書きを 選択す ると、 該当 機能の データ 巧す ベて 削除ち 
れ ますので、 ご ミ 主意く だち い。 
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• 全 件 受信の 場合、 相 まの 機種 や 状態 じよって は、 相 まの 機種で 設定して 
いた フ ォル グ①振 分け 条件 設定 巧 反映 ちれない 場合 巧 あ ります。 

電話帳に ついて 

• ] 件 受信した データの グループ 設定は、 すべて [グループ なし] じなり 
ます。 

• 全 件 受信す ると、 ご 契約の 電話番号が 外の プ □フイ ー ルは 上書き ちれ 
ます。 

• 名前 巧 未 登録の データを 受信した ときは [No  Name] と 表示 ちれます。 

•  2in1 ① t ー  ド 巧 [デュアル t ー  ド] ① 場合、 ] 件 受信した ときは、 電話帳 
2in 1 設定を [ A] / [田/ [共通] な 5 選択す る こと 巧で きます。 全 件 受信 
したと きは、 転送 元の 2in1 属性の まま 保を ちれます。 

• ド〕 tUlM カード 電話帳を 受信した 場合は、 FOMA 端末に 登録 ちれ ま 
す。 

スケ ジュー ルに ついて 

• 終 3 日時 巧 入力 ちれて いない データを 受信す ると、 終 3 日時に 開始 曰 
時 巧 設定 ちれます。 

メ  ーJ レに ついて 

• 題名 巧 途中まで しな 受信で きない こと 巧あります。 

Bookmark について 

• 相 まの 機種 じよって は Bookmark ①フ ォルグ 情報 巧 反映され ない こと 
巧あります。 

現在地 通 巧 先につ いて 

• すでに 同じ 電話番号の 現在地 通知 先 巧 登録 ちれて いると きは、 重複し 
て 登録 ちれません。 


[赤外線 通信 機能を お使いになる ときの ご注意 


• 國①よ ラに 受信側と 送信 側の FOMA 端末の 赤外線 ポート 巧 約 20cmU 内 
じ 向き合 ラよ ラ じして くだち い。 

• データの 送受信 巧 終わる までは、 お 互いの 赤外線 ポート を 向き合わせた 
まま じして、 動な ちないで くだち い。 

• 直射日光 巧 当たって いる 場所 や 堂 光む ① 真下、 ホ 外線 装置の 近くでは、 こ 
れ 5 ① 影響に よって 正常 じ 通信で きない こと 巧あります。 

• ホ 外線 ポート 巧 汚れて いると 通信で きじくく なります。 汚れて いると き 
は、 傷つなない よ ラに 柔 5 ない 布で 拭き取って くだち い。 

•  IrSS™ 通信は、 片方 向 通信の ため、 受信側な 5 ① 応答を 確認せ すじ 送信し 
ます。 このため、 受信側 巧 受け取れない ときで も 送信 側は 正常に 終 3 しま 
す。 


f 赤外線 通信で データを 送受信す る 

• 全 件 データの 送受信 じは、 端末 暗証番号と 認証 パスワードの 入力 巧 必要 
じなります。 認証/  \° スワードは、 ホ 外線 通信の ための 専用 パ スワー ドで 
す。 送受信を 始める 前 じあな きな 4 巧の 数字を 決めて あき、 送信 側 •受信 
側で 同じ 数字を 入力し ます。 

■ データを 送信す る  <  赤外線 送信 > 

例： 電話帳の とき 
1 待受 画面で® 


2 名前に 力ー ソルを 合わせる ►画) K データ 送信] K ホ か 
線 送信] 

3 送信 方法を 選ぶ 

♦ [送信] 

♦ [全 件 送信] ►端末 暗証 香 号を 入力 ►認証 パ スワ ー ドを 入力 

• 受信者の FOMA 端末を 受信 待ち 状態 じします。 

4  [はい] 

• 全 件 送信の 場合、 受信側で 入力した 認証 パ スワ ー ドと 一致す ると、 送 
信 巧 開始 ちれます。 

•デー タ BOX ① データを 全 件 送信す ると きは、 フ オル グ ー覧 画面な 5 操 

作して くだち い。 

■ データを 受信す るく 赤外線 受信 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [赤外線 /  i  C 通信] 

► [赤外線 受信] 

• 待受 画面で©  (1 秒が 上) でち 操作で きます。 

2 受信 方法を 選ぶ 

♦ 暖 信け [はい] 

- スク ジュールを ] 件 受信した 場合、 同じ 内容の データ 巧を 在 
するとき は、 上書き 確認 画面 巧 表示され ます。 [はい] を 選ぷと 現在 
① データに 上書き ちれます。 

♦ [全 件 受信] ►端末 暗証 香 号を 入力 ►送信 側と 同じ 認証 パスワードを 
入力 ► [はい] 

- 全 件 受信す ると、 受信した データ じより 上書き ちれ、 保護 ちれて い 
る ベール や シークし、 ソト 属性 設定した 電話帳、 スク ジュール など 
も 含め、 登録して いた デー タは すべて 削除 ちれます ので、 ご ミ 主意く 
だち い。 ただし、 データ BOX ① 画像 や i  t  — シ ヨン、^ □デイ、 

PDF、 または デコ ベア ニべ® テン プし ート ① 場合、 元の データは 削 
除 ちれす じ 追加 保を ちれます。 

• 送信 側の FOMA 端末を 送信 状態 じします。 

• 受信 待ち 状態 じなります。 30 秒が 内に 送信 側の FOMA 端末な 5 デー 
夕巧 送信 ちれる と、 自動的に 通信を 開始し ます。 
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例: 電話帳を 1 件 受信した とき 


[はい] 

• 受信の 中止: 受信 中に® 


アプリ と 連携して 赤外線 通信を 行う 


起動 中の i アプリな 5 赤外線 通信を 利用したり 、赤外線 通信な 5  i アプリ 
を 起動したり でき ます。 

•  i アプリな 5 赤外線 通信を 起動す る 方 就 こついて は 屈 =P.308 

■ 赤外線 通信から i アプリを 起動す る < 赤外線 受信 > 

i アプリ 起動機 能を 持つ 赤外線 通信 機器な 5 ① 赤外線 通信 中に、 i アプリ 
起動の 信号を 受信す ると、 ソフト を 起動で きます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [便利 ツー ル] ► [赤外線 /  i  C 通信] 
► [赤外線 受信] 


暖 信] ► [はい] 

• 受信 待ち 状態 じなります。 送信 側な 5 
ると、 ソフト 巧 起動し ます。 


アプリ 起動の 信号を 受信す 


アプリ 待受 画面と して 起動す る ことは できません。 


[赤外線 リ モコ ン 機能を 利用す る < 赤外線 リモコン > 


i アプリの ソフトな 5 FOMA 端末の 赤外線 ポー トを 利用して、 テし ビやビ 
デオ など 赤外線 リ t コンに 対応し た 機器を 操作で きます。 

• 赤外線 リ t コ ン 機能を 利用 するとき は、 赤外線 リ t コ ン 機能 I ご 対応し た 
i アプリの ソフトを ブ ウン □ー ドす る 必要 巧あります。 
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■ リモコン 操作を 行う 

赤外線 リ亡 コン 機能に 対応した i アプリを 起動し、 FOMA 端末の 赤外線 
ポートを テし ビや ビデオな ど ①リ亡 コン 受 光部の 正面に 向けて、 iJt コン 
操作を 斤い ます。 


• 実際の 操作 方 ミ 去は i アプリの ソフト じよって 異なります。 

• 操作で きる 距離は、 約 4  m です (相手 側の 機器 や 周囲の 明るち など じよっ 
て 変わります)。 

•  t ルフ t - ド 中は、 赤外線 リ t コ ン 機能を 使用 できません。 

• 相 ま 側の 機器 じよって は、 正常に 操作で きない こと 巧あります。 

• 直射日光 巧 当たって いる 場所 や 堂 光な ① 真下、 赤外線 装置の 近くな ど 
では、 正常に 操作で きない こと 巧あります。 


i C 通信を 利用す る 

i  C 通信 機能を 搭載した 他の FOMA 端末な どと、 データ を 送受信す る 
っ ^ がで、 きすす 

•  i  C 通信 中は 圏外と 同じ 状態 じなり、 通話、 i  ド、 データ通信 などは 
できません。 


• 巧の 場合は i  C 通信 巧で きません。 

■ 通話 中  ■  I  C カード □ック 中 

• 巧の 場合は i  C 通信 じよる データの 送信 巧で きません。 

■ 充電 中  ■ イわ ホン 接続 中  ■  USB 接続 中 

■  HDM 比 力 中 

• データ BOX ① 画像 •  i  t  — シ ヨン □デイ .PDF や、 デコ^ アニ^® テン 
プしー トは全 件 送受信で きません。 これが 外の 送受信で きる データ や 各 
種 □ック 中の 動作 じついて は 赤外線 通信 (屈 =P.382) と 同様です。 

•  i アプリな 5  i  C 通信を 起動す る 方 就 こついて は 煩 P.308 


[i C 通信 機能を お使いになる ときの ご注意 


• 國①よ ラに 受信側と 送信 側の FOMA 端末の； D マークを 重ね合わせて ご 
利用く だち い。 

• データの 送受信 巧 終わる までは、 FOMA 端末を 動な ちないで くだち し、。 

• 相手の FOMA 端末 じよって は、 デー タを 送受信し じくい こと や FOMA 端 
末を 近づけた 際に デイ スプ しイ① 表示 巧 消えて しま ラ こと 巧あります。 
そのと きは、； D マーク どうしの 間隔を 近づけたり 遠ざけた りするな、 上 
下 左ち じす 5 してく ださし、。 

•  i  C 通信 中は FOMA 端末の 着信 ランプ 巧 点滅し ます （屈 =P.1 18)。 


1"  i  C 通信で データを 送受信す る 

• 全 件 データの 送受信 じは、 端末 暗証番号と 認証 パ スワ ー ドの 入力 巧 必要 
じなります。 認証 パスワードは、 i  C 通信の ための 専用 パスワードです。 
送受信を 始める 前に おなきな 4 巧の 数字を 決めて おき、 送信 側 •受信側で 
同じ 数字を 入力し ます。 

■ データを 送信す るく i  C 送信 > 

例： 電話帳の とき 

1 待受 画面で® 

2 名前に 力ーソルを 合わせる ►SK データ 送信] Ki  C 
送信] 

3 送信 方法を 選ぶ 

♦ [送信] 

♦ [全 件 送信] ►端末 暗証 香 号を 入力 ►認証 パ スワ ー ドを 入力 

4  [はぃ] 

5 巧手の FOMA 端末と； 3 マー クを 重ね合わせる 
■ データを 受信す るく i  C 受信 > 

1 待受 画面で 相手の FOMA 端末と 在) マークを 重ね合わせる 
2  [はぃ] 

• 全 件 受信のと き: 端末 暗証番号を 入力 ►送信 側と 同じ 認証 パ スワ ー 
ドを 入力 ►[はい] 

•  ^亡、 スク ジュールを] 件 受信した 場合、 同じ 内容の データ 巧を 在す 
ると きは、 上書き 確認 画面 巧 表示 ちれます。 [はい] を 選/ ぷと 現在の 
データに 上書き ちれます。 

• 全 件 受信す ると、 受信した データ じより 上書き ちれ、 保護 ちれて いる 
^ ー ル や シークし、 ソト 属性 設定した 電話帳、 スク ジュールな ども 含 
め、 登録して いた データは すべて 削除され ますので、 ご ミ 主意く だち 
い。 

• 受信の 中止: 受信 中 じ® 
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一夕 送受信 設定 


データの 送受信 機能を 設定す る 

ホ 外線 通信 や i  C 通信、 Bluetooth 通信、 パソ] ンと 接続した デー タ乾 
送 じよる データ 送受信 時の 動作を 設定す る ことができます。 

1 ノー マルメ こ ユーで [便利 ツー ル] ► [赤外線 /  i  C 通信] 

► [データ 送受信 設定] 

2 各項 目を 設定 ►歷] 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 通信 終 3 音: データの 送受信 完 3 時に 音を 鳴 5 すな ど ラな を 設定 
でぎ ます。 

■自 動 認証 :パソ コンと 接続した データ 転送 時 じ 認証 コードを 自動 
で やりとり するな ど ラな を 設定で きます。 

- [あり] じ 設定した ときは、 認証 コードを 設定で きます。 認証 コー 
ドは それぞれ 4 〜 8 巧の 半角 英数字で 入力で きます。 

■ 電話帳の 画像 送信: 電話帳の 全 件 送信 時に 電話帳に 登録した 画像 
を 送信す るな ど ラな を 設定で きます。 


_々、_ 


ボイ ス レコー ダー を 利用す る 

FOMA 端末を ボイ ス しコー ダーとして 利用 できます （microSD 力ード 
が 必要です)。 

• 録音 距離は、 約 1 .日 mU 内を おすすめ します。 

• 録音した 音声は、 i 亡ー シヨ ンプ し一 わ一 （屈 =P.3 日 1) で 再生で きます。 
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ボイス レコ ー ダーで 音声を 録音す る 

< ボイス レコー ダー〉 


1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► 
[ボイ ス レコ ー ダー] 


〇 

■TOf  BE! :;  06:00:00 

ボイスし コー グー 
画面 


2  ® 

• 録音 開始 音 巧 鳴り、 録音 巧 開始 ちれます。 

• 録音 一時停止/再開: 画） 

3 録音を 止める ときは® 

• 巧の 場合は、 自動的 じ 録音 巧 停止し ます。 

■ 残 時間表 示 巧 00:00:00 じ なった とき 
■ 録音 時間 巧 約 6 時間に 達した とき 
■  microSD カードの 空き 容量 巧 なくなった とき 

4  [保存] 

• 録音した 音声を 保を します。 

• 録音した 音声の 再生： [再生] 

• 録音した 音声を 取り消す： [取消] ► [はい] 

• 録音した データは 、ファイル 制限な しの ファイル として 保を ちれます。 
• 録音 中に FOMA 端末を 閉じても 録音は 継続 ちれます。 

• 録音 中に 電話 巧な なって くると、 録音 巧 自動的 じ 停止し、 電話に 化る こ 
と 巧で きます。 通話 終 3 後、 保を 確認 画面 巧 表示 ちれます。 


■ ボイス レコーダー画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 


• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


g* 

k 

録音 開始/再開 X’ 1 

圓 

□ 

録音 一時停止※ 2 

録音 停止※ 1X2 

X  ] 録音 一時停止 中 I ご 表示 ちれます。 

X2 録音 中に 表示 ちれます。 

■ ボイス レコーダー画面の サブ メニ ュー 操作 


[データ BOX 表示] 

[tZ ル フタ イマー] ^tZ ル フタ イマー時間を 選ぶ 


PDF デー タを 表示す る 

• 表示す る ファイルは あ 5 なじめ データ BOX ① [マイ ドキュ^ント]、 また 
は m に roSD 力ー ドの ¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥PUDxxx フオ 
ルグじ 置いて くだち い。 microSD 力ードに 保を したと きは、 保を してな 5 
microSD 力ードの 管逊青 報を 更新して くださし U 煩 P.376)。 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マイ ドキュメント] 
9 ファイルを 選ぶ 


Mt かけ «  


♦•: •在 9 から 日本へ かける 

•11 在 B たら ft の WORLD  WING 料 田* 

♦» 在 ■から 他 巧 ミンク ケー タイへ か 

ザ  11««0(〇9〇) の  «*  I 

r+J+  8 1-9  0-X  X  X  X-X  xl 

♦it •号 (mw ■香) の 
かた 《が*11,，  ■ 

(か憲 S23B  (的) じ W 化 
I 


内容 表示 画面 


•  FOMA 端末に 対応して いない 形式 や 複雑な デザイン などを 含む ドキュ 
^ント は、 正しく 表示 ちれない こと 巧あります。 


• ファイル じよって は、 表示 ちれる まで じ 時間 巧な なったり、 すべてを 表 
示で きない こと もあります。 

• ファイル 名に、〜、 |し一、 0、£、^巧含まれるド〇ドデータは非対応です。 

■ 内容 表示 画面の ボタン 操作 


■ 内容 表示 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


データ じよって 表示 ちれる ボタン 巧 異なります。 ボタン 巧 表示 ちれて 
いない 場合は、 画面を □ン ブタ 、ソチす ると コント □ー ルボ タン 巧 表示 
ちれます。 


■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フォルダ 管理] 

► [フォルブ 新規 作成] 

保  P.377 

► [フォルダ 名 編集] 

咳  P.37S 

► [フォルブ セキュリティ] 

保  P.37S 

悄リ 除] 

保  P.37S 

[microSD へ 全 件 移動] 

咳  P.372 

[microSD へ 全 件 コピー] 

保  P.371 

巧 ぺージ へ 続く  ►► 


做 

前 ページの 表示 

巧 ページの 表示 

图 

画面の 拡大 

Z 端- 

画面の 縮/」、 

全 画面 表示 

圆 

前 ページの 表示 

画 

巧 ページの 表示 

面 

ページ' 全体 表示 
(フィット）/ 等 倍 表示 
切替 

画面を 上下 左ち じスク 
□-ル 

な 

画面の 縮 ル 

圧） 

表示を 90 度 左 回転 

国 

画面の 拡大 

国 

リンク 表示 t ー ドに 
切营 

画 

ライト アップ 

画 

(1 秒が 上） 
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[データ 送信] 


► [赤外線 送信] 

嫁  P.385 

►  [  i 〔送信] 

吸  P.387 

[表示 切替] 

保  P.343 

亡リ 確認] 

保  P.382 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

データ ー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[編集 •情報 表示] 

► [タイトル 編集] 

感  P.378 

► [情報 表示] 

感  P.380 

悄リ 除] 

保  P.380 

[分類 登録] 

感  P.379 

[移動/コピー] 

► [フォルダ 間 移動] 

感  P.379 

►  [microSD  へ 移動] 

感  P.372 

►  [microSD  へ] ピー] 

嫁  P.371 

[データ 送信] 

► [赤外線 送信] 

原  P.385 

►  [  i 〔送信] 

喊  P.387 

[7 イ ドキュ^ント 設定] 

► [表示 切替] 

原  P.343 

► [ソ ーh] 

原  P.379 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 


390 


■ 内容 表示 画面の サブメニュー 操作 

廣 示] 

► に- ム] ►圆術 大) (縮小） 

► [表示を 回転] ► 回 起 方向を 選ぶ 
► [リンク 表示] 

• リンク 表示 亡 ー ドに 切り替えます。 

► [ページ 移動] 

► [最初の ページ] 

► [最後の ページ] 

► [指定の ページ] ►ページ 番号を 入力 
► [ページし イ アウト] ►ページし イ アウトの 種類を 選ぶ 
► [表示 亡 ー ド] ► 画面 表示 方法を 選ぶ 
► [文書の プ □パ テイ] 

► [ライ h アップ] 

[画面 設定] 

► [スク □ー ルバ ー] ►設定を 選ぶ 
► [倍率 •ページ 番号] ►設定を 選ぶ 
► [方イ ド 表示] ► 設定を 選ぶ 
[画面 切り出し] ► [はし、] 

• 表示して いる イ ベー ジを 静止画と して 保を します。 


[しおり -7 -ク] 

► [しおり 表示]  保 P.391 

►  [  i 亡 ー ドし おりの 追加]  屈 =P.391 

►  [7 -ク 表示]  屈 =P.391 

► [マークの 追加]  屈 =P.391 

[検索]  D^P.392 


[保 初 ► [はいけ フォルブ じ 力ーソルを 合わ だる ►圆 
[残り 全てを 取得] ► [はい] 

• 未 取得の PDF データを すべて 取得し ます。 


[操作 ガイド] 
[タブ] 


► [新しい タブで 開く] 

► [タブを 閉じる] ►閉じる タブ ウインドウを 選ぶ ► [はし、] 


► [タブ 切替] ►表示す る タブ ウインドウを 選ぶ 


[FOMA/Wi-F 胺続 切替] 

[ズ ーム] について 

• 拡大は 100 0%、 縮小は 8  % まで 表示で きます。 

[リンク 表示] について 

• リンク 表示 t ー  ド じした ときは、 画面を スク □— ルで きません。 

恼面 切り出し] について 

• 「480X854」 ①サ イブで、 JPEG 画像と して 保を されます。 制限 巧 ある 
PDF は 切り 化しで きな なったり、 FOMA 端末 外への 化 力 巧で きない こと 
巧あります。 

[タブ] について 

•  i  t ー  ド 中/フル ブラウザ 中に PDF データを グウ ン □ー  ドし よ ラと し 
たと き、 PDF 対応 ビュー ア巧 起動した 場合に 操作で きます。 


|PDF データの しおりを 利用す るく しぉり 表示 > 

1 内容 表示 画面で 画) ►[しおり •マー ク] K しおり 表示] 

2 しおりの 種類を 選ぶ 

• [しあり] を 選択す ると、 あ 5 なじめ PDF データに 登録 ちれて いるし 
ありを 日 0 件まで 表示で きます。 [ i  t ー  ドし あり] を 選択す ると、 追加 
した i 亡 ー ドし おりを 表示で きます。 

3 しおりを 選ぶ 

•  PDF デー タを FOMA 端末な 5 移動す ると、 追加した しおりげ 削除 ちれる 
こと 巧あります。 

■ i モー ドし おり一 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

悄リ 除] 


► [一件 削除] ► [はし、] 


► [選が 削除け しおり を 選ぶ ►圆 ► [はし、] 


► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

[タイトル 編集] ►タイトルを 編集 

[タイ トル 編氣 について 

• 全角 64 文字 (半角 128 文字) まで 入力で きます。 

■  i モー ドし おりを 追加す るく  i モー ドし おりの 追加 > 

•  i  t ー  ドし おりは 10 件まで 登録で きます。 

1 内容 表示 画面で しおり •マー ク] K  i モー ドし おり 
の 追加] ►タイ トルを 編集 


■  PDF データの マー クを 利用す る  < マー ク 表示 > 

•  PDF デー タを FOMA 端末な 5 移動す ると、 追加した マー ク巧 削除 ちれる 
こと 巧あります。 

1 内容 表示 画面で @  ►[しおり •マー ク] ►[マー ク 表示] 

2 マークを 選ぶ 

■ マー クー覧 画面の サブ メニ ユー 操作 

悄リ 除]  ' 

► [—件 削除け [はし、] 

► [選が 削除け 7 -クを 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 

■ マー クを 追加す るく マー クの 追加 > 

• マークは 10 件まで 登録で きます。 

1 内容 表示 画面で @  K しおり •マー ク] K マー クの 追加] 
2  [はい] 
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IPDF ファイル 内の 文字を 検索す る  <  検索 > 


内容 表示 画面で @  ► [お 索] ► 文字列を 入力 

• 全角 8 文字 (半角 16 文字） まで 入力で きます。 

:圆 

I  • 巧を 検索: 圧] 

• 前を 検索: 固） 

I 検索 画面の サブメニュー 操作 

[大文字 小文字を 区別] ►設定を 選ぶ 
[単語に 完全 一致] ► 設定を 選ぶ 


メント ビュー ア 


Word、 Excel ファイル などを 表示す る 

Microsoft  Word フ アイ ル、 Microsoft  Excel フ アイ ル や Microsoft 
PowerPoint ファイル などを、 FOMA 端末の デ イス プしイ じ 表示す る こ 
とがで きます。 

• 表示で きる フ ァイ ルの 種類 (拡張 子） : Microsoft  Word  (.doc、 .docx)、 

M に 「oso 干 t  Excel  し xls、 .xlsx) 、 Microsoft  PowerPoint し ppt、 .pptx) 、 Plain 
Text(.txt) 

• 閲覧す るフ ァイ ルは あ 5 な じめ microSD 力ー ドの ¥PRIVATE¥ 
DOCOMO¥OTHER フォルグ じ 置いて ください （煩 P.36 の。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►[ドキュメント ビュー 

ァ] 

2 ファイルを 選ぶ 

• ベールの 作成: 画 ►ベールを 作成 •送信 


内容 表术 画面 


デ— 夕 管理 
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• ファイル 内容 じよって は、 パソコン などの 機器で 表示した 内容と 一部 
異なる とき 巧あります。 

• ファイル サ イブ じよって は、 表示 ちれる までに 時間 巧な なったり、 すべ 
てを 表示で きない ことち あります。 

• フォントの 種類 じよって は、 正しく 表示され ない こと 巧あります。 

• ドキユ ベン トビ ユーア で 表示され る ファイルの 詳細に ついては、 h け P:/ 
/k-tai.sharp.co.jp/su  pport/ d/sh-〇 1  c/  を ご覧  ください。 

■ 内容 表示 画面の ボタン 操作 


全 画面 表示 

圆 

前 ページの 表示 

画/曲 

巧 ページの 表示 

面/面 

ページ' 全体 表示 
(フィット） 

国 

画面を 上下 左ち じスク 
□-ル 

な 

画面の 縮 ル 

の 

画面の 拡大 

面 

表示を 90 度ち 回転 

国 

ページ' ① 横幅に 合わせ 
る 

面 

操作 ガイ ドの 表示 

画 

スク □—ル 設定 切营 

画 

■ 内容 表示 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


圓 前 ぺ-ジ ①表ホ  國 夕ぺ -ジの 表示 

- ビュー ア ポジションで 全 画面 表示 中に 画面を □ンブ タッチす ると、 コ 
ント □ー ルボ タン 巧 表示 ちれます。 

• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


画面を 上下 左ち じスク □ー ル 

上下 左ち じ スライド 

巧/前の ページを 表示 X 

上下に スライド 

画面の 拡大/縮 ル 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

X スライ ド ショー 表示 中に 操作で きます。 先頭 または 最後の ページ' ①場 
合は スライ ド ショ ーを 終 3 します。 


■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ユー 操作 

[フォルダ 管理]  ' 


► [フォルダ 新規 作成] 

喊  P.377 

► [フォルブ 名 編集] 

嫁  P.378 

► [フォルブ セキュリティ] 

吸  P.378 

悄リ 除] 

保  P.378 

[microSD へ 全 件 移動] 

原  P.372 

[microSD へ 全 件 コピー] 

喊  P.371 

[表示 切替] 

保  P.343 

亡リ 確認] 

喊  P.382 

[参照 先 切替] 

► [本体] 

►  [microSD] 

■ データー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[編集 •情報 表示] 

► [タイトル 編集] 

感  P.378 

► [情報 表示] 

感  P.380 

悄リ 除] 

嫁  P.380 

[分類 登録] 

感  P.379 

[移動/コピー] 

► [フォルダ 間 移動] 

喊  P.379 

►  [microSD  へ 移動] 

原  P.372 

►  [microSD  へ] ピー] 

嫁  P.371 

[その他 表示 設定] 

► [表示 切替] 

原  P.343 

► [ソ ーh] 

保  P.379 

[参照 先 切替] 

► [本体] 


►  [microSD] 

■ 内容 表示 画面の サブメニュー 操作 

廣 示] 

► [ブーム イン] 

► [ブーム アウト] 

► [画面 倍率 指定] H き 率け〜 1 000%) を 入力 
► [全体 表示] 

► [実際の 大きさ] 

► [幅に あわだる] 

► [表示を 回転] ► 回転 方向を 選ぶ 
► [全 画面 表示] 

[ページ 移動] 

► [前の ページ] 

► [巧の ページ] 

► [指定の ページ] ►移動す る ページを 入力 
► [最初の ページ] 

_  ►[最後の ページ] 

[検索]  保 P.394 

[画面 切 U 出し] 

► [画像 保を け [はし、] 

• 表示して いる イ^ージを 静止画と して 保を します。 

► レール 作成け [はし リ ►  ルを 作成 •送信 
• 表示して いる イ^ージ' を^ ー ルに 添付して 送信し ます。 

[スライド ショー]  _  _ 

•  PowerPoint ファイルの スライ ド ショ ーを 表示し ます。 

• 全 画面で 表示： スライ ド ショー 表示 中に 圆 

[表示 設定] 

► [ステータス バー 設定] ►設定を 選ぶ 
► [スク □ー ルバ ー 設定] ►設定を 選ぶ 

巧 ぺージ へ 続く  ►► 
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►  [7、 ソプ 設定] ►設定を 選ぶ 

• 画面 左下に 現在 表示して いる 位置を 示す マップを 表示す るな 
ど ラな を 設定し ます。 

► [スク □ー ル 設定] ►設定を 選ぶ 


► [ライ h アップ] 


► [バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 表示 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

[操作 ガイド] 

[スライ ド シヨー] について 

• 己 秒 経過す る 前に 巧の イ^ージを 表示させる ときは® を 押してく だち 
し、 最後の イ^ージを 表示して いると きは® を 押す と、 スライ ド シヨー 
前の 画面 じ 戻ります。 

[ス クロール 設定] について 

•  [2 方向] じ 設定す ると、 フ アイ ルの 横幅を 画面の 横幅に 合わせ、 倍率を 
自動的に 変更して 表示し ます。 


て  I ファイル 内の 文字を 検索す る < 検索 > _ 

夕  1 内容 表示 画面で @  ► [お 索] 

S  2 各項 目を 設定 ►画^ 

• 検索 文字列は 全角 8 文字 (半角 16 文字） まで 入力で きます。 
i  検索す る 文字 や 条件を 変更:® 

• 巧を 検索: 画} 

• 前を 検索: 画^ 


394 


ンガ •ブック リ— ダ— 


電子 書籍/電子辞書/電子 コミックを、 FOMA 端末で 表示で きます。 

• お買い上げ 時は、 FOMA 端末に 巧の 電子辞書 巧 登録 ちれて います (電子化 

① 都合 上、 書籍とは 一部 異なる 場合 巧 あ ります)。 

■ 明鏡 t バイ ル 国語辞典 (電子辞書） 

使用 頻度の 高い 現代語を 中 もじ 約 4 万 7100 語 巧 収録。 ことわざ 成 巧 
ち 解説。 

■ ジーニアス 亡 バイ ルネ □英 巧 典 (電子辞書） 

現代語を 中 瓜に 約 日 万 日 800 語 巧を 収録した、 本格 語数の 亡 バイ ル 巧 
英。 

■ ジーニアス t バイ ル 英和辞典 (電子 S 辛 書） 

英会話 や 新聞 •小説を 読 わと きじ 便利な t バイ ル 英和。 約 4 万 日 700 語 
巧 収録。 

(r 明鏡 t バイ ル 国語辞典」 r ジーニアス t バイ ルネ □英 辞典」 r ジーニアス 亡 

バイ ル 英和辞典」 @2009  Taishukan) 

• 電子 書籍、 電子 コミック などは、 サイト などな 5 グ ウン □ー  ドで きます 

(煩  P.196)。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [マン ガ •ブック リー 
ダー] 

2 データを 選ぶ 

• パスワード 巧 必要な とき： パスワードを 入力 


電子 書籍/電子 巧 書/電子 コミックを 表 
示す る 


内容 表示 画面 


• 表示で きる 電子 書籍な どの 種類 (拡張 子) は 巧のと おり です。 


電子 書籍 

形式 

XMDF 

拡張 子 

r.zb。 

テキスト 

r.zbk ir.txt」 「.text」 

電子 S 辛 書、 電子 コミック 

XMDF 

r.zb 干」 

• 前回の 閲覧 時に 画を 押して 終 3 した データを 選んだ ときは、 終 3 時に 
表示 ちれて いた ページ' 巧 表示 ちれます。 


• 前回の 閲覧 時に 巨) を 押して 終 3 したと きは、 マン ガ •ブック リーダー 
を 起動す ると 自動的 じ 終 3 時の ページ' 巧 表示 ちれます。 ただし、 コラム 
リーダーな 5 起動した ときは 表示 ちれません。 

• データに 埋め込まれ ている 音声 や 画像 じよって は、 ご 利用 じ なれない 
こと 巧あります。 

• 電子 書籍な どじは、 閲覧 回数/閲覧 期限/閲覧 期間の 閲覧 制限 巧 設定 
ちれて いるち ① 巧あります。 これ 5 ① データを 表示し よ ラと すると、 確 
諭ソ 、ソ t ー  ジ '巧 表示 ちれます。 内容を 確認して くだち い。 

•  m に roSD 力ー ドに も 保を できます。 m に 「oSD 力ー ドに 保を した 電子 書籍 
などは、一 覧 画面に 最大 400 件 表示で きます。 [マン ガ] フォルダ 内の 
データは 最大 999 件 表示で きます。 


■ 内容 表示 画面の ボタン 操作 


ページを 戻る※ 1 

圆 

前 ページの 表示 

画 

巧 ページの 表示 

面 

画面を 上下 左ち じスク 
□— ル※ 2 

な 

巧を 戻す 

の/ @ 

巧を 進める 

コマを 戻す X3 

の/ @ 

コマを 進める※ 3 

©/© 

縮小※ 2 

の 

コマ/ページ 切替※ 4 

国 

拡大※ 2 

国 

X  ] 履歴 巧ない ときは 先頭の ページ' 巧 表示され ます。 
X2 電子 コミックの ページ' 表示 中に 操作で きます。 
X3 電子 コミックの コマ 表示 中に 操作で きます。 

X4 電子 コミック 表示 中 じ 操作で きます。 


■ 内容 表示 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パネルの 主な 操作 じついて は喊 P.46 
• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


I 

圃 

I 

ページを 戻す (履歴 巧 あると 

き)※！ 

I 

因 

I 

巧/コマを 進める※ 2 

I 

因 

m<K1 

I 

巧/コマを 戻す X2 

XI 履歴 巧ない ときは 先頭の ページ' 巧 表示 ちれます。 

X2  □ンブ タッチす ると、 連続して 巧/コマを 移動し ます。 
• 巧の タッチ 操作 巧で きます。 


巧を 移動 

進める 

ち/上に スライド 

戻す 

左/下に スライド 

コマ 移動 (電子 コミック 
① コマ 表示 中） 

進める 

ち/上に すばやく スライド 

戻す 

左/下に すばやく スライド 

前 ページの 表示 

下/左に すばやく スライド 

巧 ページ' ① 表示 

上/ちじ すばやく スライド 

リ ンク 先の 表示 

リンクを タツ チ 

文字 サ イブを 大きく する/ルち 
くす る 

2 本の 指の 間隔を 広げる/狭める 

■ フォルダー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[フォルダ 管理] 

► [フォルブ 新規 作成]  保 P.377 

► [フォルダ 名 編集]  屈 =P.378 

► [フォルブ セキュリティ]  嫁 P.378 

悄リ 除]  感 P.378 


廣示フ ォルダ 切 劃 ►フォルダを 選ぶ _ 

[本体な >microSD 切替] 

[ファイル リストへ 切替] ([マン ガ] フォルブ 內① み） 

• フォルブ ー覧 画面な 5 データ ー覧 画面に 切り替えます。 
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巧 ぺージ へ 続 <>►  395 


夕 

管 

理 


[表示 フォルダ 切替] について 

• 携帯 情報 端末な ど、 FOMA 端末が 外で XMDF 形式の 電子 書籍を 利用して 
いたと きじ、 その 電子 書籍の 入った フォルグを 表示で きます。 

• 利用 ちれて いた 携帯 情報 端末 じよって は、 フォルグを 表示で きない こ 
と 巧あります。 

•  SH-0 1 A より 前に 発売 ちれた 機種で microSD 力ード じ 保を した 電子 書籍 
などは、 [マン ガ •ブッ クリーグ ー 2  ] を 選択す ると 表示で きます。 

[ファイル リストへ 切 割 について 

• [マン ガ] フォルグ 内で フォルグと データ 巧 混在す る 場合は、 フォルグ 
一覧 画面 巧 表示 ちれます。 ファイル リスト へ 切替を 斤わない と データ 
一覧 画面は 表示 ちれません。 

■ データー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[タイトル 編集] (FOMA 端末 保を デー タ、 [ i 亡ード]/ に ンガ] フ オル 

グ內① データの み） 

感  P.378 

[ファイル 名 編集] (microSD 力ー ド 保を デー タ① み） 

保  P.378 

悄 y 除] 

感  P.380 

[情報 表示] 

感  P.380 

[移動/コピー] 

► [フォルブ 間 移動] 

嫁  P.379 

►  [microSD  へ 移動] 

原  P.372 

►  [microSD  へ] ピー] 

保  P.3  了  1 

[表示 フォルダ 切替] ► フォルブを 選ぶ 

• [表示 フォルダ 切替] じついて 煩 P.396 

[ソート] ([ i 亡 ー ド]/ [マン ガ] フォルダ 內① データの み） 

原  P.379 

[バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 表示 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 

[本体な >microSD 切替] 

[フォルブ リストへ 切替] (に ンガ] フォルダ 巧の デー タ① み) 

• データ ー覧 画面な 5 フォルダ ー覧 画面に 切り 曽 えます。 
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■ 内容 表示 画面の サブメニュー 操作 

[文す 列 コピー] ► 始 点を 選ぶ ► 終点を 選ぶ 胃 

[しおり 設定] 


► [しおりを はさ お] ► しおりを 選ぶ 


► [しお レ J へ 移動] ► しお レ J を 選ぶ 


[情報 表示]  屈 =P.380 

[現在 位置 確認] 

敞 動] 

► [目次] ►頃 目を 選ぶ 

• 目 巧な 5 ページを 表示し ます。 

► [先頭へ] 

► [最後へ] 


► [リストへ] 

• データ ー覧 画面に 戻ります。 

►  [% 指定 移動] ►  % を 入力 

• 全体 じ 対する 位置を％ で 指定して ページを 移動し ます。 

[表示 設定] 

► [文す ヴ イブ 設定] ►文す ヴ イブを 選ぶ 
► [縦横 設定] ► 設定を 選ぶ 
• 縦書き、 横書きを 切り 营 えます。 

► [ルビ 表示] ►設定を 選ぶ 
• みり 巧な を 表示す るな ど ラな 設定し ます。 

► [画像 ヴ イブ] ►設定を 選ぶ 
• 画像を 表示す るサ イブを 切り替えます。 

► [行間 設定] ► 設定を 選ぶ 
• 巧 間を 広げるな ど ラな 設定し ます。 

[7 ンガ 表示 設定] ►設定を 選ぶ 
[音量 設定] ►音量を 選ぶ 


[バ イブし ータ 設定] ►設定を 選ぶ 


[バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 表示 中の バック ライトの 点な 時間を 設定し ます。 


[文字列 コピ ー] について 

•一度に コピー できる 文字 数は、 最大 全角 1 28 文字 (半角 1 28 文字） です。 

ただし、 一度に コピーで きる 文字 数は コンテンツ じより 異なります。 

• コピーで きない 文字 もあります。 

• 電子 コミック じよって は、 文字列 コピー 巧で きないち ① 巧あります。 

[しおりを はさむ] について 

• 1 冊 じつき 最大 2 個 (最大 10 冊) ① しおりを 設定で きます。 

• 11 冊 目の しあり を 設定す ると、 一番 古いし あり 巧 削除 ちれます。 

[しおりへ 移動] について 

• 電子 コミックの ページ' 表示 画面では 、[しおりへ 移動] は 選択で きませ 
ん。 

自動し おりに ついて 

• マン ガ •ブック リーダーを 終 3 すると、 最後に 表示して いた ページ' じ 
[自動し おり 1] 巧 設定 ちれます。 

巧に 同じ 電子 書籍な どを 表示し、 終 3 した 場合は、 最後に 表示して いた 
ページ 巧 [自動し おり 1] じ 設定 ちれ、 前回の [自動し おり 1] は [自動し 
あり 2] じ 設定 ちれます。 

• 1 冊 じつき 最大 2 個 (最大 10 冊) ① 自動し ありを 設定で きます。 

• 11 冊 目の 自動し おりを 設定す ると、 一番 古い 自動し あり 巧 削除 ちれ ま 
す。 

• パスワード 巧 設定され ている データは、 自動し おり 巧 表示で きません。 

[移動] について 

• 電子 コミックの ページ 表示 画面では、 [移動] は 選択で きません。 

[文字 サイズ 設定]、 [縦横 設定]、 [ルビ 表示] について 

• データ じよって は、 表示を 切り替える こと 巧で きな いちのや、 表示 ①設 
定巧 指定 ちれて いるち ① 巧あります。 

• 電子 コミックの 吹き 化しの 中の 文字は 画像です。 文字 サイ ブ 設定 や 縦 
横 設定、 ルビ 表示は 反映 ちれません。 

• データ じよって ルビの 有無は 異なります。 

[マン ガ 表示 設定] について 

• 電子 コ ミツ ク① コマ 表示 画面では 、縮小、 拡大は できません。 


• 電子 コミック じよって は、 コマ 表示/ページ' 表示を 切り 营 える こと 巧 
できない ちの 巧あります。 


1" 電子辞書で 調べる 

電子 S 辛 書で、 用語を 入力して 調べる こと 巧で きます。 

• 電子辞書の 購入は、 パソ コンな 5 操作 してく だち い。 

• 電子辞書は 巧①シ わー プ オリジナル サイト 「Sharp  Space  Town」 でご購 
入いた だけます。 
http://www.spacetown.ne.jp/ 

- パソコンな 5 サイトに 接続して ご 購入した 電子 S 辛 書は、 m に 「oSD 力一 
ド  じ 格納して FOMA 端末で 使用 できます （嫁 P.36 の。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [マン ガ •ブック リー 
ダー] 

2 電子辞書を 選ぶ 

3 お 索 語 欄を 選ぶ ► 用語を 入力 ►歷） 

•  2 日日 文字まで 入力で きます。 

4 用語を 選ぶ 


IPhone  To(AV  Phone  To)、 Mail  To、 Web  To 機能を 
利用す る 


電子 書籍な どで 反 乾 表示され た 文字情報 (電話番号、 ベール ア ドし 义 URL 
など) や Phone  To(AV  Phone  To)、 Mail  To、 Web  To 機能 巧 埋め込まれた 画 
像を 利用して、 電話 発信 やべ ー ル 送信、 サイト 接続 巧で きます。 

1 内容 表示 画面で 電話番号 や メール アドレス、 URL などを 選 
ぶ 

• 画像のと き： 画像を 選/ ぷ ►[リンクへ 移動] 

2 操作を 選ぶ 

•  URL ① 場合、 接続 方 ミ 去を 選択す ると サイト 接続し ます。 

• 電話 発信 や^ ー ル 送信、 サイ ト 接続の 操作 じついて は 屈 =P.193 
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f リ ンク 先の ページを 表示す る 

文字列 や 画像に 別の ページの リンク 情報 巧 設定 ちれて いると きは、 その 
ページを 表示で きます。 

1 内容 表示 画面で 文字列 や 画像を 選ぶ 


I 動画/音声を 再生す る  <  動画/音声の 再生 > 

画像に 動画/音声の 情報 巧 設定 ちれて いると きは、 動画/音声を 再生で き 
ます。 

1 内容 表示 画面で 画像を 選ぶ ►[動画/音声の 再生] 


I マスク （目隠し） された 情報を 表示す る 

1 内容 表示 画面で 文字列 や 画像を 選ぶ 
♦ 文字列を 選ぶ 
♦ 画像を 選ぶ ► [マスクの 切替] 

I  I 電子 書籍/電子 巧 書/電子 コミック 内の 画像を 保存 
を  I する  <  マィピ クチャ 登録 > 

P  電子 書籍な どじ 表示 ちれた 静止画を、 マイ ピ クチ わ 内の [力^ラ] フォルダ 

じ 保を できます。 

•  • 画像 保を 件数は、 最大 3000 件です。 ベ 亡 リ① 使用 状況 じよって は、 かなく 

なります。 

1 内容 表示 画面で 静止画を 選ぶ ►[マイ ピ クチャ 登録] 

•  PNG 形式な ど、 保を できない 画像 もあります。 

• すべて 著作権の ある 画像と して 保を ちれます。 microSD カードへの 保を 
や、 ベールへの 添付は できません。 
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HDMI 接続 


テレビに 静止画 や 動画 /  i モーション、 

ムー ビーを 表示す る 

FOMA 端末と HDM 喘 子 付き テし ビを 接続す ると、 撮影した 静止画 や 動 
画な どを テし ビじ 表示す る こと ガ できます。 

• テし ビと FOMA 端末を 巿販① HDMI クー ブルで 接続して 利用し ます。 詳し 
し、 操作 方 ミ 去は テし ビ① 取扱説明書を お読みく だち し、。 

•シ わー プ製① フ ァミ リンク 対応 テし ビ 「AQUOS」 と 接続し た 場合、 ファ 
ミ リンクな 5 では ① 便利な 連動機 能 で 操作 を 楽しめます。 

対応 機器な どの 詳細 じつい 口が クー タイ daSH」 を ご覧く ださい。 
http://www.sharp.co.jp/k-tai/ 


[テレビ に 接続す る <HDM 腺 続 開始 > 


1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [HDMI 接続け 
[HDMI 接続 開始] 

2  HDMI ケー ブルで 接続す る 


•  FOMA 端末の デ イス プしイ じは、 ビ ューア ポジ' ショ ン① 場合は、 テし 
ビと 同じ 映像 巧 表示 ちれます。 通常 ポジションの 場合は、 何ち 表示ち 
れ ません。 

• テし ビ じは HDMI^ ニュー 巧 表示 ちれます。 

•  FOMA 端末での 表示に 戻す: HDMI^ ニ ューで [接続 解除] 


•  HDMI クー ブルを 接続して しぶい 状態で 化 力を 開始した 場合、 または 
映像 化 力 中 じ クー ブル 巧 抜け てし まっ た 場合は 一定 時間 接続 待機 状 
態となります。 

HDMI ケー ブルに ついて 

•  HDMI マ イク □プラグ (D タイプ) じ 対応 した HDMI クー ブルを ご 使 
用く ださい。 

•  HDMI クー ブルは、 必す 市販の HDM 瞒格諭 証 品 （カテゴリ ー2 推 
鎖を ご 使用 くださし、 規格 外の クー ブ J レを 使用した ときは、 正常 
じ 動作し ない こと 巧あります。 

•  HDMI クー ブルを 接続 するとき は、 確実に 差し込んで くださし、 無 
遇に 差し込んだり 抜いたり すると、 HDM 喘 子 や〕 ネ クタ 巧 破損 や 
故障す る 場合 巧 あり ますので、 ごを 意く ださい。 

• プラグを 抜く ときは、 プラグを 持って ゆっくり 抜いて ください。 

•  HDMI クー ブルは、 テし ビ① HDMIA 力 端子に 接続して ください。 

IHDM 暇 続 時の 出力 解像度を 設定す る 

< 出力 解像度 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [HDMI 接続] ► [出力 
解像度 設定] 


2 サイズを 選ぶ 

• 化 力 解像度 設定を [720p] が 外に 設定しても、 化 力 解像度は [720p] で テ 
し ビと 接続 します。 [ 1 080p] じ 設定して し ぶ 場合、 デー タ を 表示/再生 
したと きじ 化 力 解像度 巧 [ 1 080P] じな ります (接続 先の テ しビ じより 
108 Op で 表示/再生で きない 場合 巧あります)。 また、 [自動] じ 設定して 
しぶ 場合、 デー タ① 表示 サイス 接続 先の テし ビ に応じて、 適切な サイ 
ブで化 力し ます （マイ ピ クチ わと i  t ーシ ヨン •ムービー のみ)。 


I データを テレビに 表示す る 

■ 画像を 表示す る 

1 HDMI  メニ ューで [マイ ピ クチャ] ►画像を 選ぶ 

• リスト 表示 中: 画像を 選/ ぷ ►[はい] 

• 表示 中の ボタン 操作 じついて は 徑=ド.343 

■  i モーシ ヨン •ム ービー •音楽を 再生す る 
1 HDMI メニ ューで [ i モーシ ヨン •ム ービ ー]/ [ミュ ージッ 
クプレー ヤ ー] ►データを 選ぶ 

• リスト 表示 中： データを 選/ ぷ ►[はい] 

• 横 画面で 表示 ちれます。 

• 再生 中の ボタン 操作 じついて は 
- i  t ーシ ヨン 屈 =P.3 己 2 
• ムー ビー屈 =P.208 
• ミ ユージ ックプ し一わ一屈 =P.277 

■ その 化の 画面を 表示す る 

ベニ ユ ー 、 i  t ー ド、 フル ブラウザ、 ミ ユージ ック、 PDF ビユ ーア、 ド キユ: 
ント ビ ユーア、 ^ ー ル、 電話帳は、 FOMA 端末の デイ スプし イと 同様の 内容 
巧 横 画面で 表示 ちれます。 i アプリは 横/縦 画面で 表示 ちれます。 

•  i アプリは 正しい 向きで 表示 ちれない 場合 巧あります 。その 場合は、 〇) を 
押して 画面を 回転ち せ、 正しい 向きに 調整して くだち い。 ただし、 亡 一 

シ ヨン トラッキング や バーチ わ ル キーは 正しく 動作し ない こと 巧 ありま 
す。 

•  HDMI 化 力 中、 着信 やア ラーム、 ワン t ブ① 録画 予約な ど 巧 動作し た 場 
合は、 HDMI 化 力を 停止し ます。 

•  HDM 比 力 中は、 FOMA 端末と 接続した テし ビ などの 機器で 音量を 調節 
してく だち い。 また、 FOMA 端末を 取り外す 前に、 テし ビ① 音量 巧 大きく 
なりす ぎていない ことを 確認して くだち い。 

•  HDM 化 力 中、 イわ ホン マイク 側 売) や Bluetooth 機器な 5 音声は 化 力 さ 
れ ません。 

•  HDCP 非対応の テし ビと 接続した 場合、 映像 •音声は 化 力され ません。 
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•  HDMI 化 力 開始 時、 接続す る テし ビ じよって は 入力 巧 切り 营わ 5 す 映像 
巧 表示 ちれない 場合 巧 あ ります。 その 場合、 テし ビ① リ亡コ ン などで 入 
力を 切り替えて くだち い。 

• 接続す る テし ビ じよって は FOMA 端末な 5 化 力す る 映像 巧 画面 じ 収ま 
己 ない 場合 巧 あ ります。 そ ① 場合、 テし ビ側① 表示 設定 を 変更して くだ 
さし、。 

• 接続す る テし ビ じよって は テし ビ① 電源を OFF じする と、 HDM 比 力を 
停止す る 場合 巧あります。 

•  HDMI 化 力 中に 着信 巧 あった 場合、 着信 音、 着信 画面に i  t  — シヨ ンや 
Flash 画像を 設定して いても、 設定は 解除 ちれます。 


[映像を くっきり 表示す る < 映像 鮮銳化 設定 > 

HDM 比 力 時に 映像の 輪郭 や 細部を 強調 して、 くっきり と 鮮やか じ 表示で き 
ます。 

1 ノー マルメ こ ューで [便利 ツー ル] ►  [HDMI 接続け [映像 
鮮鋭 化 設定] 

2 設定を 選ぶ 

I 操作 ガイ ドの 自動 表示に ついて 設定す る 

< ガイド 自動 表示 設定 > 

1 ノーマル メニューで [便利 ツー ル] ►  [HDMI 接続] ► [ガイ 
ド 自動 表示 設定] 

2 設定を 選ぶ 
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IAQUOS フ ァミ リンク について 設定す る 

_  <AQUQS ファ ミ リンク 設定〉 _ 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [HDM 暇 続] ► 
[AQUOS ファ ミ リンク 設定] 

2 項目を 選ぶ 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■シー ン別 制御: 映像 や 周囲の 明るち じ応 じて、 画質 や 照明の 明るち 
を 自動制御 します。 

■ タ イブ リグ クシ ヨン： 映像の タ イブを 低減し ます。 

■ リ t コン 文字 入力： HDMI 化 力 中に リ t コンで 操作す るな ど ラな を 
马ぞ でぎ* ゴ 

■ 充電 中 常時 待受: 充電 中に テし ビな 5 ① 操作で HDMI 化 力を 開始す 
るな ど ラな を 設定で きます。 

■ 着信 あ 知 5 せ: HDMI 化 力 中 じ 着信し た 場合、 テし ビじお 知 5 せを 
表示す るな ど ラな を 設定し ます。 

3 設定を 選ぶ 
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ウェルネ ス . 

. 402 

機能を 簡単 じ 入力して 呼 ひ' 化す …… 

. < クイック 機能 検索  >422 

手書き: を 作成す る . 

. < 手書き  >40 日 

い 5 い 5 な 方 ミ 去で 検索す る . 

. < クイック 検索  >422 

パソコンで ①プし ゼンを アシスト する.. 

.  <プ し ゼン アシスト  >409 

自分の 名前 や 画像を 登録す る . 

. <プ □フイール 登録  >423 

マルチ アク t ス . 

. < マルチ アク t ス  >410 

通話 中の 相 まの 声 や 映像、 待 受中① 自分の 声を 録音/録画 する . 424 

マルチ アシスタント （マルチ タスク） 

通話 時間/料金を 表示す る . 

. < 通話 時間 •料金  >42 己 

. < マルチ アシスタント （マルチ タスク） >411 

電卓と して 使 ラ . 

. < 電卓  >426 

自動的に 電源を ON/OFF じする . 

. く 自動 電源 0N/0FF>411 

: を 入力す る . 

. <  如  >427 

一定の 時間 巧 経過す ると アラームで 知 5 せる 

方位を 確認す る . 

. < 方位 計  >429 

.  < あ 知 5 せ タイマー >412 

スイ 、ソチ 付イわ ホン マイクの 使いな た 

指定した 時刻に アラームで 知 5 せる 

. < アラー ム  >412 

< スイ 、ソチ 付イわ ホン マイク  >430 

スク ジュールを 利用/管理 する . 

. < スクジ 、ュー ル  >414 

Bluetooth 機能 を 利用す る . 

. <  Bluetooth  >431 

待受夕 、ソチ ランチ わじ 機能を 登録す る.. , 

. < アイコン 登録  >42] 

フェムト t ルを 利用す る . 

. < フェムト t ル  >440 

t しクト ベ-ューを 登録す る . 

.. <tz し クト ベ— ュー 登録 >421 

ウェルネ ス 

歩数計を 使って 毎日の ウス ー キング や ジョギングを サポート します。 
ホ 数 や 消費 力 □リーな どは 履歴と して 保存され、 グラフで 確認す る こ 
とがで きます。 

•  FOMA 端末の 開閉 操作 や 方位 計 補正な どじ よって、 FOMA 端末に 振動 や 
揺れ 巧 加え 5 れた 場合、 ホ 数 巧 正確に 測定され ない こと 巧あります。 

• 測定した 歩数は、 装着 や 測定の しなた、 ホき なた じよって 正確 じ 表示 ちれ 
ない 場合 巧あります。 


1" ウェルネ スの 利用 手順 

例： はじめて 歩数計を 使 ラと き 


STEP1 プ □フイール 登録を する 煩 P.402 


STEP  2 歩数計 設定を に N] じ 設定す る 煩 P.402 


STEPS 歩数を 測定す る 煩 P.403 


STEP  4 歩数を 確認す る 屈 =P.404 

• 待受 画面 や サブ デ イス プしイ じ ホ 数な どを 表示す る ことち できます 
(屈 =P.112、P.404)。 
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I ウ ェル ネスの プロ フイ ール について 

身長、 体重な どを 入力 します。 入力し た 数値は、 ホ 巧 距離 や 消費 力 □リー、 月 旨 
肪 燃焼 量、 活動 量、 運動 強度 ①算 化に 利用 ちれます。 

• 各 数値を 正確に 算 化する ためじ、 実際の 身長と 体重に 合わせて プロ 
フイー ルを 更新して くだち い。 

■ プロ フイールを 登録す る  < プロ フイール 登録 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ウェルネ ス] ►  I； プロ 
フイ ー ル 登録] ► 端末 暗証番号を 入力 


2 各項 目を 設定 ►壓] 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 身長 (cm) : 身長を 入力し ます。 

■ ホ 幅 (cm) : ホ 幅を 入力し ます。 

- 身長を 入力す ると、 ホ 幅 巧 自動的に 入力 ちれます 。手動で 入力す 
る ことち でぎ ます。 

■ 体重 (kg): 体重を 入力し ます。 


[歩数計の 設定を する  <  設定 > 


1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ウェルネ ス] ►[設 

定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [目標 設定] ►項目を 選ぶ ►数値を 入力 ►画} 

- 1 曰に ホく 歩数、 ホ 斤 距離、 消費 力 □リー や 活動 量の 目標を 設定で 
ぎます。 

♦ [履歴 リ 七 ッ ト] ►端末 暗証 香 号を 入力 ►[はい] 

♦ [歩数計 設定] ► 設定を 選ぶ 

- 歩数計 を 設定す ると、 毎 曰 ① 歩数を 測定し、 歩数 や ホ 斤 距離、 消費 
力 □リ ーな どを 確認す る こと 巧で きます。 

- ウェル^ ス 表示 設定 巧 に N] のとき じ 歩数計 設定を に FF] じ 設定す 
ると、 ウェ ルオ、 ス 表示 設定 も [OF 円に 設定 ちれます。 


■ 歩数を 測定す る 

• 巧の 項目を 測定で きます。 

麵 歩数  ■ ホ 巧 距離  ■ 消費 力 □リー 

■ 脂肪 燃焼 量  ■ しっかり 歩数  ■ しっかり ホ 斤 時間 

■ 活動 量  ■ 運動 強度 (METs)X  ■ エク ササ イブ 歩数※ 

■ エク ササ イブ ホ 巧 時間 X 
X ワーク アウト 画面で 表示 ちれます。 

• 測定した 歩数は、 あくまで 目安と して ご 利用く だち い。 

• キゎ リンブ クース L  01 (別売） または キゎ リンブ クース 02( 別売） じ 入れ 
ると きは、 キゎ リンブ クース L  01 または キゎ リンブ クース 02 を 腰の ベル 
卜 などに 装着して くだち し、。 

• なばん や ポーチな どじ 入れる ときは、 ポク、 ソ トや 仕切りの 中な ど FOMA 
端末を 固定で きる 場所に 入れて くだち し、。 

• ホき 始めの 約 4 秒 間は ホ 数は カウント ちれます 巧、 測定値 じは 反映 ちれ 
ません。 その あと も ホ 巧を 続ける と、 それまでの 歩数を 合わせて 測定値に 
反映し ます。 

• 活動 量とは、 身体 活動の 量を 表す 単位です。 時間と 運動 強度な 5 算化 ちれ 
ます。 

• 運動 強度とは、 身体 活動の 強ちを 表す 単位です。 座って 安静 じして いる 状 
態を 1 METs とし、 67m/ 分での ホ 斤を 3METS とします。 

• 電源 巧 入って ない とき や ソフトウェア 更新 中は 測定 ちれません。 

• しっかり ホ 巧 時間は 約] 分 単位で 測定され ます。 

• [ホ 数 •距離 •身体 活動 量]、 [消費 力 □リー •脂肪 燃焼 量] は ホき 始めて 約 
4 秒 後な 5 表示に 反映 ちれ、 約] 秒 ごとに 更新 ちれます。 

• [しっかり 歩数 •時 副は 毎分 60 ホが 上で ホき 始めて 約 10 分 後な 5 表示 
じ 反映 ちれ、 約] 分 ごとに 更新され ます。 

•エ クサ サイ ブ 歩数は 健康 づ くり じ 適して いる 運動 強度 （ 3  METs が 上） 

① 歩数を 測定し ます。 

• ェ クサ サイ ブホ巧 時間は 3  METs じ (上で ホ 斤を 続けた 時間を 測定し ま 
す。 


歩数 測定 時の ご ミ 主意 

巧の よ ラな 場合は、 歩数 巧 正確に 測定 ちれない こと 巧あります。 

•  FOMA 端末 巧 不規則に 動く 場合 

■  FOMA 端末を 入れた なばん など 巧、 足 や 腰に 当たって 不規則な 動き 
をして いると ぎ 

■  FOMA 端末を 腰 やなばん などな 5 ぷ 5 下げて いると き 
• 不規則な ホ 巧を した 場合 

■ すり 足の よ ラな 歩きな たや、 サンダル、 げた、 草履な どを 履いて 不規 
則な ホ 巧を したと き 

■ 混雑した 場所を ホくな ど、 ホ 巧 巧き しれた とき 
• 上下 運動 や 振動の るいと こ 5 で 使用した 場合 
■ 立ったり 座ったり したと き 
■ ホ 巧が 外の スポーツを 斤った とき 
■ 階段 や 急 斜面を 上ったり 下りたり したと き 
■ 乗り物 （自転車、 自動車、 電車、/ \'ス など) じ 乗って、 上下 振動 や 横 揺 
れ している とき 
• 極端 じ ゆっくり ホいた 場合 


I トレー ニン グを巧 ■つく ヮーク アウト > 

歩数、 歩 斤 距離、 消費 力 □リー、 活動 量 や 時間を 設定 して ウォーキング や 
ジョギングを 巧い ます。 

• 本書では、 1 回 分①卜 しー ニン ブ① ことを r ワーク アウト」 と 記載して し、 
ます。 

■ 目標を 設定す る 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ウェルネ ス] ► [ワー 
ク アウト] 

2 画] ►項目を 選ぶ ►数値を 入力 ►歷） 

■ ワーク アウ ト 用の 歩 幅を 設定す る 
1 ワーク アウト 画面で 面 ►歩 幅を 入力 ►圆 
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■ トレーニン グを 開始す る 

1 ワーク アウ ト 画面で 画） 

• ワーク アウトの 終 3: 画/日/ 圆 ►[はい] 

■ トレーニン グの 履歴を 確認す る 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ウェルネ ス] ► [ワー 
ク アウ  卜] ►圆 

• 履歴を] 件 削除: 画) ►[ 1 件 削除] ► [はし、] 

• 履歴を 全 件 削除: [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はし、] 


1" 歩数を 確認す るく 歩数 確認 > 

1 ノー マルメ こ ューで [便利 ツー ル] ► [ウ: L ル ネス] ► [歩数 
確認] 

• 待受 画面で ウ エル 斗 ス 表示を タッチし てち 表示で きます。 

• 履歴を 表示す る: ホ 数 確認 画面で 画] 

• 履歴 詳細 画面を 表示: 歩数 確認 画面で 这] 

歩数 確認 画面/履歴 画面/履歴 詳細 画面 じついて 

• 表示 データの 切替： 画） 

• 週間 表示、 累積 表示、] 曰 表示の 切替: 歩数 確認 画面で 国） 

- 前/巧の 曰を 表示： 1 曰 表示で©/ @ 

- 前/巧の 週を 表示: 週間 表示で©/ @ 

• ブラフ 表示、 数値 表示の 切替: 履歴 画面/履歴 詳細 画面で 画} 

• 各 データの 最大値は 巧のと おりです 。最大値を 超えた 場合は カウント 
巧 停止 します。 歩数 確認 画面で 確認で きます。 

■ ホ 数：  9999999 ホ  ■ 距離：  9999999 m(9999.999l<m) 

■ 時間：  999 别き間 日 9 分  ■ 消費 力 日リー: 9999999 kcal 

■ 脂肪 燃焼 量:  9999999 g  ■ 活動 量:  99999.9 Ex 

• 履歴は 最大 1098 日 分 表示され ます。 1098 日 分を 超えた ときは、 古し、 も 
のな 5 順に 自動的に 上書き ちれます。 

• 履歴の 詳細は 最大 30 日 分 (720 時間 分) 表示 ちれます。 30 日 分を 超えた 
ときは、 古い ものな 5 順に 自動的に 上書き ちれます。 
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• 履歴 画面の ブラフの 上限は、 巧のと おりです。 

■ ホ 数表示:  20000 ホ  ■ 消費 力 □リー 表示:  2000 kcal 

■ しっかり ホ 数表示:  20000 ホ  ■ 活動 量 表示:  20EX 
• 履歴 詳細 画面の ブラフの 上限は、 巧のと おりです。 

■ ホ 数表示: 己 000 ホ  ■ 消費 カ ロリー 表示: 日 OOkcal 

■ しっな り ホ 数表示: 日 000 ホ  ■ 活動 量 表示： 1 0Ex 

• 履歴 画面、 履歴 詳細 画面の 各 データの 表示の 上限は 巧のと おり です。 
■ 歩数:  999999 ホ  ■ 距離:  999999 m  (999.999km) 

■ 時間： 99 别寺間 己 9 分  ■ 消費 力 □ リ ー : 999999 kcal 

■ 脂肪 燃焼 量:  999999 g  ■ 活動 量：  9999.9 Ex 


待受 画面に 歩数 や 消' 費 カ ロリ ーを 表示す る 

< ウェルネ ス 表示 設定 > 


待受 画面に 歩数 や 消費 力 □リーな どを 表示す るな ど ラな を 設定し ます。 

• 設定 した 目標を 達成す ると、 待受 画面 じ 「1  CLEAR!!。 巧 表示 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ► [画面 •ディスプレイ] ► 
[待受 画面 設定] ► [ウェルネ ス 表示 設定] 

2 設定を 選ぶ 

■ 待受 画面での 表示 切替 

• 待受 画面の 表示 切替: 日 
• 表示 データの 切 曽：ウ エル 斗ス 表示 中に®  ►© 

• 歩数 確認 画面の 表示 ：ウて ルオ、 ス 表示 中に®  ►ウて ル^ス 表示を 選/ ぷ 

• ホ 数 や 消費 力 □リ ーは、 午前 0 時に リ t 、 ソト されます。 


I ヘルプを 表示す る く ヘルプ > 


歩数計 や ワーク アウト じついての 説明を 表示し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ウェルネ ス] ► [ヘル 
プ] 


手書き 


手書き イモを 作成す る 

タッチ パネルで、 ず 書きの 絵 や 文ぎ が 入った 亡 や、 GIF アニ —  シヨ 
ンを 作成で きます。 また、 5 くが き t ー  ドで 道路 や 線路の ペンを 選ぶ 
と、 地図を 作成す る ことち できます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►[手書き] 

•  5  く 巧き t ー  ド じなります。 

2  メモを 作成す る 

• 手書き 文字 亡 ー ドに 切曽 ：  5  く 巧き t ー  ドで 圆 ►[手書き 文字] 

• 編集^ ニュー 表示 中の 操作 じついて は 屈 =P.407 

3 画) ► [保存] ►  [0K] 

• タイトルの 編集： [タイトル 編集] ►タイトルを 編集 ►圆 ►にり 
- 全角 2 日 文字 (半角 日 0 文字） まで 入力で きます。 

• 保を 先の 変更： [フォルグ 変更] ►フォルグ じ カーソルを 合わせる ► 
圖 ►  [0K] 

4  @ 

• ベールで 送信したり、 ブ □ブ /SNS じ 投稿 (感 P.236) : 画 ► 送信 方 
ミちを 選んで^-ル/デ〕^- ル® を 作成 •送信 
• 高速 赤外線 通信で 送信 (IrSS™ 機能） （煩 P.348) : 面 ► 送信 方を を 選 
ぷ 


• 作成した 手書きべ t は データ BOX ① マイ ピ クチ わの [手書き^ t] フオ 
ルグじ 保を されます。 


■ 手書き 入力 画面の 見 かた 

5 くが き 亡 ー ド  ず 書き 文字 t ー ド 


II 入カ エリア 

画像 や 文字を 手書き 入力し ます。 

且 カーソル 

• 入カ エリアに 手書きした 文字は、 カーソル 巧 ある 場所に 入力 ちれ ま 
す。 

• カーソルを タツ チした まま スライ ドす ると、 カーソル 巧 移動し ます。 
且プし ビュー エリア 

入力した 文字 巧 反映 ちれます。 

• プし ビュー エリアを タツ チした まま スライ ドす ると、 プし ビュー エリ 
ア巧 3 ク □ー ル ちれます。 

• 画を 押すな プし ビュー エリアを タツ チす ると、 プし ビュー エリ マの 
全 画面 表示に 切り 营わ ります。 全 画面 表示 中は、 同様の 操作で 元の 画 
面に 戻ります。 

凸 文す 送 U ボタン 

入力した 文字 巧プし ビュー エリアに 表示 ちれ、 カーソル 巧ち じ 移動し ま 
す。 

且改巧 ボタン 

入力した 文字 巧プし ビュー エリ アじ 表示され、 カーソル 巧 下 ①衍こ 移動 
します。 

因 手書き 文す 亡 ー ド 終 3 

5 く 巧き t ー ドに 切り替えます。 
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手書き 入力 画面の ボタン 操作 


x 文字の 確定 後に 操作で きます。 

■ 手書き 入力 画面の タッチ パネル 操作 

• タツ チパタ ルの 主な 操作 じついて は 嫁 P.46 

5 くが き 亡ード 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


園 

表示 位置 調整 画面 じ切营 

□ 

詳細 設定^ ニュー 表示 

編集^ ニュー 表示 

5  く 巧き 亡 ー ド では 巧の タツ チ 操作 巧で きます。 


I 保を 後 ①プし ビュー 画面では コント □ー ルボ タン で 巧の 操作 巧で きま 
す。 


レール/ ブ □ブ 機能 


終 3 


團 


X 操作 可能な 場合に 表示 ちれます。 

手書き 文ぎ 亡 ー ド 

• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


高速 赤外線 通信 
(IrSS™ 機能) で 送信 X 


画像の 拡大/縮 ル  2 本の 指で 夕 、ソチ パネルに 规れ 、指の 間隔を 広げ 

る/狭める 


H 


プし ビュー エリア/入 カエ 
リア 切替 


詳細 設定^ ニュー 表示 


編集べ ニュー 表示 


ボタン 

5 くが き 亡ード 

1  手書き 文す 亡 ー ド 

圆 

編集^ ニュー 表示 

画 

表示 位置 調整 画面に 切替 

1 プし ビュー エリ ア① 表示 切替 

面 

詳細 設定^ ニュー 表示 

な 

画面を 上下 左ち じスク □ー ル 

カーソルの 移動※ 

m 

手書き 文字 亡 ー ド じ 切替 

_ 
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• 保を 後 ①プし ビュー 画面では、 5 く 巧き t ー  ドと 同様の タッチ パ 斗 ル 操 
作 巧で きます。 


■ 手書き 入力 画面の サブメニュー 操作 


[プし ビュー] 

[保 初 

保  P.405 

脚り 化して 保 初 

嫁  P.408 

[アニ^-シヨ ン 作成] 

保  P.408 

[拡大/縮小] (手書き 文す 亡 ー ド 外） ► 表示 方法を 選ぶ 

撮 湖 こ 戻る] ► [はし、] 

• 編集 内容を 取り消して 最初の 画像に 戻ります。 

[文す 入力 設定] (手書き 文す 亡 ー ドの み） 

► [自動 文す 送り 設定] ►設定を 選ぶ 

• 入カ エリアに 文字を 手書きした あとじ、 自動で カーソル 巧 移 

動す る ま での 時間を 設定 します。 

[バック ライ ト 点む 時間] ►設定を 選ぶ 

• 操作 中の バック ライ ト① 点な 時間を 設定し ます。 


撮 初に 戻る] について 

• ア ニべーシヨ ン 作成 t  - ドでは、 ア ニべーシヨ ン 作成 開始 時の 画像に 
戻ります。 


I" 手書き 入力 時の 設定 や 操作を 変更す る 

手書き 入力 時に 編集^ ニューを 表示して、 ペンと スタンプの 切り替え や、 入 
力し た 画像 ①コ ピー や 移動、 プし ビュー 画面の 表示、 入力 t ー  ドを 切り 营え 
るな どの 操作 巧で きます。 ペン や スタンプの 種類な どを 変更 するとき は、 詳 
細 設定^ ニューを 表示し ます。 

1 手書き 入力 画面で 歷） 

2 ツー ルを 選ぶ 

• グイ わ ルボ タンで、 ソールを 選/ ぷこ ともで きます。 

. 編集^ ニュー 表示 中の 操作 じついて は 屈 =P.407 

3  CE  ► 設定を 選ぶ 

• 線、 スタンプ、 消しゴムの 設定を 変更で きます。 

■ 編集 メニ ユー 

夕の 項目を 変更で きます。 


ボタン 

ツール 

内容 

圧！ 

パン 

• ペンで 線を 入力で きます。 

• 詳細 設定^ ニューで 種類、 を、 太ち を 変更で 
ぎます。 

• 手書き 文字 亡 ー ドのと きは、 文字 サイ ブも変 
更 できます。 

国 

スタンプ 

スタンプ/文字 スタンプを 目ち り 付けます。 

• 詳細 設定^ ニューで スタンプの 種類 や 文字 
を 指定したり、 をやサ イブを 変更で きます。 

国 

文字 スタンプ 

扭 

消しゴム 

• スライド したと おりじ 画像を 消します。 

• 詳細 設定べ ニューで サ イブを 変更で きます。 

面 

コピー 

画像を 移動/コピーして 貼り付けます。 

• 移動/コピーしたい 画像を □ンブ タッチす 
ると、® で 移動/目 ちり 付け 位置を 調整で きま 
す。® を 押して 移動/貼り付けます。 

面 

移動 

m 

手書き 文字 

手書き 文字 t ー  ドに 切り 曽 えます。 

ボタン 

ッール 

内 客 

面 

プし ビュー 

プし ビュー 画面を 表示し ます。 

• 画を 押す と 元の 画面 じ 戻ります。 

•  @ を 押す と 保を、 画] を 押す と 切り 化し 保を 
巧で きます。 

画 

保を 

編集 内容を 保を します。 

画 

取り消し 

直前に 斤った 操作を 取り消 します。 

画 

操作 ガイド 

操作 ガイドを 表示し ます。 

■ プレビュー 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


親 

保を 

切り出し 画面に 切替 

同 

歳 

1 つ 前の 画面に 戻る 

1" 手書き 入力で スタ ンプを 貼り 付ける 

•  5 く 巧き t  — ド、 ア ニべー シヨ ン 作成 亡 ー ド で 操作で きます。 

1 手書き 入力 画面で 歷] 

2 スタンプを 選ぶ 

♦ [スタンプ] ►スタンプに 力ーソルを 合わせる ►圆 

- 履歴な 5 選ぷ とき： [スタンプ] ►面 ►スタンプを 選/ ぷ 

♦ [文字 スタ ンプ] ► 文字を 入力 ►画} 

- をを 変更 するとき： 面 ►腔] ►色を 選/ ぷ^ 院 3] 

- サ イブを 変更 するとき： 函 K サ イブ] ►サ イブを 選/ ぷ^ 院引 

3 ® ►貼り付け 位置を 調整 

• タッチ 操作のと き： 画面を タッチ 

- タッチした 位置 じ スタンプ 巧 目ち り 付け 5 れ ます。 
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1 手書き 入力 画面で [ 切り出して 保存] 

2 サイズを 選ぶ 

3 切り出す 範囲を 枠内に 移動 ►画)/® 

• タッチ 操作のと き： 画面に タッ チした まま スライ ド ►画面に タッチ 
• サ イブを [待 受] じした ときは、 画面に 表示 ちれた 範囲を 切り 化し ま 
す。 


誌 

手書き 入力 画面に 切替 

画像の 縮小 

Z 点 + 

画像の 拡大 

画像の一部を 切り 化したり、 画像 ①サ イブを 変更して 保を できます。 
•  5 く 巧き t ー  ド \ 手書き 文字 亡 ー ドで 操作で きます。 


I 手書き 入力 時に 画像の 表示 位置を 調整す る 

画像を 拡大して 表示して いると きじ、 画像を 上下 左ち じスク □ー ルで きま 
す。 

•  5 く 巧き t ー  ド、 アニ^ーション 作成 亡 ー ドで 操作で きます。 

1 手書き 入力 画面で 画] 

2 表示 位置を 調舊 

• タッチ 操作のと き： 画面を タッチした まま スライド 

■ 表示 位置 調整 画面の ボタン 操作 


手書き 入力 画面に 切替 

画 

画面の 縮/」、 

圆 

画面の 拡大 

面 

画面を 上下 左ち じスク 
□-ル 

な 

等 倍。 フ イット 

国 

拡大/縮 ル 

国/の 

■ 表示 位置 調整 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パオ 、ルの 主な 操作 じついて は感 P.46 
• コント □— ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


I 手書き 入力で 作成 した 画像を 切り出 して 保存す る 

< 切り出して 保存〉 
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• 画像の お; 大 / 縮小： 面/画 
• 画像 ①サ イブを 枠①サ イブ じ 変更す る： 国 

4  [OK] 

• タイトルの 編集： [タイトル 編集] ►タイトルを 編集 ►画}  ►に K] 

• 保を 先の 変更： [フォルダ 変更] ►フォルグ じ カーソルを 合わせる ► 
圆 ► にり 


• ベールで 送信したり、 ブ □ブ /SNS じ 投稿 （媛 P.236) : 画 ► 送信 方 
をを 選んで ベー ル/デ〕: ー ル® を 作成 •送信 
• 高速 赤外線 通信で 送信 (IrSS™ 機能） （保 P.348) : 面 ► 送信 方を を 選 
ぷ 


■ 切り出し 画面の タッチ パネル 操作 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 保 P.46 
• コント □ー ルボ タンで 巧の 操作 巧で きます。 


〔"and  Save 

切り出して 保を X 

り 

B 戻ぶ 

1 つ 前の 画面に 戻る 

z 端- 

画面の 縮小 

+ 

画面の 拡大 

义 ァニ ベ-シヨ ン 作成のと きは [m] と 表示され、 マニ 义づ 3 ン 作成 


t— ドに 切り替わ ります。 


I 手書き 入 

|< アニメー 


き 入力で アニメー  シ  ヨンを 作成す る 

シ ヨン 作成 > 


手書き 入力した 内容を 自動的に 分割して GIF ア ニべ ーシ ヨンを 作成し ます。 


1 手書き 入力 画面で [ アニメーション 作成] ►サイズを 
選ぶ 

2 切り出す 範囲を 枠内に 移動 

• タッチ 操作のと き： 画面に タッチした まま スライ ド ►画面に タッチ 
• サ イブを [待 受] じした ときは、 画面に 表示 ちれた 範囲を 切り 化し ま 
す。 

• 画像の 拡大/縮小： 厘)/ 画 
• 画像 ①サ イブを 枠①サ イブに 変更す る： 国 


• 切り 化し 画面の タッチ パネル 操作 じついて は 屈 =P.408 

4 手書き 描画す る 

•  5  く 巧き 亡 ー ドと 同様に 線を 描画したり、 スタンプを 貼り付けたり 

できます （@"ド.40 日、 P.40 の。 

- 線は、 38 回まで 描画で きます。 

- 描画した 織ん 最大 日を じ 変化し ます。 

- スタンプ や スタンプ ペンは、 2 回まで 目ち り 付け 5 れ ます。 

- JPEG 画像/ GIF 画像の スタン プを 目ち り 付けた 場合は、 スタンプ 巧 
点滅 します。 また、 ペンの 種類の [スタン プ ペン] で JPEG 画像/ GIF 
画像 ^ 選択した 場合は、 スタン プを 移動 ちせ た 軌跡を たどり な 巧 
打 表 zn します。 

- GIF アニ^ーションの スタンプを 貼り付けた 場合は、 GIF アニ^一 
シ ョンを 最大 16 分割して 表示し ます。 ただし、 線で 描画したり、 複 
数の GIF アニ^ーションを 貼り付け ると、 16 分割よりか なくなる 場 
合 巧あります。 また、 ペンの 種類の [スタンプ ペン] で GIF アニ^一 
シ ョンを 選択した 場合は、 スタンプを 移動ち せた 軌跡を たどりな 
巧 5  ] コマ 目の 画像を 表示し ます。 

• 作成した GIF ア ニべーショ ン① 保を じついて は 屈 =p.4o 日 r 手書き 

を 作成す る」 ① 操作 3 へ 


プレ ゼン アシスト 


パソコンでの プレ ゼンを アシスト する 

FOMA 端末と Bluetooth 巧応 /  \° ソ コンを ワイ わし ス接 続して、 FOMA 端 
末な 5 パソコンを 遠隔操作した U、 進な 時間を チェック しなが 5 プし 
だ ンを巧 ラ ことができます。 

I プ レゼンデ ータを 登録す る 

• プし ゼン データは 日 件まで 登録で きます。 

• プし ゼン 件名と 所要時間は 化す 設定 してく だち い。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [プレ ゼン アシスト] 

2  (B) 

• プし ゼン データの 編集： プし ゼン データに カーソルを 合わせる ► 

面 

• プし ゼン データの 削除： プし ゼン データに カーソルを 合わせる ► 

圆 ► [はし、] 

3  [プレ ゼン 件名:] ►件名を 入力 

• 全角 16 文字 (半角 32 文字） まで 入力で きます。 

4  [所要時間:] H 寺 間 (01 分 00 秒〜 99 分 59 秒) を 入力 

5  [鳴動 ポイント:] 

0 登録す る 番号を 選ぶ H 寺 間 (00 分 01 秒〜 99 分 59 秒) を 入力 

• 鳴動 ポイントは 日 個 ま で 登録で き ます。 

• 鳴動 ポイント ① 削除: 鳴動 ポイ ントじ カー ソルを 合わせる 
[はい] 

7 画 

• 鳴動 ポイントの 登録を 完 3 します。 

3  @ 


便利な 機能 _ 


409 


レ ゼン アシス トを 開始す る 

• はじめて 利用 するとき は、 接続 する BI  uetoot  h 対応 パソコンを 機器 登録し 
てくだち し、。 

•  Bluetooth 機能 じついて は 傾 P.431 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [プレ ゼン アシスト] 
►プ レゼンデ ータを 選ぶ 
2 接続す る Bluetooth 対応 バソコ ンを 選ぶ 

• 巨 luetooth 対応/ \° ソ コンと キー ボー ドサ ー ビスで 接続 ちれます。 

•  Bluetooth 対応 パソコンを 機器 登録す る： Bluetooth 対応 パソ〕 
ンな 5 登録 操作を する ► [はい] ►登録す る 
• 登録 方 就 こついて は 傾 P.434rBluetooth 機器を 登録す る」 ① 操作 
4 へ 

3  @ 

•タイ マー 巧 作動 し、 設定 した 鳴動 ポイ ント じがって バイ ブし ータ巧 
動作し ます。 また、 設定して いた 所要時間 巧 経過した ときち バ イブ 
しータ 巧 動作 します。 バイ ブ しータ ① 種類は 変更で きません。 


■ プレ ゼン アシスト 中の 操作 

•  FOMA 端末の 操作 ボタンと Bluetooth 対応 パソコンの 操作は、 巧の ようじ 
対応して います。 


FOMA 端末 

团 uet 00 か 対応 パソコン 

な 

マウス ポインタの 移動 

度 

マウスの 左 クリック 

圆 

マウスの ち クリック 

• タイマー ① 一時停止/再開： 極） 

• タイマー ① Ijtz、 ソト： タイマー の一時 停止 中に 面 
• プし ゼン アシストを 終 3: 画 
• その他の ボタンは 利用で きません。 

• プし ゼン アシスト 中の 着信 動作は、 公共 亡 ー ド 設定 時と 同様です 
(屈 =P.81)。 プし ゼン アシストを 終 3 すると、 着信 動作は 元に 戻ります。 
• 電ミ也 残 量 巧 [区3] が 下のと きは プし ゼン アシストを 開始で きません。 
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• プし ゼン アシストを 終 3 すると 团 uetooth 接続は 切断 ちれます。 


マルチ アク 七 ス 


マル チア ク七ス 

FOMA 端末では 音声 電話 や i  t ー  ド 通信、 データ通信 など、 複数の 通信 
を 同時に 利用で きます。 

• マルチ アク t ス中 表示 じついて は 屈 =P.79 

•同時 じ 使用 可能な 通信 機能の 組み合わせ じつい ては 屈 = P .己 23 

|通話中に化の通信を利用する 

1 音声 電話の 通話 中に 區] 

2 機能を 選ぶ 
3 通信 機能を 利用す る 

• 通話 中 画面 じ 戻る： 廣 話] 

|通信中に音声電話を発信する 

例： i  t- ド 中のと き 

1 サイ ト などで 表示され ている 電話番号を 選ぶ 

2 区)/ 圆 

• サイトな どじ 戻る: 通話 終 3  ►巨） 


マルチ アシスタント （マルチ タスク） 


マルチ アシスタント （マルチ タスク） 

マルチ アシスタント （マルチ タスク） を 使 ラと、 複数の 機能を 同時に 利 
用で きます。 

• 電話 着信な どじより、 4 つが 上の 機能を 同時 じ 利用で きる 場合 巧 ありま 
す。 


[ マルチ アシスタントで 新し t  ^ 機能を 呼び出す 


1 機能の 利用 中に 國 

• 複数の 機能の 動作 中に 图を 押した ときは、 画 
面 切替^ ニュー 巧 表示 ちれます。© を 押す た 
ひ' じ、 新規 起動: ニューと 画面 切替: ニュー 巧 
切り替わります。 

• 音声 電話の 発信: 新規 起動^ ニューで [ダイ わ 
ル 発信] ►電話番号を 入力 ►囚 


2 機能を 選ぶ 


田 メール 

团日 モード /  i コン… 
巧] 日 アプリ/お サイ… 
团 カメラ/ TV/MUSIC 
回 デー タ的 X 
広] 巧 f リツール 
田 電話 植 •巧 歴 
图本化 設定 
国] 地図/'; 毎 ル 


新規 起動^ ニュー 


1" 複数の 機能の 動作 中に 操作す る 機能を 切り替える 

1 複数の 機能の 動作 中に 图 
2 機能を 選ぶ 

I 複数の 機能の 動作 中に 機能を 終了す る  ~ 

■ 操作 中の 機能を 終了す る 

1 複数の 機能の 動作 中に 因 

• 操作 中の 機能 巧 終 3 し、 動作 中の 他の 機能 巧 表示 ちれます。 


■ 機能を 選んで 終了す る 
1 複数の 機能の 動作 中に 國 

2 終了す る 機能に 力ー ソルを 合わせる ► の 

• すべての 機能を 終 3 するとき： 圆 ►[はい] 


自動 電源 ON/OFF 


自動的に 電源を ON/OFF にす る 

指定した 時刻に 自動が] じ FOMA 端末の 電源を ON/OFFI こします。 

• あ 5 なじめ、 日付 •時刻を 正しく 設定して あいてく だち い （屈 =P.61)。 

• 高精度な 制御 や 微弱な 信号を 取り扱 ラ 電子 機器の 近く や、 航空機 内、 病院 
など 使用を 禁止 ちれた 区域に 入る ときは、 あ 5 なじめ 自動 電源 ON を 解除 
してな 5、 FOMA 端末の 電源を切って くだち い。 

1 ノ- マルメ こュ -で陆 体設赶 ►[時計] ►[自動 電源 
ON/OFF] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [自動 電源 ON]  ►各項 目を 設定 ►圆 
♦ [自動 電源 OFF け 各項 目を 設定 ►圆 
♦ [アラー ム 自動 電源 ON]  ►設定を 選ぶ 

- [ON] じ 設定す ると アラー ム 設定 時刻に 自動 で 電源 巧 入 り、 アラー 
ム巧 動作し ます。 

• 電池 パックを 取り外して 電源を切った とき じは、 自動 電源 ON 巧 動作し 
ない こと 巧あります。 

• 指定した 時刻に 何な ① 操作を している と、 操作を 終 3 した あとじ 自動 
電源 OFF 巧 動作し ます。 

• 自動 電源 ON/OFF の 繰り返しを [ON] じ 設定す ると、 自動 電源 ON/ 

OFF を 解除す るまで、 毎日 同じ 時刻に 動作し ます。 
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おならせ タイマー 


一定の 時間が 経過す ると ア ラームで 知ら 
せる 

設定した 時間が 経過した ときに、 タイマー音 や ランス パイブしー タ 
で お 知 5 だします。 

•タイマ ー音は、 いすれ なの ボタン （D) を 除く） を 押す と 止ま ります。 

- ビュー ア ポジションの ときは、 〇) を 押す と タイマー 音 巧 止まります。 

- t ーシ ヨン サイし ントで タイマー 音を 止める こと もで きます 
(煩  P.10 己)。 

• 音量 設定の アラーム 音量 (屈 =P.103) ① 設定に がいます。 

• イルミ 寺ーショ ン 設定の 電話 着信 (屈で. 1 18) ① 設定 じがいます。 

• バイ ブ しータ 設定の アラーム 鳴動 時 (屈 =P.104) ① 設定 じがいます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [お知らせ タイマー] 

2 時間 （1 〜 60 分) を 入力 

• お 知 5 せ タイ 7 - 解除: 巨)/ 画 ►[はし、] 

•  FOMA 端末 を 閉じて いると きは、 設定した 時間 ま での 残り 時間 巧 サブ 
デ イス プしイ じ 表示 ちれます。 

• 通話 中は、 ランプ、 バ イブし ータ 、ベ □デイ じよる 通知は 巧 われす、 卜 一 
ン じよる 通知を 巧い ます。 

• 巧の 場合は、 あ 知 5 せ タイマー 巧 動作 しません。 通信 • 操作 を 終 3 した 
あとじ お 知 5 せ タイマー 巧 動作し ます。 

■ 電話の 発着 信 中、 呼 化 中、 切断 中  ■  64K データ通信の 発着 信 中 

■ データ 転送 t ー  ド 中  ■ 赤外線 iJt コン 使用 中 

■ 待受 画面から お知らせ タイマーを 使う  <  おならせ タイマー > 
1 待受 画面で 時間 （ 1 〜 60 分) を 入力 ► [お知らせ タイ 
マー] 

• 時間 （ ] 〜 60 分) を 入力 ► ので も 操作で きます。 
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-ム 


指定 した 時刻 に アラームで 知らせる 

指定した 時刻 •曜日に、 アラー ム音や ラン スバ イブしー タでお 知 5 せ 
したり、 ワン t グを 起動す る ことができます。 

• あ 5 なじめ、 巧の 操作を 斤って くだち い。 

■ 日付 時刻 設定 (屈 =P.61) 

■ チ わ ンみレ 設定 （感 P.2 日 0) 

■ はじめて ワン t ブを 利用 するとき じ 表示 ちれる 免責 事項の 確認 
(煩 P.248) 

• アラームは 9 件まで 登録で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►[アラー ム] 

• 待受 画面 ①待受 時計を タッチし てち 起動で きます。 

2 登録す る 番号を 選ぶ 
3 各項 目を 設定 ►歷] 

• 項目の 切替: @ 

• ワン t ブ 設定で ワン t ブ 利用 欄を [する] じ 設定して いる 場合、 連絡 
先 設定は できません。 

• 連絡先 設定 で 連絡先 欄 を [あり] じ 設定して いる 場合、 ワン t ブ 設定 
はでぎ ません。 

• ベ、 ソ t ー ジ 'は 全角 30 文字 (半角 60 文字） ま で 入力 できます。 

• 複数の アラ ームを 同じ 時刻 じ 設定した ときは、 巧の 優先順位で 動作し 
ます。 


優先順位(高^低） 

アラーム 機能 

アラー ムース クジ 'ユー ルー 視聴 テ 約 

■アラーム 設定 内容 画面の 見 かた 


n アラーム 設定 中  曰 繰り返し 

且 設定 時刻  0 スヌー ブ 設定 


1" アラーム 設定 時刻に なると 

設定した 内容で アラー ム巧 動作し ます。 ワン t ブ 利用を [する] じ 設定して 
いる 場合は、 ワン t ブ巧 起動し ます。 

•  FOMA 端末を 閉じて いると きは、 サブ デ イス プしイ じ [アラー ム 鳴動 中] 
と 表示 ちれます。 

• 登録 ちれて いる 連絡先に 電話を なける： 日 ►[はい] ►電話を なける 
- 連絡先 じは 電話番号 または 名前 (電話帳に 登録 ちれて いると き） 巧 表示 
ちれます。 名前 巧 表示 ちれて いると きは、 [はい] を 選択す ると 電話帳 内 
客 表示 画面 （屈 = P.96) 好' 表示 ちれます。 

• 1 分 巧 経過す ると、 アラーム 巧 止まります。 スヌー ブを 設定して いると ス 
ヌーブ 巧 動作し ます。 


アラーム 鳴動 中の ボタン 操作 


アラーム 停止 (スヌー ブは 動作） 

極)、 圆 、画、 面、®、®、 @ 、の、 画、 
の〜 画、 画、 面、 画、 ◎、回 

アラ ーム 停止 （スヌー ブ 解除） 

0 

•  FOMA 端末を 閉じて いると きまた はビ ューア ポジションの ときは、 〇) を 
押す と アラーム 巧 停止し ます （スヌー ブは 動作)。 

•  t ーシ ヨン サイし ント （屈 =P.10 日） で アラームを 止める こと もで きます 
(スヌー ブは 動作)。 


• 巧の 場合は、 設定 時刻 じ なっても アラーム 巧 動作し ません。 通信 • 操作 
を 終 3 した あとじ アラーム 巧 動作し ます。 

■ 電話の 発着 信 中、 呼 化 中、 切断 中  ■  64K データ通信の 発着 信 中 

■ データ 転送 t ー ド 中  ■ 赤外線 リ亡 コン 使用 中 


• ソフトウェア 更新 中、 オール □ック 中、 パーソナル データ □ック 中は ア 
ラーム 巧 動作し ません。 

• アラーム 鳴動 中 や スヌー ブ 中に 別の アラーム 設定 時刻 じ なった 場合 
は、 先に 起動して いる アラー ムは 停止し、 別の アラー ム巧 動作し ます。 

•  PIN 1 入力 ON/OFF 切替を [ON] じ 設定し、 アラーム 自 動 電源 ON を [ON] 
じ 設定して いる 場合、 FOMA 端末の 電源 巧 入って いない 状態で アラー ム 
設定 時刻に なった ときは、 アラーム 音 巧 [TI (標準 音)] で 鳴る こと 巧 あり 
ます。 

•バイ ブ しー タ巧 [ON] ① マナー t ー  ドを 設定 中は、 バイ ブ しータ 設定 巧 
[OFF] でも、 [パター ン A] で 振動 します。 

ワン 七 グ 視聴 中に アラー ム 時刻に なった とき 

• 通常 ポジションの ときは マルチ ウインドウ じなり、 ビ ユーア ポジ' ショ 
ン① ときは ワン t ブを 中断して、 アラーム 巧 動作し ます。 アラームを 終 
3 すると、 アラー ム 動作 前の 状態に 戻ります。 


|7 ラームを 解除/再 設定す る 

アラームは、] 件 ごとに 解除/再 設定で きます。 解除して ち 登録 内容は 消え 
ません。 再 設定を 斤 ラ ことで、 再 ひ' 同じ 内容で アラームを 動作ち せる こと 巧 
できます。 

1 ノー マルメ ニ ユーで [便利 ツー ル] ►[アラー ム] 

2 登録番号に カーソルを 合わせる ► @ 
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ス ケジュ ー ルを 利用/管理 する 

お 損なり t ン ターと 連携して スク ジュールを 管理で きます。 予定の 曰 
時、 件名な どを 新規 作成して 通常 スク ジュール として 登録す る だけで 
はなく、 i スク ジュール 、週間天気予報 などの 配信され た データ や誕 
生曰などを登緑‘表示できます。アラームの設定や_>^ソわージ表示な 
どち できます。 

• あ 5 なじめ、 日付 •時刻を 正しく 設定して おいてく ださい （像 P.61)。 

• スク ジュールは、 視聴 予約、 録画 テ 約、 と 合わせて 2600 件まで 登録で 
ぎます。 

•  2000 年] 月] 日〜 2060 年 12 月 31 日まで 登録で きます。 

•  i コン シェルを ご 契約 ちれて いる 場合、 お 損なり tz ン ターな 5 ① 更新 や、 
サイトな 5 ① ダウン □-ド じよ リスク ジュール じ 表示 ちれます。 

• 配信 ちれた スク ジュールを 編集して 新規 登録す る こと もで きます。 


カ レン ダー を 表示す る < スケジ ュ—ル > 


スク ジュール 機能で 登録した 予定 や、 視聴 予約 •録画 予約の 内容を 確認で き 
ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [スケ ジュー ル] 

• 前 月/巧 月を 表示： 画/ 面 

■ カレンダー 画面の 見 かた 

-1/12 班  叫 ~ 因 


力し ン ダー 画面 
(ター マル） 


力し ン グー 画面 
(クラシック） 
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n 選が している 日付、 祝日 名 
曰 週間天気予報 
曰 登録され ている 予定 
凸シー ル 

シール 表示 設定 巧 [ON] のとき じ 表示 ちれます。 

且 選が している 曰の 予定※ 

因 検索/フイ ルタ リンブ アイコン 

表示 条件 設定を 設定して いると きじ 表示 ちれます。 

H 力ーソル 

回 選が している 曰に 登録され ている 件数 （100 件が 上は 「-」） 

回 繰り返し 

阻 長期 間 ①スク ジュール 
m 用件 アイコン 

用件 別表 示を 設定して いると きじ 表示 ちれます。 

义 スク ジュール 表示 設定 巧 [ター マル] ① 場合、 スク ジュール 起動時に 最新 
① 電話帳 データな 5 誕生日 情報 を 取得し、 表示し ます。 

■ カレンダー 画面の サブ メニ ュー 操作 

[新規 作成]  屈 =P.416 


[貼り付け] 


悄リ 除] 

► [1 日 削除け [はし、] 


► [選が 曰 前日まで 削除] ► [はい] 

• 長期 間 ①スク ジュール データ 巧 あるとき： [選択 曰 前日まで 削 
晩 ► 應 数日 も 削 晩/ 應 数日は 残す] 

► [全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

[表示 切替/曰 付 移動] (ゾー マルの み） 

► [表示 切替] ► 表示を 選ぶ 

• 1 月 ごと、 1 曰 ごと、] 週間 ごとの タイム ライン、 1 曰 ごとの 
タイム ラインに 表示を 切り 曽 えます。 

► [曰 付 移動] 

► [当日に 戻る]  ' 


► [日付 指定 移動け 日付を 入力 ►圖 


[検索/ フ イ ルタ リング] (y- マルの み） 

► [表示 条件 設定] ► 表示 条件を 設定 ►画} 
► [表示 条件 解除] 

[機能 切替] (ゾー マルの み） 

► レ-ル 作成] 

► [1 曰 送信] ー ルを 作成 •送信 
► [全 件 送信] ►  ^ ー ルを 作成 •送信 

►  ー ル 検索] ►  ^ ー ルの 種類を 選ぶ 

►  亡 一 K 表示] 

►  [  i コン シェル^ ニュー 表示] 

[表示 切替え] (クラシック のみ） 

► [全 用件 表示] 

► [用件 別表 示] ►アイコンを 選ぶ 
[日付 移動] (クラシック のみ） 

► [当日に 戻る] 

^  ► [日付 指定 移動] ► 日付を 入力 ►圆 

[^― ル] (クラシック のみ） 

►  ー  ル 作成] 

► [1 曰 送信] ー ルを 作成 •送信 
► [全 件 送信け ルを 作成 •送信 

►  ー ル 検索] ►  ^ ー ルの 種類を 選ぶ 


[デー タ 送信] _ 

► [ホ 外線 送信]  嫁 P 名 85 

►  [iC 送信]  原  P.387 

►  [Bluet 001 ih  送信]  屈で. 439 

[データ コピー/お預かり] 

►  [microSD へ 全 件 コピー]  屈 = P.371 

► [お預かり tz ンタ ーI こ 接続]  保 P.134 


[設定/確認] _ 

► [シール 設定] (ゾー マルの み） 

► [シールを 貼る] 

► [シールを 選ぶ] ►シールを 選ぶ 

• 力し ン ダー じ 表示 ちれる シールを 選択で きます。 

► [シール 表示 設定] ►設定を 選ぶ 
► [休日/祝 曰 設定] (ゾー 7 ルの み） 

► [休日 設定]  屈 =P.417 

► [曜日 休日 設定] ► 各 頃 目を 設定 ►圆 
• 特定の 曙 曰を 休日 じ 設定で きます。 

• 曜日 休日 設定の Ijtz、 ソト： 極） 

► [祝日 設定]  屈 =P.417 

► [スク ジュール 表示 設定] (ゾー 7 ルの み） ►各 頃 目を 設定 ►圆 
• スク ジュールの 表示 方を を 設定で きます。 

► [アラーム 初期 值 設定] (ゾー 7 ルの み） ►各 頃 目を 設定 ►圆 
• スク ジュール 登録 時の アラーム 設定の 初期値を 設定で きま 
_ す。 _ 

► [基本 表示 設定] (ゾー 7 ルの み） ► 画面を 選ぶ 
• スク ジュール 起動時に 表示す る 画面を 設定で きます。 

► [登録 件数 確認] (ゾー マルの み） 

► [設定] (クラシック のみ） 

► [スク ジュール 表示 設定] ► 各 頃 目を 設定 ►圆 
_• スク ジュールの 表示 方 ミ 去を 設定で きます。 _ 

► [休日 設定]  o^P.417' 

► [曜日 化 日 設定] ► 各 頃 目を 設定 ►画} 

• 特定の 曙 曰を 休日に 設定で きます。 

• 曜日 休日 設定の Ijtz、 ソト： 極） 

► [祝日 設定]  屈 =P.417' 

► [アラーム 初期 值 設定] ► 各項 目を 設定 ►圆 

• スク ジュール 登録 時の アラーム 設定の 初期値を 設定で 
ぎます。 
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► [登録 件数 確認] (クラシック のみ） 

[メー ル 作成] について 

•  ^ ー ル 本文に Date  To 形式で 入力され ます。 Date  To 形式は 「aaaa/bb/cc 
dd:ee 〜 aaaa/bb/cc  dd:ee  Schedule」 ① 文字列で 構成され ます。 

■  raaaa」 は 年、 「bb」 は 月、 「cc」 は 日、 「dd」 は 時間、 「ee」 は 分を 表示し ま 
す。 

■ 「Schedule」 は ひ 5 巧な/漢字 ドで 入力しても 有効です。 

■  raaaa/bb/cc  dd:ee」 は、 前半に 開始 年月日と 時刻、 後半に 終 3 年月日 
と 時刻 巧 表示 ちれます。 

例: 2011 年] 月 11 曰 午後] 時な 52011 年] 月 11 曰 午後 2 時 10 分まで 
①スク ジユー ルーに 01  V01/11  13:00  -  2011/01/11  14:10 
Schedule] 

[登録 件数 巧認] について 

•シークし、 ソト t ー  ド 巧 に N] のとき は、 シークし、 ソト 属性 設定 した デー 
夕 を 含む 件数 巧 表示 ちれます。 

• 電話帳 データな 5 取得した 誕生日 データは 件数に 含まれません。 

■ 待受 画面から 日付を 入力して カレンダーを 表示す る 
< スケジ ュール > 

1 待受 画面で 日付を 入力 ►[スケジュール] 

• 日付 入力と 表示 ちれる 力し ン グーの 対応は 巧のと おりです。 

■  01 〜 31: 今月の 力し ンダ ー(] 曰〜 31 曰） 

■  0101 〜 1231: 指定 月日の 力し ンダ ー（] 月] 日〜 12 月 31 曰） 

■  20000101 〜 20601231: 指定 年月日の 力し ングー ロ 000 年] 月] 
日〜 2060 年 12 月 31 日） 


1" スケ ジュー ルを 登録す る  <  新規 作成 > 

• 日付と 件名は むす 設定して くだち い。 

ゾー マルの 場 含 

1 カレンダー 画面で [ 新規 作成] 

2 各項 目を 設定 ► 面 

• 登録の 詳細 じついて は 屈 =P.427 
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クラシックの 場 含 

1 カレンダー 画面で 画) K 新規 作成] 

2 各項 目を 設定 ►歷） 

• 項目の 切替: @ 

• 用件 アイコンを 選択す ると アイ コンに 対応す る 予定 巧 入力 欄 じ 表示 
されます 。用件に は 全角 300 文字 (半角 600 文字) ま で 入力 できます。 

• 場所は 全角 2 日 文字 (半角 日 0 文字) まで 入力で きます。 

• 詳細 は 全角 300 文字 (半角 600 文字) ま で 入力 できます。 

• スク ジュール 連絡先は 日 件まで 登録で きます。 

• 連絡先の 削除: 電話帳 じ カーソルを 合わせる ►画^ 

• アラーム 音、 アラーム 音量を [端末 設定 じが ラ] じ 設定した 場合、 スク 
ジュール 音 (屈 =P.103) じがいます。 

■ 待受 画面から 時間を 入力して スケジュールを 登録す る 
< クイック アラー ム> 

1 待受 画面で 時刻 （4 巧: 24 時間 制) を 入力 ►  ®  ►[クイック 
アラーム] 

2 各項 目を 設定 ►面 


I アラーム 設定 時刻に なると 

設定した 内容で アラーム 巧 動作し ます。 同じ 時刻に 複数 ①スク ジュール ア 
ラーム 巧 設定 ちれて いると きは、 最後に 登録 ちれた 予定の アラーム 巧 鳴り 
ます。 @ を 押す と、 他 ①スク ジュールの 内容を 確認で きます。 

• アラームの 止めな たじつい ては 屈 =P.413 

•  i コン シェルを ご 契約 ちれて いる 場合は、 ポップアップ 乂ソ tz —  ジ 'を 表 
示して あ 知 5 せし ます （屈 =P.212)。 


• 巧の よ ラな ときは、 アラーム 画面に 画像 や 映像 巧 表示 ちれます。 
■ スク ジュール じ 画像を 設定して いると き 
■ アラーム 音に 映像を 含んだ i  t- シ ヨンを 設定して いると き 


■休日を 登録/解除 する  <  休日 設定 > 


特定の 曰を 休日に 設定で きます。 また、 設定した 休日を 解除す る こと もで き 
ます。 

• 休日は 30 件まで 設定で きます。 

1 カレンダー画面で 設定/確 飄 K 休日/祝日 設赶 
► [休日 設定] 

2 日付を 選ぶ 

• 休日を 解除す る: 休日 設定した 日付を 選/ ぷ 

• 設定した 曰を 毎年 休日 じする: 休日 設定した 日付に カーソルを 合わ 
せる ►面 

- 毎年 設定を 解除 するとき は、 も ラー 度 面を 押します。 画面には [固 
定 設定] と 表示 ちれて います。 

• 休日を すべて 解除す る： 画 ► [はい] 


[祝日を 登録/変更 する  < 祝日 設定 > 


• あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 国民の 祝日の ほな じ、 日 件まで 設定で きます。 
• お買い上げ 時は、 力し ン ダーには r 国民の 祝日 に関する ミ 去 律及ぴ 老人 福祉 
をの 一部を 改正す るを 律评成 17 年を 律 第 43 号までの もの)」 じ 基づいた 
祝日 巧 登録 ちれて います (2010 年 10 月 現在)。 春分の日 、秋分の 曰の 日付 
は 前年の 2 月] 曰の 官報で 発表 ちれる ため 異なる とき 巧あります。 

■ 祝日を 登録す る 

1 カレンダー画面で 設定/確 飄 K 休日/祝日 設財 
► [祝日 設財 ►圆 


2 各項 目を 設定 ►歷] 

•祝日 名は、 全角 1 1 文字 (半角 22 文字） ま で 入力 できます。 

■ 祝日を 変更す る 

1 カレンダー 画面で 設定/確 飄 K 休日/祝日 設財 
►[祝日 設定] 

2 祝日を 選ぶ 


• 祝日を 削除: 祝日に カーソルを 合わせる ►輕)^  [はい] 

- あ 買い上げ 時に 登録 ちれて いる 祝日は 削除で きません。 

3 各項 目を 設定 ►歷） 

• あ 買い上げ 時に 登録 ちれて いる 祝日の 祝日 名は 変更で きません。 


1" スケジュールを 確認す る 

1 カレンダー 画面で 日付を 選ぶ 

• 前日/翌日の 予定 リスト 画面を 表示:©/ @ 


テ定 リスト 画面  予定 リスト 画面 

(ター マル）  （クラシック） 

n 日付、 祝日 名 

曰 週間天気予報 (天気 ア イコン、 最高 気温、 最低 気温、 降 か 確率、 エリ マる) 
週間天気予報 データ 巧 ある 場合に のみ 表示 ちれます。 

曰 選が している 曰の 予定 
凸 検索/フイ ルタ リング アイコン 

表示 条件 設定を 設定して いると きじ 表示 ちれます。 

曰 当日 じ 登録され ている 件数 （ 1 00 件が 上は 「- 」） 

因 繰り返し 
H プし ビュー 

選択した 予定 ①プし ビュー 巧 表示され ます。 

回 長期 間 ①スク ジュール 
回 用件 アイコン 

用件 別表 示を 設定して いると きじ 表示 ちれます。 
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予定を 選ぶ 


‘ 1/12 だぶ 
会な 

13:00  -► 14:00 
2011/1/12  2011/1/12 

C» りちし 》 走： 巧 月 


スク ジュール 詳細 
画面 （ター マル） 


• スクジ 'ュー ル 詳細 画面 じ リンク ボタン （電話番号、 : — ル アドし ス、 
URL) 巧 あるときは、 Phone  To(AV  Phone  To)、 Mail  To、 Web  To 機 
能を 利用で きます。 

• スク ジュールの 編集 （ター マルの み）： 厘] 

• スクジ 'ュー ルの 編集 （クラシック のみ）： 圆 
• スク ジュールの 削除 — マルの み）： 画}  ► [はい] 

• スクジ 'ュー ルを i  t— ド: —ルじ 添付す る （クラシック のみ）： 画 

電話帳 データ な 5 取得し た 誕生日 データ は 編集、 削除したり、^ ー  ルに 
添付で きません。 

プ □フイ ー ルの 誕生日 データは 登録 ちれません。 

週間天気予報 デー タ は、: -ル 添付 や m に 「oSD 力ー ドへ〕 ピー、 赤外線 
送信、 i  C 送信、 Bluetooth 送信は できません。 

i スク ジュール 内の 予定を 編集す る 場合、 コピー 確認 画面 巧 表示 ちれ、 
通常 スク ジュール として 新規 登録 ちれます。 編集 前の 予定は そのまま 
残ります。 


■ 予定 リスト 画面の サブメニュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 力し ン ダー 画面の サブ^ニュー 操作 （屈 =P.414) を 
参照して くださし、。 

■ 新規 作成  ■ 削除 （ 1 曰 削除、 選択 曰 前日まで 削除、 全 件 削除） 

■ 表示 切替/曰 付 移動  ■ 検索/フイ ルタ リンブ 

■ 表示 切替え  ■ 日付 移動 

■ 機能 切替 （1 曰 送信、 全 件 送信、^ ー ル 検索、 一覧表 示、 i コン シエ 
ルべ ニュー 表示） 

■  ^ ー ル （1 日 送信、 全 件 送信、^ ー  ル 検索） 

■ デー タ 送信 

■データ コピー / あ 預かり （m に 「oSD へ 全 件 コピー、 お預かり t ン ター 
じ 接続） 


[編集/設定] 

► [編集] 

像  P.419 

► [シール 設定] (ゾー マルの み) 


► [シールを 貼る] 


► [シールを 選ぶ] ►シールを 選ぶ 

• 力し ン グーに 表示 ちれる シールを 選択で きます。 
► [シール 表示 設定] ►設定を 選ぶ 
► [基本 表示 設定] (ゾー 7 ルの み） ► 画面を 選ぶ 
• スク ジュール 起動時に 表示す る 画面を 設定で きます。 
►[シークし、 ソト 属性 設定] /[シークレット 属性 解除] 
[コピー/ 貼り付け] 

► [コピー] 

► [貼 U イホ ブ] 

悄リ 除] 

► [1 件 削除け [はし、] 

► [選が 削除] ► 予定を 選ぶ ►画}  ► [はい] 

[機能 切替] (ゾー マルの み） 

► レ-ル 作成] 


►[ 1 件 送信け^-ルを 作成 •送信 


► レール 流 付け ルを 作成 •送信 


[^- ル] (クラシック のみ) 


► レ-ル 作成] 


►[ 1 件 送信け^-ルを 作成 •送信 


► レール' 添付け ルを 作成 •送信 
[データ コピー/お預かり] 


►  [microSD  へ 1 件] ピ ー ]  屈 = P.37 1 

[コピ ー] について 

• 予定を コピーし J ちり 付け 5 れ ます。 コピーした 予定は、 スク ジュール 
を 終 3 する ま で 記憶 ちれます。 

[シー クレッ ト 属性 設定] について 

• シーク し、 ソ ト 属性 設定した 3 ク ジュールは、 シーク し、 ソト t- ドを 
[OFF] じ 設定す ると 表示され なくなります。 シーク し、 ソト亡 ー ドを 
[ON] じ 設定す ると 表示 ちれます。 また、 設定した アラームは 動作し ませ 
ん。 

• シークし、 ソト t- ド 巧 [ON] のとき、 シークし、 ソト 属性 設定 ちれた スク 
ジュールを 選/ ぷ と、 H] 巧 点滅し ます。 

■ スケジ ュール 詳細 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 力し ン ダー 画面の サブべ ニュー 操作 （屈 =P.414) を 
参照して くだち い。 

■ 新規 作成  ■ データ 送信 

■データ コ ピー/あ 預かり （あ 預かり tz ン ターに 接続） 

[編集] レ- 7 ルの み）  嫁 P.419 

[編集/設定] (クラシック のみ） 

► [編集]  屈 =P.419 

►[シークし、 ソト 属性 設定] /[シークレット 属性 解除] 

• [シ ーク し、 ソト 属性 設定] じついて 屈 =P.419 


悄 y 除け [はい] 


レ-ル] 

►  ー ル 作成] ►  ^ ー ルの 作成 •送信 

►  ー ル' 添付] ►  ^ ー ルの 作成 •送信 
[データ コピー/お預かり] 

►  [microSD  へ 1 件] ピ ー ]  咳  P.371 

[画像 保ち] (ゾー マルの み） 

► ['添付 画像 保を] 

_  ►[シール 保を] 

[設定] (ゾ ー7 ルの み） 

► [優先 表示 設定]/ [優先 表示 解除] 

► [シール 表示 設定] ►設定を 選ぶ 

►[シークし、 ソト 属性 設定] /[シークレット 属性 解除] 

• [シークし、 ソト 属性 設定] じついて 煩 P.419 

亡 共有 履歴] (ゾー マルの み） 

I スケジュールを 修正す る  <  編集 > 

1 カレンダー 画面で 日付を 選ぶ 

2 予定に 力ーソルを 合わせる ►画) ► [編集/設定け [編集] 

3 各項 目を 設定 ►面 ►[はい] 

• スク ジュール 表示 設定 巧 [クラシック] のとき: 各項 目を 設定 ►画}  ► 
[はい] 

• 修正 方を は、 登録 時の 操作と 同様です （屈 = P.4 1 の 。 

圓ス ケジュ ー ル 連絡先を 利用す る 

スク ジュール じ 登録し た 連絡先 を 利用して、 音声 電話 や テし ビ 電話の 発信、 
ベールの 作成な ど 巧で きます。 

1 カレンダー 画面で 日付を 選ぶ ►予定を 選ぶ 
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2 連絡先を 選ぶ ►連絡先を 利用す る 

• スク ジュール 表示 設定 巧 [クラシック] のとき： @ で [スク ジュール 是 
絡 先] じ 切り 营 える ►連絡先を 選/ ぷ 

■ スケジュール 連絡先 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、 力し ン グー 画面の サブ: ニュー 操作 （屈 =P.414) を 
参照して くだち い。 

麵 新規 作成  ■ データ 送信 

■データ コピー / あ 預かり （あ 預か り tz ン ターに 接続） 

• 巧の 機能 じついて は、 スク ジュール 詳細 画面の サブ: ニュー 操作 
(屈 =P.419) を 参照して くだち い。 

■ 編集/設定  ■ 削除  ■ ベール 

■ デー タコピ ー/ あ 預かり （microSD へ 1 件コピ ー) 

[発信 オプション]  屈 =P.67 

[連絡先に 通知] ► 通知 方法を 選ぶ ►  ^ ー ルの 作成 •送信 
[URL 起動] ► 接続 方法を 選ぶ 


1"  i スケジュールを 確認す る 

スク ジュール 表示 設定 巧 [ター マル] じ 設定 ちれて いると き、 i スクジ 'ュー 
ルを 表示で きます。 

1 カレンダー 画面 （ノーマル） または 予定 
リスト 画面 （ノー マル) で圃 

•  i スク ジュール ー覧 巧 表示 ちれます。 


i スク ジュール 
一覧 画面 
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i スケ ジュー ルに 力ー ソルを 合わせる ►圆 

•  i スク ジュール 内の 予定 一覧 巧 表示 ちれます。 

•  i スク ジュールの 概要 表示： i スク ジュールを 選/ ぷ 


スケジュール 内の 予定を 選ぶ 

•  i スク ジュール 内の 予定の 詳細 画面 巧 表示 ちれます。 

• 編集: 圆^  [0K]  ►スク ジュールを 編集 ►面 
- 編集 方を は、 登録 時の 操作と 同様です （煩 P.4 1 の 。 

- 通常 ①スク ジュール として 登録 ちれます。 

• ベール 添付: 面 ルを 作成 •送信 
- 通常 ①スク ジュール として 添付 ちれます。 

i スケ ジュー ルー 覧 画面の サブ メ ニュー 操作 

[1 件 削除け [はし、] 

[選が 削除け 予定を 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

[全 件 削除] ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 

i スケジ ュール 予定一 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[編集] 

像  P.419 

レ- ル] 

► [ 1 件 送信] ►  ^ ー ルの 作成 •送信 

► レール' 添付け ルの 作成 •送信 

[データ 送信] 

► し 赤外線 送信] 

優  P.385 

►  [  i  C 送信] 

保  P.387 

►  [Bluet 00 か 送信] 

保  P.439 

[データ コピー/お預かり] 

►  [microSD  へ 1 件] ピ ー] 

保  P.371 

► [お預かり tz ン ターに 接続] 

咳 P.134 

[シール 表示 設定] ►設定を 選ぶ 
■ i スケジ ュール 詳細 画面の サブ メニ ュー 操作 


• 巧の 機能 じついて は、 i スク ジュール 予定 一覧 画面の サブべ ニュー 操作 
(煩 P.420) を 参照 してく だち い。 

■ 編集  ■  ー ル （ベール 添付）  ■ データ 送信 

■ データ コピー/お 損なり  ■ シール 表示 設定 


レ- ル] 

► レール 作成] ルの 作成 •送信 
[画像 保を] 

► [添付 画像 保存] 

► [シール 保を] 


アイコ ン 登録 


待受タ ツチ ランチャに 機能を 登録す る 


• 待受夕 、ソチ ランチ わじは 12 件まで 登録で きます。 


この 位置 じ 登録 ちれて いる 機能は、 待受 画面で 
田〜 国 （ ] 秒が 上） で 実行す る こと 巧で きます。 

• あ 買い上げ 時の 登録 
圧]: i コン シェル 
国: 使いな た ガイド 
度]: 新規^ ー  ル 作成 

1 待受 タッチ ランチャ 表示 中に® ►アイコンに 力ーソルを 
合わせる アイコン 登録] 

• アイコンを □ンブ タッチ ► [アイコン 登録] でも 操作で きます。 

2 登録す る 機能を 選ぶ 

• フォーカス t- ドで 待受 タッ チ ランチ わじ 力ーソルを 合わせ、 ダイ わ 
ルボ タンを 押す と、 アイコンの 項目 番号に 対応す る 機能を 起動す る こ 
と 巧で きます。 

• 待受 タッチ ランチ わじ 登録した 電話帳 や i アプリの ソフトを 削除す る 
と、 待受夕 、ソチ ランチ わな 5 も 削除 ちれます。 

• シークし、 ソト t ー  ド 巧 [OF 円のと き、 シークし、 ソト 属性 設定 ちれた デー 
夕を アイコン 登録した 場合、 待受夕 、ソチ ランチ わじ アイコンは 表示 さ 
れ ません。 


一 登録 


七レク トイ ニ ューを 登録す る 

よく 使 ラ 機能 や 電話帳の 名前を 登録して オリジナルの •y ニューを 作 
成で きます。: ニュー グルー プを 使って、： ニュ ーI こ 階層を 作る こと 
ちで きます。 

•  t し クト^ ニュー じつし、 ては 屈 =P.42 

•  tz しクト ベニ ュー じは 9 件まで 登録で きます。 

•  ^ ニュー グループは 2 階層まで 登録で きます。 

1 ノ- マルメ こ ュ-で 味 体 設定] K 画面 •ディスプレイ] ► 
[メニュー 設定] ► [七 レク トメ ニュー 登録] 

2  @  ► [追加 登録] 

• ：>< ニュー ブルー プ 内に 登録 するとき：: ニュー グループを 選/ ぷ^ 
[追加 登録] 

• 上書き 登録 するとき：: ニュー 項目に カーソルを 合わせる 
[上書き 登録] 

- ^ ニュー グループ じ 上書き 登録す ると、^ ニュー グループ 内の 項 
目ち 削除 ちれます。 

3 項目の 種類を 選ぶ 
♦ [機能] ►機能を 選ぶ ►圆 
♦ [人物] ► 名前を 選ぶ 

♦  [メ ニュー グルー プ] ►メ ニュー グルー プ 名を 編集 ►圆 

- :> (ニュー ブルー プ名 は 全角 9 文字 (半角 1 8 文字） ま で 入力 できます。 
- 作成した ベニ ュー ブルー プを 選択す ると、 ベ ニュー ブルー プ① 中に 
機能 や 人物、^ ニュー グループを 登録す る こと 巧で きます。 

•  t し クト^ ニューに 9 件 登録され ている 場合、 追加 登録は できません。 
上書き 登録を 斤 ラな、^ ニューを 削除して な 5 追加 登録を 斤って くだ 
さし、。 
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ク 機能 検索 


機能を 簡単に 入力 して 呼び出す 

待受 画面で 機能 名を 入力して 該当する 機能を 呼び出す ことができ ま 
す。 押した ボタンに 割り当て 5 れ ている すべて ①夕 ぎの 組み 含 わせ 力、 
5、 機能 名の 假 補を 表示し ます。 

例： 「tz キ ュリ テイ」 を 含 お 機能を 呼び 化すと き 

1 待受 画面で 度] [機能 お 索] 

• 面 じ 割り当て 5 れた 「ち」 r し」 r す」 r せ」 r そ」 の」「[」「ド」「3」を含お^ 
ニュー 巧 一覧表 示 ちれます。 

• 待受 画面で 度] 度! 度] [機能 検索] で 機能を 呼 ひ' 化す ことち で 
ぎます。 

- 検索 文字列は 10 文字まで 入力で きます。 

2 国 

• 面 国に 対応した r ちた」 r すけ」 r せ 到な どを 含わ^ ニュー 巧 表示ち 
れ ます。 

3 面 

. 面 国 面に 対応した r すきゃ」 r せきゆ」 などを 含わ^ ニ ュー巧 表示 
ちれます。 

4 機能を 選ぶ 

• 操作 ガイドの 表示: 画） 

• 渴 点、 半獨 点、 記号の 入力は 不要です。 


/ ク 検索 


いろいろな 方まで 検索す る 

電子 S 辛 書 や i アプリ r ネット 辞典」、 GPS 巧応 i アプリ、 使いな た ガイ 
ド、 検索 サイ ト などを 利用す る ことができます。 

1 ノーマル メニューで [便利 ツール] ►[クイック 検索] 

• 待受 画面で 狂 1(] 秒が 上） でも 操作で きます。 

2 お 索 方法を 選ぶ 

• 利用で きる 検索 方 ミちは 巧のと おりです。 
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■ 内蔵 辞書 :あ 5 な じめ 登録、 設定 した 電子辞書を 利用 して 検索し ま 
す。 電子辞書は 日 つまで 登録で き、 検索 時に 電子辞書を 変更して 検 
索す る こと もで きます。 

- 文字を 入力す るた びじ、 文字 入力 欄の 下 じ 検索 結果 巧 表示 ちれ 
ます。 

- 検索 文字列を すべて 入力して な 5 検索す る 場合は 画} を 押して 
くだち い。 

■  i アプリ S 辛 書： i アプリ r みソト S 辛 典」 を 起動して 検索し ます。 

. i アプリ 辞書の 登録 じついて は 煩 P.289 

■  i  t ー  ドで 探す (文字 入力）： キーワードを 文字 入力し、 i 亡 ー ドに 
接続して サイトを 検索し ます。 

■  i  t ー  ドで 探す (音声 入力）： キーワードを 音声 入力し、 i 亡 ー ドに 
接続して サイトを 検索し ます。 

- 音声 入力 じついて は 嫁 P.4 己 0 

■  i  Menu な 5 探す： i  ドに 接続して、 i  Menu な 5 検索し ます。 

■ フル ブラウザで 探す： キーワードを 文字 入力し、 フル ブラウザ じ 接 

続して サイトを 検索し ます。 検索 サイトは 変更で きます。 

- 検索 サイトの 登録 じついて は 保 P.422 

■  i 也 図 検索 (文字 入力）： GPS 対応 i アプリを 起動して、 文き 入力で 地 
図 検索し ます。 

- GPS 対応 i アプリの 登録 じついて は 煩 P.289 
■ クイック ランチ わ： クイック ランチ わを 利用して 検索し ます。 

- 機能 検索 じついて は 煩 P.422 
- 電話帳 検索 じついて は 屈 =P.100 
■ 使いな た ガイ ド: 使いな た ガイ ドを 利用して 検索し ます。 

- 使いな た ガイド じついて は 煩 P. 己 1 
■ データ 検索: 条件を 設定して データを 検索し ます。 

. データ 検索 じついて は 煩 P.380 

■ クイック 検索 画面の サブ メニ ュー 操作 


[内蔵 辞書 登録] 


感  P.423 


[フル ブラウザ 検索 先 変更] ►検索 サイトを 選ぶ ►[はい] 

• 利用す る 検索 サイトを 設定し ます。 

■ 内蔵 巧 書 検索 結果 表示 画面の サブメニュー 操作 

[舌 辛 書 設定] ►電子 S 辛 書を 選ぶ 

• 検索す る 電子辞書を 変更し ます。 


[キーフ ー ド 検索] ► 検索 文字列を 入力 ►画) 


[縦横 切替 HOLD]  ► 設定を 選ぶ 

•  FOMA 端末を 傾ける と 縦/横 表示 巧 切 り营 わると き、 一時的 じ 縦/横 
表示を 切り 营 えない よ ラ 設定で きます。 

[巧 書 設定] について 

• 設定した 電子辞書 じは [因] 巧 表示 ちれます。 

[縦横 切替 HOLD] について 

• 縦横 画面 自動 切替の 設定 じよって 操作で きる ベ ニュー 巧 切り替わります。 


[利用す る 電子 巧 書を 設定す るく 内蔵 巧 書 登録 > 


1 ノー マルメ ニューで [便利 ツー ル] ►[クイック お 索] 
2 画) ►[内蔵 巧 書 登録] 

3 電子 巧 書を 選ぶ 

• 設定した 電子辞書 じは [因] 巧 表示 ちれます。 

• 舌 辛 書 登録 ちれて いる 電子辞書 じは [禮] 巧 表示 ちれます。 

■ 内蔵 巧 書 一覧 画面の サブメニュー 操作 

[舌 辛 書 登録] ►電子 S 辛 書を 選ぶ ►[はい] 

• 利用す る 電子辞書を 登録し ます。 

[登録 解除け [はし、] 

• 登録して いる 電子辞書を 解除し ます。 


I 受信 メール 詳細 画面で クイック 検索を 利用す る 

< クイック 検索 > 

• デコ: アニ^® 表示 中は クイック 検索で きません。 

• [内蔵 辞書]、 [ i アプリ S 辛 書]、 [ i  t ー  ドで 探す (文字 入力)] のみ 選択で き 
ます。 

1 受信 メール 詳細 画面で 画) ►[クイック お 索] 

2 お 索す る 文字列の 始 点を 選ぶ ►終点を 選ぶ 
3 巧 書で 調べる 


ー ル 登録 


自分の 名前 や 画像を 登録す る 

• あ 買い上げ 時は、 取り付けた ドコ tUlM カードの 電話番号 のみ 巧 登録ち 
れ ています。 

1 ノー マルメ ニ ューで [プロ フイー ル] 

•  2in1 ① t- ドを [デュアル ド] じ 設定して いると きは、 A ナンバー 
①プ □フイ ー ル 巧 表示 ちれます。 B ナンバーの^ ー ル アドし スを 自動 
取得す る こと もで きます （屈 =P.423)。 

•  A ナンバー /B ナンバーの 切替に ini [デュアル 亡ー ド] 時）： 面 

2 歷) ► 端末 暗証番号を 入力 

3 各項 目を 設定 ►画） 

• 登録 方 就ん 電話帳と 同様です （保 P.90)。 

• 1 件 目の^ ー ル アドし スを 登録 するとき は、 登録 方を 選択 画面 巧 表 
示 ちれます。 [直接 入力] を 選択す ると、 電話帳と 同じ 操作で 登録で き 
ます。 

■ 登録 時に メール アドレスを 自動で 入力す る 
く メール アドレス 自動 取得 > 

1 プロ フイール 登録 画面で メール アドレス 欄を 選ぶ 

2  [メー ル アドレス 自動 取得] 

•  FOMA 端末の^ ー ル アドし ス巧 自動で 入力 ちれます。 

• 自分で 入力 するとき： [直接 入力] ー ル アドし スを 入力 ー ル 
アドし ス 種別 アイコンを 選/ ぷ 

•  i  ドの^-ル アドし スを 変更しても、 プ □フイール 詳細 画面に 表 

示 ちれる^ ー ル アドし スは 、自動的 じは 更新され ません。 ベール アドし 
スは 登録し 直して くだち し、。 

•  2in1 契約 時に 自動 取得を 斤った 場合、 登録 ちれて いるすべ ての^ ー ル 
アドし ス巧 入力され ます。 ただし、 確認で きる: ー ル アドし スは 2in1 ① 
t ー  ド じよって 異なります。 
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I プロ フィ ー ルの 詳細を 表示す る  <プ □フィ-ル > 

1 ノー マルメ ニューで [プロフィール] ►み 

2 端末 暗証番号を 入力 

• 表示 項目の 切替： @ 

• プ □フイ ー ルに 登録した 項目 巧 アイコンで 表示 ちれます。 アイコン 
を 選/ ぷと 操作 ガイ グン スじ 利用 可能な 機能 巧 表示され ます。 割り 当 
て 5 れた ボタンを 押して、 操作す る こと 巧で きます。 

■ プロ フィール 詳細 画面の サブ メニ ュー 操作 

レール/ URL 起動] 

► レール 作成] ルを 作成 •送信 
► に MS 作成] ►SMS を 作成 •送信 
►  [URL 起動] ►接続 方法を 選ぶ 


_  ► じ 也國を 見る] _ 

[発信 オプション]  保 P.67 

[プ □フイ ー ル 送信] 

► し 赤外線 送信]  保 P.385 

►  [iC 送信]  感  P.387 

►  [Bluet 001 ih  送信]  屈で. 439 

[編集/ 設 お]  屈 =P.423 


► [編集] ►各 頃 目を 設定 ►画] 

• 編集の 詳細 じついて は 屈 =P.423 

► 職定] 

► [発 番号 設定] ► 設定を 選ぶ 

►  [^― ルア ドし ス入 替え]  屈 =P.99 

[位置 情報]  原 P.336 

[B ナンパ ー 取得] ► [はい] ►  [0K] 

[リ か ソト] ► [はし、] 
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[確認/表示 切替] 


► [基本 情報] 

► [画像 確認] 

► [画像/名前 表示 切替] ►表示 方法を 選ぶ 
[頃 目 コピー] ►頃 目を 選ぶ 


[B ナン バー 取得] について 

•  2in1 ①亡ー ド 巧 [デュアル t ー  ド] で B ナンパ ー 表示の 場合、 または [巨 
t ー  ド] のとき じ 取得で きます。 


通話 中の 相手の 声 や 映像、 待受 中の 自分の 
声を 録音/録画 する 

通話 中に 相 まの 声 (通話 中音 声: 亡） や 映像 (テし ビ 電話中 動画^ む 
を 緑 音/録画 したり、 待受 中に 自分の 声 (待受 中音 声: むを 録音で き 
ます。 

• 録音 時間は] 件 じつき 約 30 秒で、 通話 中音 声: > (も 待受中 音声べ 亡を 合 
わせて 4 件まで 録音で きます。 

• 音声 巧 約 3 秒が 下のと きは、 録音 ちれない こと 巧あります。 

• 通話 中音 声^も 待受 中音 声 ① 再生/削除 じついて は 屈 =P.84 


[通話 中に 相手の 声を 録音す る 


1 音声 電話の 通話 中に 面 （1 秒な 上) /D(i 秒な 上） 

• 録音 停止:  0)(1 秒が 上） 

• 録音は 約 30 秒で 自動的に 終わります。 

• 通話 中音 声 では、 自分の 声は 録音され ません。 ただし、 回線の 状態 
など じよって は、 自分の 声 巧 録音 ちれる こと 巧あります。 

• 圏外 通知 や 番号 変更 案内な どの ガイ ダンスは 録音で きません。 

• オール □ック 中、 あまなせ □ック 中、 パーソナル デー タ □ック 中は 録音 
できません。 


I" テ レ ビ 電話中に 相手の 声 や 画像を 録画す る 

1 テレビ電話の 通話 中に D(i 秒な 上） 

• 録画 停止: D)(l 秒が 上） 

• 録画 経過 時間表 示と 通話 時間表 示の 切替：® 

• 録画は 約 30 秒で 自動的に 終わります。 

• 録画 中、 相手には テし ビ 電話 画像 選択の 動画べ t 画像 (屈 =P.8 ので 設 
定 した 画像 巧 表示 ちれます。 


• 録画した 動画は デー タ BOX ① i  シ ヨン •ムー ビー① [力^ラ] フォ 

ルグじ 保を ちれます。 保を 先の 空き 容量 巧 不足して いる 場合は 録画で 
ぎません。 

• 才ール □ツク 中、 おまかせ □ツク 中、 パー ソ ナル データ □ツク 中は 録画 
できません。 


[待受 中に 自分の 声を 録音す る < 音声 メモ 録音 > 


1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [伝言 メモ/音声 メモ] 
► [音声 メモ 録音] 

• 待受 画面で 居 K 1 秒が 上） ► [音声 録音] でち 操作で きます。 

• 録音 停止:® 

• 送話 □な 5 約 lOcmU 内で お話しく だち い。 

• 録音は 約 30 秒で 自動的に 終わります。 

• 録音した 音声^ 亡の 再生 方を じついて は 屈 =P.84 

• 録音 中に 電話 巧な なって きたり、 アラーム など 巧 動作す ると、 録音は 中 
止されます （中止 前までの 内容は 録音され ています)。 


通話 時間 •料金 


通話 時間/料金を 表示す る 

音声 電話、 テし ビ 電話な どの 前回 および 積算の 通話 時間と 通話料 金を 
確認で きます。 

• 通話 時間と して 音声 電話 通話 時間と テし ビ 電話 通話 時間、 64K データ 通 
信 時間 巧 表示 ちれ、 なけた 場合と ななって きた 場合の 両方 巧 カウントち 
れ ます。 


• 通話料 金は、 なけた 場合の み カウント ちれます。 ただし、 フ リー ダイ わ ル 
などの 無料 通話 先 や 番号 案内 （ 1 04) などに 通話した 場合は、 [  0  YEN] ち 
しくは [木木 木木 木木 YEN] 巧 表示 ちれます。 

• テし ビ 電話と 音声 電話を切り 营 えて 使用した 場合の 料金表 示は、 [直前 通 
話 料金 (音声) 00 YEN] 、 [直前 通話料 金 (テし ビ 電話) 00 YEN] と 表示 さ 
れ ます。 複数回 切り 营 えた 場合は、 音声 電話、 テし ビ 電話 ごとに、 それぞれ 
巧 合算 ちれて 表示 ちれます。 

• 通話料 金は ドコ tUlM カードに 蓄積 ちれる ため、 ドコ亡 UIM カードを 差し 
曽 えて ご 利用 じなる 場合、 蓄積 ちれて いる 積算 料金に 004 年 12 月な 5 積 
算 開始) 巧 表示 ちれます。 

• 表示 ちれる 通話 時間 およ ひ' 通話料 金は、 iJtz、 ソト する こと 巧で きます。 

• 表示 ちれる 通話 時間 および 通話料 金は あくまで 目安で あり、 実際の 通話 
時間/料金とは 異なる 場合 巧あります。 また、 通話料 金に 消費税は 含まれ 
てありません。 

•  i  t ー ド 通信、 パク、 ソト 通信の 通信 時間 •通信 料金は カウントされ ませ 
ん。 i 亡 ー ド 利用 料な どの 確認 方を じついて は、 『ご 利用 ガイドブック 
( i  ド <FOMA> 編) 化 ご覧く ださし、。 


I 通話料 金を 表? F する く 通話 料金表 示 > 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [通話 時間 •料金] ►[通 
話 料金表 示] 

• 通話料 金の iJt、 ソ ト：圆 ►PIN2〕ー ドを 入力 ► [はし、] 

• 着信 巧 あ っ たり、 電源を切った りし た 場合、 直前 通話料 金は 
[木木 木木 木木 YEN] じなります。 

• 着 もじの 送信 料金は カウント ちれません。 

•  WORLD  CALL 利用 時の 国際 通話料は カウント ちれます。 その他の 国際 
電話 サービス 利用 時は カウント ちれません。 

•  2in1 を ご 契約いた だいて いる 場合、 積算 通話料 金には、 A ナンバーと 目 ナ 
ン バーの 合計の 金額 巧 表示 ちれます。 

• 積算 通話料 金を Ijtz、 ソト すると、 Ijtz、 ソト した 年月日 巧 記憶 ちれます。 
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I 通話 時間を 表示す るく 通話 時間表 示 > 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [通話 時間 •料金] ►[通 
話 時間表 示] 

• 通話 時間の リ tz 、 ソト： 圖 ► 端末 暗証番号を 入力 ►項目 を 選/ ぷ ► 
[はい] 

• 前回の 通話 時間 巧 999 别き間 日 9 分 日 9 秒を 超える と、 0 秒に 戻って カウン 
卜 します。 

• 積算の 通話 時間 巧 999 别き間 日 9 分 日 9 秒を 超える と、 0 秒に 戻って カウン 
卜 します。 

• 着信 中 や 相 まを 呼び 化して いる 時間は カウント ちれません。 

• 積算 通話 時間を Ijtz、 ソト すると、 Ijt、 ソト した 年月日 巧 記憶 ちれます。 

I 通話料 金を 自動的に リ 七 ッ ト する 

< 通話料 金 自動 リ 七 ット 設定 > 

毎月] 曰 午前 0 時に 通話料 金 Ijtz、 ソトを 自動的に 巧い ます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [通話 時間 •料金] ►[通 
話 料金 自動 リ 七 ッ ト 設定] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 設定を 選ぶ 
4  PIN2 コードを 入力 

• 通話料 金 自動 リ か ソ ト 設定を [ON] じ 設定す ると、 日付 時刻 設定 
(屈 =P.6 1 ) で 翌月が 降 じ 日時を 変更した とき も 通話料 金 巧 リ t 、 ソトち 
れ ます。 

I 通話料 金の 上限を 設定して 知らせる 

< 通話料 金 上限 通知 > 


設定し た 通話料 金の 上限を 超えた 通話 巧 終 3 した あと、 待受 画面 じ 戻った 
ときに アイコンを 表示したり、 アラームで 知 5 せる よ ラに 設定で きます。 
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1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [通話 時間 •料金] ►[通 
話 料金 上限 通知] 

2 端末 暗証番号を 入力 
3 各項 目を 設定 ►歷） 

• 上限 通知 アイ コン 巧 表示され ている ときに、 通話料 金 上限 通知を 再設 
定 すると 上限 通知 アイ コン 巧 削除 ちれます。 

■ 待受 画面の 上限 通知 アイコンを 削除す る 
く 上限 通な アイコン r 肖 去 > 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ► [通話 時間 •料金] ►[上 
限 通知 アイコン 消' 去] 

2 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 


• 上限 通知 アイコンを 削除す ると、 積算 通話料 金を ijt、 ソト するな、 通話 
料金 上限 通知を 再 設定す るまで、 上限 通知 アイコンは 表示 ちれな くな 
ります。 


•  8 巧まで 計算で きます。 

1 ノー マルメ こ ューで [便利 ツー ル] ►幅 固 

• 待受 画面では: 数字を 入力 ► 度 ► [電卓] 

2 計算す る 

電卓の ボタン 操作 


数字 入力 

面〜 画 

小数点 

困 

+/ — ①切营 

画 

+ 伽算） 

-(減算） 

© 

X 煉算） 

の 

-(除算） 

© 

= (計算の 実行） 

度 

AC  (演算 クリア） 

岡 

一巧 削除 

面 

■ 電卓 画面の サブ メニ ュー 操作 

ロピ -] 

[貼り付け] 


スク ジュール や i コン シェルな どな 5 共有で きる 便利な: を 作成 
できます。 

• ベ t はスク ジュールと 合わせて 2600 件まで 登録で きます。 ベ 亡リ① 使用 
状況に よっては、 保を できる 件数 巧みなくなる 場合 巧 あ ります 
(像  P.382)。 

1 ノー マルメ こ ューで [便利 ツー ル] ►  [メモ] ►画) ► 惭規 
作成] 

•  一覧 画面で 歷] を 押してち 操作で きます。 

2 各項 目を 設定 ► 面 

• ヒントを 表示/非 表示： 画！ 

- 入力 欄の 下 じ ヒント （入力 候補） を 表示で きます。 表示 ちれた ヒン 
卜 を 選択して 入力す る こと 巧で きます。 


曰シー ルボ タン 

を 楽しく デコし ート する よ ラな シール (絵文字/デコ^ 絵文字®) を 
貝ち り イゴ けた り、 は 巧したり できます。 

曰 ラベル カラーボタン 

ラベルの をを 変更で きます。 


凸 件名 

• 全角 300 文字 (半角 600 文字) まで 入力で きます。 

日 ミ 羊 糸 田 

• 全角 300 文字 (半角 600 文字) まで 入力で きます。 

回文す カラー ボタン 

件名の 文字 色を 変更で きます。 

田 設定 頃 目 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■  ToDo:ToDo を 設定で きます。 

■ いつ？： 日時を 設定で きます。 

■ どこで？： 場所を 設定で きます。 

- 全角 2 日 文字 (半角 日 0 文字) まで 入力で きます。 

■ だれと？： 相手を 設定で きます。 

- 直接 入力の 場合は、 全角 2 日 文字 (半角 日 0 文字） ま で 入力で きます。 
■ 共有 設定:^ 亡を 共有す る 相手な どを 設定で きます。 

■ 添付: 静止画 や^ ー ルを 添付で きます。 

■ アラーム •リマ インド 設定: 指定した 日時で お 知 5 せす るよ ラに 設 
定 したり、 オート GPS 機能を 利用 して 指定し た 場所で お 知 5 せす 
るよう じ 設定で き ます。 また、 [だれと？] や [共有 設定] で 設定した 
アドし スな 5^ —  ル 巧 届いた ときに、 入力した^ 亡を 検索 対象と 
するな ど ラな を 設定で きます。 

ToDo について 

•  ToDo を 設定した は、 スク ジュール （ター マルの み） にも 登録 ちれ ま 
す。 

いつ？ について 

• 日付を 設定した^ 亡は、 スク ジュール にも 登録され ます。 

共有 設定に ついて 

•  i コン シェル 未 契約のと きは 利用で きません。 

アラー ム •リマ インド 設定に ついて 

• アラーム 音を [端末 設定 じが ラ] じ 設定した 場合、 スク ジュール 音 
(屈 =P.103) じがいます。 

• 場所で リマ インド、 ベー ルで リマ インドは i コン シェル 未 契約のと き 
は 利用で きません。 

•場所で リマ インドを 利用 するとき は オート GPS 動作 設定を [ON] じ 設定 
してく だち い。 


便利な 機能 _ 


427 


■  メモー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[新規 作成]  屈 =P.427 

[編集]  屈 =P.429 

悄リ 除] 

► [1 件 削除] ► [はい] 

► [選が 削除] ►  ^ 亡を 選ぶ ►圆 ► [はし、] 

► [期限切れ ToDo 削除] ► [はい]  ^ 

_  ► [全 件 削除] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はし リ 

[検索/フイ ルタ リング] 

► [表示 条件 選が] ► 表示 条件を 選ぶ 
► [検索] ►検索 条件を 設定 ►歷] 

► [表示 条件 解除] 

[機能 切替] 

► レール 流 付] ►  ルを 作成 •送信 
► [ス クジ ユーラ 表示]  ' 

►  [  i コン シェル^ ニュー 表示] 


[データ 送信] 

► [赤外線 送信] _ 屈 =P.385 

►  [iC 送信]  保  P.387 

►  [Bluetooth 送信]  屈 =P.439 

[データ コピー/お預かり] 

►  [microSD  へ 1 件〕 ピ ー ]  感  P.371 

►  [microSD へ 全 件 コピー]  屈 = P.371 

► [お預かり tz ンタ ーI こ 接続]  屈 =P.134 

驗赶 


► [優先 表示 設定]/ [優先 表示 解除] 

• 優先的に 一覧 画面の 上部 じ 表示ち せるな ど ラな を 設定し 
ます。 


► [シール 表示 設定] ►設定を 選ぶ 

►[シークし、 ソト 属性 設定] /[シークレット 属性 解除] 
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_ ^ [アラーム 初期 值 設定] ►各 頃 目を 設定 ►圆 _ 

亡 共有 履歴] 

[シー クレッ ト 属性 設定] について 

• シーク し、 ソ ト 属性 設定した ベ t は、 シーク し、 ソト t- ドを に FF] じ 設定 
すると 表示 ちれなくなります。 シークし 、ソト t ー  ドを [ON] じ 設定す る 
と 表示 ちれます。 また、 設定した アラームは 動作し ません。 

•シークし、 ソト 亡ード 巧 [ON] のとき、 シークし、 ソト 属性 設定 ちれた ^  t 
を 選/ ぷ と、 巧] 巧 点滅し ます。 


f メモを 確認す る 

^ 亡の 情報を 利用して、^ ー ルな ど 巧 作成で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►[メモ] 


n 優先 表示 アイコン 
曰 カテゴリ アイコン 
曰 シール 
凸 件名 

且 ToDo 期限 カウント ダウン 表示 
因 詳細 プし ビュー 

•  ©/@ で 前/巧の ページを 表示し ます。 

H プし ビュー アイコン 

2  メモを 選ぶ 

•  を 削除: 圆 ►[はし、] 


■  メモ 詳細 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 巧の 機能 じついて は、^ t- 覧 画面の サブべ ニユー 操作 （咳 P.428) を 参 
照して くだち し、。 

■ 新規 作成  ■ 編集  ■ データ 送信 

■ デー タコピ ー/ あ 預かり （nmcroSD へ 1 件 コピー 、あ 預かり tz ンター 
じ 接続） 

■ 設定 (優先 表示 設定、 優先 表示 解除、 シール 表示 設定、 シークし、 ソト属 
性 設定、 シークし、 ソト 属性 解除） 

■  共有 履歴 

悄 リ晩 ► [はい] 

レ-ル] 


►  ー ル 作成] ー ルを 作成 •送信 
► レール' 添付] ルを 作成 •送信 


[画像 保存] 


► ['添付 画像 保を] 

► [シール 保ち]  ' 

[メー ル 作成] について 

• スク ジュールで 作成した^ 亡の 場合の み 操作で きます。 

•  ^ ー ル 本文に Date  To 形式で 入力され ます。 Date  To 形式は 「aaaa/bb/cc 
dd:ee 〜 aaaa/bb/cc  dd:ee  Schedule」 ① 文字列で 構成され ます。 

■  raaaa」 は 年、 「bb」 は 月、 「cc」 は 日、 「dd」 は 時間、 「ee」 は 分を 表示し ま 
す。 

■ 「Schedule」 は ひ 5 巧な/漢字 t- ドで 入力しても 有効です。 

■  faaaa/bb/cc  dd:ee」 は、 前半 じ 開始 年月日と 時刻、 後半に 終 3 年月日 
と 時刻 巧 表示 ちれます。 

例: 2011 年] 月 11 曰 午後] 時な 52011 年] 月 11 曰 午後 2 時 10 分まで 
①スク ジュー ルーに 01  V01/11  13:00  -  2011/01/11  14:10 
Schedule」 


f メモを 修正す る 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►[メモ] 
2  メモに 力ーソルを 合わせる ►画) ►[編集] 


•  一覧 画面で ベ 亡に カーソルを 合わせて 厘] を 押すな、 詳細 画 

面で 面を 押してち 操作で きます。 

3 各項 目を 設定 ►面 

• 修正 方を は、 登録 時の 操作と 同様です （傾 P.42 の。 

4  [はい] 

• 修正した は 上書き 保を ちれます。 


電子 コンパスを 表示して、 FOMA 端末が 向いて いる 方位を 確認で きま 
す。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツール] ►[方位 計] 

• 巧の 場合は 方位を 正しく 表示で きない こと 巧あります。 サブ^ニュー 
な 5 方位 計 補正を 斤って くだち い。 

■ 方位 計を 起動した 直後 
■ ポジションを 変えた 直後 
■  FOMA 端末の ボタン 面を 地面に 向けて いる 場合 
■ 急激な 温度 変化を 伴 ラ 場所に 長時間 置いた 場合 
■ 金属 (鉄製の 机、 □ッ カーな ど)、 永久磁石 (かばんの 留め金な ど)、 家 
庭 電化製品 (テし ビ 、パソコン、 スピーカ など) ① 近くに 置いた 場合 

■ 方位 計画 面の サブメニュー 操作 

[方位 計 補正] ►  ®  ► 表示 じがって 操作 

•  i 也 磁気 tz ンサ ーの 取得 精度を 補正し ます。 

• 補正の 中止:® 

[ガイド] 

• 方位 計 じついての ミ 主意 事項を 表示し ます。 

[方位 計 補正] について 

• 方位 補正 巧完 3 すると 音 巧 鳴り、 バ イブし ータ巧 動作し ます。 ただし、 
音 や バイ ブ しータ 巧 動作し ない 場合ち あります。 
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チ 付 イヤホン マイク 


スイ ッ チ付イ ヤ ホン マイク の 使い かた 

ステ し オイ わ ホン マイク 0 1 (別売) などを 接続す ると、 スイッチを 押し 

て 電話な どを なけたり 受けたり できます。 

• 外部 接続 端子 カバーは 無理 じ 弓 I つ張 5 ないで くだち い。 破損す る こと 巧 
あります。 

• ステし オイ わ ホン マイク 01 を 接続す ると、 キー 確認 音、 待受 i  t ー シヨ 
ン 音は、 ステし オイ わ ホン マイク 01 な 5 聞こえます。 

• ステし オイ わ ホン マイク 01 な 5 の 音量は、 各 機能の 音量 設定で 設定 ちれ 
た 音量で 聞こえます。 

• スイ、 ソチを 連続して 押したり 離したり しないで くだち い。 自動的に 電話 
をな けたり、 受けたり する こと 巧あります。 

• ステし オイ わ ホン マイク 01 ① コードを FOMA 端末に 巻き付けな いでく 
だち い。 内蔵 アンテナ 巧 正しくは た 5 なない こと 巧あります。 

• ステし オイ わ ホン マイク 01 ① コードを 内蔵 アンテナ じ 近づける と、 タイ 
ブ巧 入る こと 巧あります ので、 ご ミ 主意く だち い。 

• プラグは 確実に 差し込んで くだち い。 差し込み 巧 不完全で 途中で 止まつ 
ている と、 音 巧 切れたり、 雑音 や 大きな 音 巧す る こと 巧あります。 

• 通話 中 じ プラグの 差し込み 巧 不完全な ときは r プー」 とい ラ 音 巧し ます 巧 
故障ではありません。 

• 電源を入れた とき や 操作した ときに r パ チ、 ソ」 とい ラ 音 巧す る こと 巧 あり 
ます 巧 巧 障 ではありません。 

• ステし オイ わ ホン マイク 01 ① 代わり じ、 平 型 ステし オイ わ ホン tz、 ソト 
P01 (別売) と 外部 接続 端子 用イわ ホン 変換 ア グプタ 01 (別売） でも ご 利 
用いた だけます。 

I スイ ッ チ付イ ヤ ホン マイク の 動作を 設定す る 

< イヤホン 機能 設定 > 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[イヤホン 機能 設定] 

2 項目を 選ぶ 
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♦ [イヤホン 切替 設定] ►設定を 選ぶ 

- ステし オイ わ ホン マイク 01 を 接続した とき、 着信 音 や アラーム 音 
などを ステし オイ わ ホン マイク 01 だけな 5 聞こえる よ ラに 設定 
できます。 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ イわ ホン + スピーカー： イわ ホンと スピーカな 5 着信 音やア 
ラーム 音な ど 巧 聞こえます。 

■ イわ ホンに 0 秒 後 通知 有）： 20 秒 後に スピーカな 5 着信 音やア 
ラーム 音な ど 巧 聞こえます。 

■ イわ ホンの み： イわ ホン だけな 5 着信 音 や アラーム 音な ど 巧 聞 
こ 又ます。 

♦ [イヤホン スイッチ 発信 設定] ►各項 目を 設定 ►圆 

- ステし オイ わ ホン マイク 01 ① スイ、 ソチの みで 音声 電話を なける 
よ ラ じ 設定で きます。 あ 5 な じめ 相手の 電話番号を FOMA 端末 電話 
帳に 登録し、 その^ 亡リ 番号を 指定し ます。 

- FOMA 端末 電話帳の^ 亡リ 番号 0000 〜 1999 な 5 1 件の み 登録す 
る こと 巧で きます。 

• 巨 luetooth 機器を へ、 ソ ド t、 ソ トサー ビスで 接続して いると きち イわ ホン 
機能 設定 じがいます。 

• イわ ホン 切替 設定を [イわ ホンの み] じ 設定しても、 ステし オイ わ ホン 
マイク 01 巧 接続 ちれて いないと きは、 スピーカな 5 鳴ります。 


[スイッチを 使って 音声 電話を かける 


• あ 5 なじめ ステし オイ わ ホン マイク 01 を 接続して おいてく だち い。 

■ イヤホン スイッチ 発信 設定で 指定した メモリ 香 号に 発信す る 

1 待受 画面で スイ ッチを 1 秒な 上 押す 

• デイ スプ しイ① 表示 巧 消えて いると きは、 いすれ なの ボタンを 押す 
な スイ、 ソチを] 回 押し、 デ イス プしイ を 表示ち せて な 5 操作して く 
だち い。 

2 通話が 終わったら、 スイッチを 1 秒な 上 押す 

• イわ ホン スイ 、ソチ 発信 設定で 設定した べ亡リ 番号 じ 電話番号 巧 複数 登 
録 ちれて いると きは、] 件 目に 登録 ちれて いる 電話番号 じ 発信し ます。 


• イわ ホン スイ 、ソチ 発信 設定に 設定した ベ 亡リ 番号 巧 シークし、 ソ ト 属性 
設定 ちれて いると きは、 シークし、 ソト t ー  ドを [ON] じ 設定して な 5、 ス 
イ 、ソチ 操作で 電話を なけて くだち い。 

• ステし オイ わ ホン マイク 01 を FOMA 端末に 接続した まま、 荷物の 中な 
どじ 入れる と、 スイ、 ソチ 巧 押 ちれて 電話 巧な なって しま ラ こと 巧 あり 
ます。 使用 しないと きは、 外して ください。 

•スイ 、ソチの ない イわ ホン マイク （別売） を 接続して すく' じ 外す と、 自動 
的に 電話を なけて しま ラ あそれ 巧あります ので、 ご ミ 主意く だち し、。 


f スイ ッチを 使って 電話を 受ける 

音声 電話 や テし ビ 電話を 受ける こと 巧で きます。 

1 ステレオ イヤホン マイク 01 を 接続す る 

2 電話が かかって きたら、 スイッチを 1 秒な 上 押す 

• 着信 音の 化 力 先は 設定で きます （屈 =P.430)。 

3 通話が 終わったら、 スイッチを 1 秒な 上 押す 

• 着信 音 巧 鳴って な 5 接続す ると、 スイ、 ソチを 押して いないの じ、 接続し 
た 瞬間に 電話を 受けて しま ラ こと 巧あります ので、 ご ミ 主意く だち い。 使 
用 しないと きは、 外して くだち し、。 


Bluetooth 


Bluetooth 機能を 利用す る 

FOMA 端末と Bluetooth 機器 を ワイ わし ス で 接続 できます。 

• すべて ①团 uetooth 機器との ワイ わし ス 通信を 保証す るち のではありません。 


I 対応 バージョンと 対応 プロ ファイル 

■ 対応 バージョン 

团 uetooth 標準 規格  Ve「.2.0+EDRX  1 
■ 対応 プ □ファイル※ 2( 対応 ヴー ビス） 

HSP 

Headset  Profile (へ、 ソ ド た、 ソトプ □フ アイ ル） 


HFP 

Hands  Free  Profile (ハン ブフ リ ー プ □ファイル） 

A2DP 

Advanced  Audio  Distribution  Profile 

(アドバンスド オーデ イオ デ イス トリ ビュー シヨ ンプ □ファイル） 
AVRCP 

Audio/Video  Remote  Control  Profile 

(オーデ イオ/ビデオ iJt ート コント □— ルプ □ファイル） 

HID 

Human  Interface  Device  Profile 

(ヒューマン インターフェース デバイス プ □ファイル） 

DUN 

Dial-up  Networking  Profile 

(グイた ル アップ ネット フー キング プ □ファイル） 

0PP 

Object  Push  Profile  (オブジェクト プッシュ プ □ファイル） 

BIP 

Basic  Imaging  Profile (ベー シッ クイ: ><  — ジング プ □ファイル） 

SPP 

Serial  Port  Profile (シリア ルポー トプ □ファイル） 

X  ]  FOMA 端末 およ ひ' すべて ①团 uetooth 機能 搭載 機 翻ん 团 uetooth  S に 
巧 定めて いる 方を で团 uetooth 標準 規格 じ 適合して いる ことを 確認 
し、 認証を 取得して います。 ただし、 接続す る 機器の 特性 や 仕様 じよっ 
ては、 操作 方を 巧 異な ったり、 接続して ち デー タ① やりとり 巧で きな 
し、 場合 巧あります。 

X  2 巨 luetooth 機器の 通信 ま 順を 製品の 特性 ごとに 標準化した ものです。 
•すで じ 团 uetooth 機器と 接続して し ぶ 場合、 FOMA 端末の 状態 じ よっては 
团 uetooth 機器を 検索で きない こと 巧あります。 
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I  Bluetooth 機能で できる こ と 

■ へッ ド 七 ッ ト / ハンズ フリー で 通話す る （HSP/HFP) 

FOMA 端末 じ 巿販① Bluetooth 対応 ヘッド tz 、 ソト を Bluetooth 接続す ると、 つ 
イ わし スで 通話で きます。 

FOMA 端末に 力ーナビ など 巿販① Bluetooth 対応 ハン ブフリ ー 機器を 
团 uetooth 接続す ると、 力ーナビ などを 利用して ハン ブフ IJ- 通話で きます。 

■ オーディオ 機器で 再生す る (A2DP/AVRCP) 

FOMA 端末 じ ワイ わし スイ わ ホン か ソト 02( 別売) や 市販の Bluetooth 対応 
オーデ イオ 機器を Bluetooth 接続す ると、 ワイ わし ス で 音楽 や ワン tz ブ①音 
声な どを 再生で きます。 また、 团 uetooth 機器な 5 リ t コン 操作で きる 場合 
ちあります。 ただし、 ワン tz ブや ビデオ、 動画 （[し コーダー 連携] フォルダ 
内） じ 関して は 対応す る 機器 巧 制 限 ちれます。 

■  Bluetooth 対応 キー ボー ド や パソコンを 使う （HID) 

FOMA 端末 じ巿 販①团 uetooth 対応 キー ボー ドを 团 uetooth 接続す ると、 キー 
ボー ドな 5 文き 入力で きます。 また、 力ーソル キ ー/Enter キ ー/Esc キ ー/ 
ファン クシ ヨン キー/数字 キーを 使って、 通常の 画面 操作を 斤 ラ こと もで 
きます。 また、 プし ゼン アシストを 利用し て巿 販①团 uetooth 対応/  \° ソ コン 
を 操作す る こと 巧で きます。 

■ ワイヤレスで ダイヤルアップ 接続す る （DUN) 

FOMA 端末に Bluetooth 対応 パソコン などを Bluetooth 接続す ると、 FOMA 端 
末を t デム 代わりに して パク、 ソト 通信 や 64K データ通信を 巧 ラ こと 巧で き 
ます。 

• 詳しくは 付属の CD 书 0M 內① r パソコン 接続 マニュアル」 を ご覧く だち い。 

■ データを 送受信す る （ファイル 転送） （0PP/BIP) 

電話帳、 スク ジュール、 ベール、 ベ 亡、 Bookmark. 現在地 通知 先、 トルカ、 
JPEG 画像を、 Bluetooth 機器との 間で 送受信で きます。 

■  i アプリから Bluetooth 通信を 利用す る ほ PP) 

他の 携帯電話 や Bluetooth 機器と 接続して、 i アプリで 対戦 ヴーム をした 
り、 デ ー タを 管理したり できます。 
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■  Bluetooth 対応 力ーナビと 連携す る （SPP) 

フォト リ t ◎ナビ 規格 じ 対応 した カー ナ ビと 接続して、 位置 情報 を カー ナ 
ビじ 送信したり、 力ーナビな 5 転送した^-ルを FOMA 端末で 送信したり 
できます。 


• 巧の 音 巧、 团 uetooth 機器な 5 化 力 ちれる な FOMA 端末な 5 化 力 ちれる 
なは、 接続して いる サービス じがいます。 


接続して いる ヴー ビス 

HSP 

HFP 

A2DP 

音 尸! 電品発 j 己 音 

〇 

〇 

X 

音声 電話 •テし ビ 電話 着信 音 

1X2X3 

〇※ 2 

X 

音声 電話 •テし ビ 電話 時の 呼び 化し 音 

〇 

〇 

X 

音声 電話 •テし ビ 電話 時の 相手の 音声 

〇 

〇 

X 

音声 電話 時の 相 まの 伝言べ t ① 音声 

〇 

〇 

X 

ワン t ブ① 音声 

X 

X 

〇※ 4 

i t ーシ ヨン 再生 音 

X 

X 

〇※ 5 ※日 

ビデオ 再生 音 

X 

X 

〇※ 4 

ムービー 再生 音 

X 

X 

〇※ 7 

ミュージック プ し- 

-わ 一再 生 音 

X 

X 

〇※ 7 

Mus に &Video チゎネ ル 再生 音 

X 

X 

〇 

アラーム 音 

X 

X 

X 

: ー  ル鲁 1 己' 曰 

通知 優先 

X 

X 

X 

操作 優先 

XX8 

XX8 

がを 

〇 :  Bluetooth 機器な 5 止! 力 ちれます。 

X  :  BI uetooth 機器な 5 は 化 力 ちれす' FOMA 端末な 5 鳴ります。 


X  ] イわ ホン 切替 設定を [イわ ホン + スピーカー] じ 設定して いると 
きは、 Bluetooth 機器、 FOMA 端末の 両方な 5 着信 音 巧 鳴ります。 

X  2 着信 音 送 化 設定を 階 5 ない] じ 設定して いる 場合、 FOMA 端末な 
5 着信 音 巧 鳴ります。 

X  3 团 uetooth 機器な 5 着信 音 巧 鳴る までの 間、 FOMA 端末な 5 着信 音 
巧 鳴る こと 巧あります。 

X  4  SCMS-T 方式で 著作権 保護され ている A2DP 対応 Bluetooth 機器で 
のみ 再生で きます。 

※己 デー タ BOX ① i 亡ーシヨ ン •ムー ビー① [しコ ーグー 連携] フ オル 
ダ 内の 動画は、 SCMS-T 方式で 著作権 保護され ている A2DP 対応 
团 uetooth 機器での み 再生で きます。 

X  6 着信 音 設定な 5 プし一 わ 一を 起動した 場合は 鳴りません。 

※了 サイ トや 着信 音 設定な どな 5 プし一 わ 一を 起動した 場合は 鳴り 
ません。 

X  8 待受 画面が 外を 表示 中は^ ー ル 着信 音は 鳴りません。 

• お使いの Bluetooth 機器に よっては、 前記の 動作 じな 5 ない 場合 巧 あり 

ます。 

• マナー t ー  ド 設定 中で も、 团 uetooth 機器な 5 着信 音 巧 鳴ります。 

• 巿販① Bluetooth 対応 イ わ ホン やへ、 ソ ド ホン じは、 Bluetooth 標準 規格 じ 

一部 適合 していな いもの 巧 あ ります。 こ ① 場合、 イわ ホン や ヘッドホン 

じ 雑音 巧 入る こと 巧あります。 

• 团 uetooth 機器の 取扱説明書 も ご覧く だち い。 


Bluetooth 機器 取り 扱い 上の ご ミ 主意 

Bluetooth 機器 を 利用 するとき は、 巧の 事項に ご ミ 主意く ださい。 

• 良 巧な 接続を 巧 ラた めじ、 巧の 点じ ご ミ 主意く だち い。 

■  FOMA 端末と 他の Bluetooth 機器とは 、見通し 距離 約 10m が 内で 接 
続 してく だち い。 間に 障害物 巧 ある 場合 や、 周囲の 環境 (壁、 家具な 
ど)、 建物の 構造に よって は 接続 可能 距離 巧 短くな ります。 特に 鉄筋 
コンクリート ① 建物の 場合、 上下の 階 や 左ち ① 部屋な ど 鉄筋 ①入っ 
た 壁を 挟んで 設置した ときは、 接続で きない こと 巧あります。 上記 
接続 距離を 保証す る ものでは ありません ので、 ご 3 承く だち い。 


■ 電気製品、 A  V 機器、 0  A 機器な どな 5 なるべく 離して 接続 してく だ 
ちい。 電子し ンジ '使用 時は 影響を 受け やすいた め、 できるだけ 離れ 
てくだち い。 近づいて いると、 他の 機器の 電源 巧 入って いると きは、 
正常に 接続で きな なったり、 テし ビや ラジオの 雑音 や 受信 障害の 原 
因に なったり する こと 巧 あ ります （UHF や 衛星放送の 特定 チ ゎン斗 
ルでは テし ビ 画面 巧 乱れる こと 巧あります)。 

■ 放送局 や 無線機な ど 巧 近く じあり 正常に 接続で きないと きは、 接続 
相手 ①团 uetooth 機器の 使用 場所を 変ス てくだち い。 周囲 ①電 がな 
強す ぎる と、 正常に 接続で きない こと 巧あります。 

■  Bluetooth 機器を なばん や ポク、 ソトじ 入れた ままで も ワイた しス接 
続で きます。 ただし、 Bluetooth 機器と FOMA 端末の 間 じ 身体を 挟む 
と、 通信速度の 低下 や 雑音の 原因 じなる こと 巧あります。 Bluetooth 
機器と 無線 LANOEEE  802.1 化/ g/n) は 同一 周波数 帯に. 4GHz) を 使 
用す るた め、 無線 LAN を 搭載し た 機器の 近くで 使用 すると、 電波 干 
渉 巧 発生し、 通信速度の 低下 や 雑音、 接続 不能の 原因に なること 巧 
あります。 この場合、 無線 LAN ① 電源 を 切るな、 FOMA 端末 や 接続 相 
手の Bluetooth 機器を 無線 LAN な 5 約 1 Om が^ 上 離 してく ださい。 

•  Bluetooth 機器 巧 発信す る 電波は、 電子 医療機器 などの 動作に 影響を 
与える 可能性 巧あります。 場合 じよって は 事故を 発生ち せる 原因 じな 
ります ので、 巧の 場所では FOMA 端末の 電源 あよび 周囲の Bluetooth 機 
器の 電源を切って くだち し、。 

■ 電車 内  ■ 航空機 内  ■ 病院 内 

■ 自動 ドア や义災 報知機な 5 近い 場所 
■ ガソリンスタンド など 弓 I 义性 ガスの 発生す る 場所 


■  Bluetooth 機器の 同時が 用に ついて 

Bluetooth 機器で 音楽を 聴きな 巧 5 Bluetooth 巧 応キ ーボー ドで^-ル 作成 
を 巧うな ど、 同時に Bluetooth 接続す る こと 巧で きます。 同時 じ 使用可能な 
機能の 組み合わせ じついて は マルチ アシスタント （マルチ タスク） で 同時に 
使用可能な 機能と 同様です。 

•  /\ ンブ フリー サービス とへ、 ソ ド tz、 ソ トサー ビスは 先に 接続した プ □ファ 
ィ ルを 優先し ます。 ただし、 同時に 接続 待機 じする ことは できます。 
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Bluetooth 機器を 登録す るく 機器 登録 > 


接続 相手の Bluetooth 機器を 検索けーチ） し、 FOMA 端末に 登録し ます。 10 
件まで 登録で きます。 

•  Bluetooth 機器の 登録 じは、 Bluetooth パ スキー ①入 力げ 必要 じなり ます。 
登録を 始める 前 じあ 巧き な 4 〜 16 巧の 数字を ずめ てあき、 FOMA 端末- 
相手の Bluetooth 機器で 同じ 数字を 入力し ます。 

• あ 5 なじめ 相手の Bluetooth 機器を 登録 待機 状態 じして おいてく だち い。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [Bluetooth]  ► [機器 
リスト •接続 •切断] 

• 登録 ミき みの 機器 巧 あ ると きは、 機器 リスト 画面 巧 表示 ちれます。 画] 
を 押して 操作 引 こ 進みます。 

2  [はい] 

. FOMA 端末 周辺 じある Bluetooth 機器 を 検索し ます。 検索した 機器 巧 
リストで 表示 ちれます。 


サーチ リスト 画面 


n 機器 種別 アイコン 


回 

m 

田 

因 


囚 

回 

曰 


コンピュータ 

電話 

LAN 

オーディオ 機器 
パソコン 周辺機器 
イ^— ジング 機器 
ウェア ラブ ル 端末 
その他 


曰 区分 アイコン 

画 ： 新しく 見つ なった 未 登録の 機器 
回 ： 登録済みで 見つ なった 機器 
固 ： 登録 ミ さみで 見つ なった 機器 (保護 設定を） 

图 ： 登録済みで 見つ なった 機器で 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 機器 
圆 ： 登録済みで 見つ なった 機器で 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 機器 
(保護 設定 済） 
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图 ： 登録済みで 見つ なった 機器で 接続 中の 機器 
囲： 登録済みで 見つな っ た 機器で 接続 中の 機器 (保護 設定 ミき） 

固 ： 登録済みで 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 接続 中の 機器 
國 ： 登録済みで 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 接続 中の 機器 (保護 設定 
激 

且 機器 名称 

3 登録す る Bluetooth 機器に 力ーソルを 合わせる ►画) ► 
[機器 登録] 

• 再 検索: 歷] 

• 登録す る 機器を 選択しても 操作で きます。 

4  Bluetooth パ スキーを 入力 

• 相 まの Bluetooth 機器に よっては、 团 uetooth/  \° スキー ① 入力 巧 不要な 場 
合 もあります。 

• すでに 团 uetooth 機器 巧 10 件 登録 ちれて いる 場合、 通信 日時の 古い もの 
な 5 順に 上書きされ ます。 ただし、 接続 中 または 保護 設定 中の 機器は 上 
書き ちれません。 

•すでに 登録して いる Bluetooth 機器 を 選択して 再 登録す ると き、 その 
Bluetooth 機器と 接続 中の 場合は 再 登録で きません。 

• 相手 Bluetooth 機器の 操作 方を ① 詳細は、 ご 使用 じなる 团 uetooth 機器の 
取扱説明書を お読みく だち い (ご覧 じなる 取扱説明書 じよって は、 r 検 
索」 ① 代わりに 「探索」 または 「サーチ」、 r 機器 登録」 ① 代わりに r ぺ アリ 
ンブ」 と 表記され ています)。 

• 巧の 場合は、 検索で きません。 

■ オーデ イオ サービス 接続 中で、 ワン t ブや ミュージック プし一 わ 一 
を 起動して いると き 

■ ヘッド tz、 ソ トサー ビス または ハン ブフ リー サービス 接続 中で、 着信 
中 •音声 電話中 •テし ビ 電話中の とき 

■ サーチ リスト 画面の サブメニュー 操作 
•サーチ リスト 画面 ①サ ブ ベニ ュ ー 操作は、 機器 リスト 画面 ①サ ブべ 
ニュー 操作 (屈 = P.43 日） を 参照 してく だち い。 


■ 未 登録 機器の みを 検索して 登録す る  <  新規 機器 登録 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [Bluetooth]  ► 惭規 
機 お 登録] 


2 登録す る 

• 登録 方 就 ごつ いては 喊 P.434rBluetooth 機器を 登録す る」 ① 操作 3 
へ 


I  Bluetooth 機器と 接続す る  <  機器 リスト •接続 • 切断 > 

登録済みの Bluetooth 機器に 接続し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [Bluetooth]  ► [機器 
リスト •接続 •切断] 

• 情報 更新: 厘] 


機器 リスト 画面 

n 機器 種別 アイ〕 ン （像 P.434) 

曰 区分 アイコン 

固 ： 登録を みの 機器 (保護 設定 ミき） 

回 ： 登録済みで 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 未 接続の 機器 
圆 ： 登録済みで 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 未 接続の 機器 (保護 設定 
热 

圍 ： 登録済みで 接続 中の 機器 
國 ： 登録 ミ さみで 接続 中の 機器 (保護 設定 済） 

固 ： 登録済みで 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 接続 中の 機器 
圃 ： 登録済みで 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 接続 中の 機器 (保護 設定 
热 

曰 機器 名称 


2 接続す る Bluetooth 機器を 選ぶ 

• ヴー ビスを 選んで 接続: 接続す る Bluetooth 機器に 力ーソルを 合わせ 
る ►画 ► サービスを 選/ ぷ ►圖 


• 接続す ると [田 (青色)] 巧 約 0.5 秒 間隔で 点滅し、 着信 ラン プ巧 [カラー 
6] で、 ゆっくりと 2 回 点滅し ます。 

• 团 uetooth 機器と 切断: 切断す る Bluetooth 機器を 選/ ぷ ► [はし、] 

- 切断す ると、 着信 ランプ 巧 [カラー 6] で、 4 回 点滅し ます。 

• 接続 迴理中 や 切断 迴理 中に 团 uetooth 機器の 電源 巧 切れて いたり、 

团 uetooth 機器な 5 ① 応答 巧ない 場合は、 処强ご 最大 約 20 秒な かりま 
す。 

• 接続 中に Bluetooth 機器な 5 切断 ちれた 場合、 接続して いた サー ビスは 
接続 待機 中になります。 また、 接続 中 または 接続 待機 中に FOMA 端末の 
電源を OFF じした 場合ち、 巧 回 電源を入れた ときに 接続 または 接続 待機 
していた サービス 巧 接続 待機 中 じなります。 

• 登録済みの Bluetooth 機器に 接続で きないと きは、 登録を 削除して な 5 
再度 機器 登録を 斤 ラと 接続で きる よ ラになる 場合 巧あります。 

• 相 まの Bluetooth 機器 じよって は、 接続 や 情報 更新、 Bluetooth 送信を 斤 
ラと きじ Bluetooth パス キーの 入力を 要求され る こと 巧あります。 

■ 機器 リスト 画面の サブ メニ ュー 操作 

[保護 設定] ►設定を 選ぶ  ' 

[機器 登録]  保 P.434' 

悄齡け [はい] 

[通常 接続 機器 (オーディオ)] ►設定を 選ぶ 

•  Bluetooth 対応 機能の 起動時に 自動 で 接続す る 機器 を 設定し ます。 

[機器 情報] 

• 機器 名称を 編集 するとき： 圆 ►機器 名称を 編集 ►圆 

[保護 設定] について 

• 己 件まで 保護で きます。 

[機器 情報] について 

• 機器 名称は 全角 1 6 文字 (半角 32 文字） ま で 入力で きます。 
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録 待機/接続 待機に する  <  接続 待機 > 

待受 画面で、 他の Bluetooth 機器な 5 ① 登録 要求/接続 要求を 受け 5 れる状 
態 じします。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [Bluetooth]  ► 愼続 
待機] 

. FOMA 端末を 接続 待機に してな 5 約 日 分が 内に 機器 登録して くだち 
い。 

• 接続 待機 じする サービスを 選択： [接続 待機] じ カーソルを 合わせる 
►画 ►サービスを 選/ ぷ ►圆 

• 待機 状態を 解除す る 場 S ん Bluetooth 電源を OFF じして ください。 

• 相手の Bluetooth 機器 巧 接続 動作を 終えて すでに 接続 待機 中の 場合、 接 
続 巧 開始 ちれません 。このと きは、 FOMA 端末な 5 接続を 斤って くだち 
い。 

• 複数の Bluetooth 機器 巧 登録され ている 場合に 接続 待機 じする と、 接続 
した い Bluetooth 機器 於 外の Bluetooth 機器 じ 接続す る こと 巧 あ ります 
ので ご ミ 主意く だち し、。 

• 接続 待機 中、 Bluetooth 機器な 5 ① 接続 要求を 受けて ち、 電波 状況な どじ 
より 接続で きない こと 巧あります。 

■  Bluetooth 機器から の 登録 要 ホ や 未 登録の Bluetooth 機器から 
の 接続 要求を 受けた 場合 

1 待受 画面で Bluetooth 機器からの 登録 要求/接続 要求 ► 
[はい] ►登録す る 

• 登録 方 就 こついて は您 ■P.ASArBluetooth 機器を 登録す る」 ① 操作 4 へ 

■ 登録 ミき みの Bluetooth 機器から 接続 要求を 受けた 場合 

• 自動的に 接続し、 [田 清を)] 巧 約 0 .日 秒 間隔の 点滅に 変わります。 FOMA 
端末な 5 —定 時間 データ 巧 送信 ちれない ときは アイコン 巧 [因 （ブし 一)] 
じ 変わります。 

• すでに 接続して いる サービスで 接続 要求を 受けた とき や、 接続して い 
る Bluetooth 機器 巧 2 つ （シリ ア ルポー ト サー ビスの みの 場合は 3 つ） あ 
ると きは 接続で きません。 
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I  FOMA 端末の Bluetooth 電源を ON/OFF にす る 

l<Bluetooth 電源 オン/ Bluetooth 電源 オフ >  


FOMA 端末 ①团 uetooth 電源の ON/OFF を 切り替えます。 

•  Bluetooth 電源を OFFI こする と、 接続 中 または 接続 待機 中の すべての サー 
ビ ス巧 停止し  ます。  Bluetooth  電源を  ONI こする  と、  前回 接続 または 接続 待 
機 じして いた サービス や、 登録 機器の ラち 接続した ことの ある サービス 
巧 接続 待機 じなります。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [Bluetooth]  ► 
[Bluetooth 電源 オン]/ [Bluetooth 電源 オフ] ► [はい] 

• 待受 画面で 度 K  ] 秒が 上） ► [はい] でも 操作で きます。 

•  Bluetooth 電源を ON じする と、 [因 (青を)] 巧 表示され ます。 


• 巧の 操作を 斤う と、 Bluetooth 電源 巧 自動で ON じなります。 

■ 接続/接続 待機  ■サーチ  ■  Bluetooth 受信/送信 

■  Bluetooth 対応の 機能 （ワン t ス i 亡ーシヨ ン 、ビデオ プ し一わ一、 
Music&Video チトみ レ、 ミ ュージ ックプ し一わ一、 インターみ ソト 
ム ー ビ ー プし 一 わ 一 ) なら ①团 uetooth 止! 力 

■  i アプリな 5 ①团 uetooth 機能 起動 

■ プし ゼン アシストな 5 ① 機器 登録/接続 

また、 上記 迴 S 巧 完了 した あと も Bluetooth 電源は ON ① まま です。 

•  FOMA 端末の 電源 OFF、 t ルフ 亡ー ド 中は、 Bluetooth 電源 巧 強制的に 
OFF じなり ます 巧、 FOMA 端末の 電源 ON や tz ルフ 亡ー ド 解除で、 元の 状 
態 (接続 待機) じ 戻ります。 


I  Bluetooth 機器を 使って 通話す る 

1 Bluetooth 機器と へッ ド 七 ッ トサー ビス または ハンズ フ 
リー サービスで 接続す る 


2  Bluetooth 機器で 電話を かける または 受ける 

• 巨 luetooth 機器での 通話と FOMA 端末での 通話を 切替: 通話 中に® 
(1 秒が 上） 

•へ、 ソ ド tz、 ソ トサー ビスで 接続して FOMA 端末で 通話して いる 場合 
は、 Bluetooth 機器 側な 5 のみ 切り 曽 える こと 巧で きます。 

- 発信 中、 着信 中、 通話 保留 中、 伝言^ 亡 応答 中/録音 中、 応答 保留 中 
じ® を] 秒 於 上 押しても 、切り替える こと 巧で きます。 

•  Bluetooth 機器 で 通話 中は、 Bluetooth 機器で 音量を 調節 してく ださい。 

• 着信 音 送 化 設定を [送る] じ 設定して いると きは、 FOMA 端末で マナー 

t ー  ド 設定 中 や 電話 着信 音量を に ilent] じ 設定して いてち、 電話の 着信 
時 じ Bluetooth 機器な 5 着信 音 巧 鳴ります。 

•  Bluetooth 機器で 通話 中は、 通話 中ク □-ブ 設定 じな なわ 5 す FOMA 端 
末を 閉じても 通話は 継続 ちれます。 

• 通話 中に Bluetooth 機器な 5 切断され た 場合、 通話は 終了し ます。 


[Bluetooth 機器を 使って 音声 •音楽を 再生す る 

1 Bluetooth 機器と 才ー デイ オサー ビスで 接続す る 

2 ワン 七 グや ミュージック プレーヤー などを 起動して 視 
聴/再生 する 

•  Bluetooth 止! 力 中は、 Bluetooth 機器で 音量を 調節 してく ださい。 

• ミ ュージ 、ソク プし 一 わ一または Mus に &Video チゎ才 、ルプ し 一 わ一 (音声 
番組） を バックグラウンド 再生 中で も リ亡コ ン 操作で きま す。 ただし、 
プし一 わ 一画 面で サブべ ニューな どを 表示 させて いる 場合は リ 亡 コン 
操作で きません。 

• サイトな 5  i  シ ヨンを 取得して 再生して いる 場合は、 リ亡〕 ン操 

作で きません。 

•  Bluetooth 機器の 状態 や FOMA 端末の 操作 じよって は、 再生 中の 音声 や 
音楽 巧 途切れる こと 巧あります。 


•  Bluetooth 機器な 5 再生 中に 音声 や 音楽な ど 巧 停止した 場合は、 

团 uetooth 圏外 や团 uetooth 機器の 電源 OFF など 巧 考え 5 れ ますので 
FOMA 端末 や Bluetooth 機器を 確認 してく だち い。 このと き、 团 uetooth 
機器 じよって は オーデ イオ サービス 巧 切断 ちれる こと 巧あります。 再 
度 Bluetooth 機器な 5 再生す 劲 ごは、 才ー デイ オサー ビスを 接続し 直し 
てくだち し、。 

• ワイ わし スイ わ ホン か ソト 02 を 接続 するとき は、 FOMA 端末な 5 接続 
してく だち し、。 

• カー ナビ じよって は、 AMR 形式の 音楽 データ 巧 再生で きないち ①巧あ 
ります。 


I 各 機能の 起動 後に Bluetooth 機器から 音声 出力す る 

<Bluetooth  出力  > 

• 通常 接続 機器 じ 設定され ている Bluetooth 機器に 接続 ちれます。 

1 ワン 七 グや ビデオ プレーヤー などを 起動 中に 
[Blue れ 〇化 出力] ►  [ON] 

•  HDMI 化 力 中は、 团 uetooth 化 力 巧で きません。 

I 各 機能の 起動時に 自動的に Bluetooth 機器に 接続す 

るく 起動時 自動 出力 設定 > 

1 ワン 七 グや ビデオ プレーヤー などを 起動 中に 
[Blue れ 〇化 出力] ► [起動時 自動 出力 設定] 

2 設定を 選ぶ 

• 起動時 自動 化 力 設定 巧 [ON] で、 通常 接続 機器に 設定 ちれて いる 
巨 luetooth 機器 巧 ある 場合は、 事前に オーデ イオ サービス じ 接続し なく 
て も、 ワン t ブや ミュージック プし一 わ 一な どを 起動す る だけで 
巨 luetooth 機器に 自動的 じ 接続 ちれます。 

• 視聴 テ 約、 録画 テ 約 じよる ワン t ブ 起動時は 接続 ちれません。 

• 通常 接続 機器に 設定され ている Bluetooth 機器 巧ない ときは に N] じ設 
定 できません。 


便利な 機能 _ 


巧 ぺージ へ 続 <>►  437 


• 設定は 巧 回 起動時な 5 有効 じなります。 

I Bluetooth 巧 化 キー ホー ドを 使つ 

1 Bluetooth 巧応キ ーボー ドと キー ボー ドサー ビスで 接続す 
る 

2 文字 入力 画面で キーボードから 入力す る 

• 入力 方式は 自動的に [□ー マ 字 方式] じなります。 


■  Bluetooth 対応 キーボ ー ドに ついて 

• 文字 入力 画面での 便利な 操作は 巧のと おりです。 


文字の 選択 

Shift+ カーソル キー 

選択 範囲の コピー 

Ctrl  +  C 

選択 範囲の 切り取り 

Ctrl  +  X 

貼り付け 

Ctrl  +  V 

操作を 取り消す (UNDO 機能） 

Ctrl  +  Z 

変換 範囲を 変更 

Sh  け t  + 卜、 Shift  + 一 

•  Bluetooth 対応 キー ボー ドの キーと FOMA 端末の 操作 ボタンは 、巧の よ ラ 
じ 対応して います。 対応した キー で、 FOMA 端末と 同様に 操作で きます。 


FOMA 端末 

Bluetooth 巧 応キー ボード 

(B) 

F1 

圆 

F2X1 

画 

F3 

面 

F4 

EnterX 2  (文字 入力 画面: Ctrl  +  Enter) 

の、 

个  N 

の 

Ctrl  +  Esc 

0 

Esc 

岡 

BS/DEL 

の〜 面、 画 

1-9.0 

画 

*rsh け t+: (コ □ン） 」 
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FOMA 端末 

Bluetooth 巧 応キー ボード 

画 

#rsh け  t+3」 

图 

Tab 

X  ] ベール 作成 画面で 押す と 送信で きます。 

义艺 文字 入力 画面で 押す と [J] (改行) ① 入力になります。 

• 10 キーな ど、 入力に 対応して いない キー 巧あります。 

•  Bluetooth 対応 キー ボー ドで 操作 中は、 FOMA 端末での 文字 入力は でき 
ません。 

•  Bluetooth 対応 キー ボー ドを 利用して 端末 暗証番号を 入力す る ことは で 
ぎません。 

•  i  t ー ド/フル ブラウザ 中に テキスト ボックスを 選択す ると、 文字 入 
力 画面 巧 表示 ちれ 文字を 入力で きます。 


■  Bluetooth 巧 応力ー ナビと シリ ア ルポー トサー ビス 
で 接続す る 

Bluetooth 巧 応力ーナビと FOMA 端末は ハン ブフ IJ- サー ビスな どでの 接続 
じ 加え、 シ リアル ポート サービスで 接続す る ことで い 5 いろな 機能を 利用 
できます。 

• 対応 機種 じついて は 巧の サイトを ご覧く だち い。 

http://k-tai.sharp.co.Jp/peripherals/bluetooth/sh-Cnc.html 

1 Blue れ 〇化 巧 応力ー ナビと シリア ルポー トサービスで 接続 
する 

2 力ーナビとの データの 送受信を 巧う 

■ 位置 情報を Bluetooth 対応 力ーナビに 送信す る 
<化 点 情報 送信 > 

位置 情報を 付加し た 静止画 や 位置 履歴な 5 、 連携 した 团 uetooth 対応 力ー ナ 
ビじ 位置 情報を 送信し ます。 

例： 静止画の とき 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 


2 画像に カーソルを 合わせる ►画) ► [位置 情報] ► [位置 情 
報 利用] ► [化 点 情報 送信] 

3 送信 方法を 選ぶ 

. Bluetooth 対応 力ーナビと 連携して いない 場合は、 送信 予約 デー タと 
して FOMA 端末に 保を ちれます。 すで じ 送信 予約 データ 巧 保を ちれ 
ている ときは 上書き 確認 画面 巧 表示 ちれます。 保を ちれた 送信 予約 
データは 連携 開始 時に 送信 ちれます。 


■ 送信 予約 データを 削除す るく 送信 予約 データ 削除 > 

1 ノー マルメ ニューで [便利 ツー ル] ►  [Bluetooth]  ► 陪信 
予約 データ 削除] ► [はい] 

■  FOMA 端末の 不在 着信 やメ  ール 受信の 有無を Bluetooth 対応 
カー ナビで 確認す る 

FOMA 端末の 不在 着信 や^  — ル 受信の 有無を Bluetooth 巧 応力ー ナビ で 確認 
できます。 


■  Bluetooth 巧 応力 ー ナビからの メ  ー ルを FOMA 端末から 送信 
する 

送信す る 相手の ベール アドし ス巧 登録 ちれて いる 電話帳を 团 uetooth 対応 
力ー ナ ビへ 転送し て あけば、 Bluetooth 対応 力ーナビな 5 の^-ルを FOMA 
端末な 5 送信す る こと 巧で きます。 


[Bluetooth 通信で データを 送受信す る 

FOMA 端末 じ Bluetooth 機器を フ アイ ル 転送 サー ビスで 接続す ると、 デー タ 
① 送受信を 巧 ラ こと 巧で きます。 

•  Bluetooth 通信 じよる デー タ① 送受信 中は 圏外と 同じ 状態 じなり、 通話、 
i  t ー  ド、 データ通信 などは できません。 

• 通話 中は、 Bluetooth 通信に よる デー タ ① 送受信は できません。 

• デー タ BOX ① Flash 画像 •  i 亡ーシヨ ン □デイ .PDF や、 デコ^ アニ^ ⑥ 
テン プし ート は 送受信 巧で きません。 デー タ BOX ① GIF 画像は 送信で き 
ません。 これが 外の 送受信で きる データ や 各種 □、ソ ク中① 動作 じついて 
は 赤外線 通信 （傾 P.382) と 同様です。 


• 全 件 乾 送/  \ スワ ー ド 設定 を [パスワード 有り] じ 設定して し ^ る 場合、 全 件 
データを 送信 するとき じ 端末 暗証番号と 認証 パスワードの 入力 巧 必要に 
なります。 認証 パ スワードは、 Bluetooth 通信の ための 専用 パ スワードで 
す。 送信を 始める 前 じあな きな 4 巧の 数字を ずめ てあき、 送信 側 •受信側 
で 同じ 数字を 入力し ます。 

■ データを 送信す るく  Bluetooth 送信 > 

例： 電話帳の とき 
1 待受 画面で® 

2 名前に 力ーソルを 合わせる ►画) ►[データ 送信] ► 

[Blue れ oth 送信] 

3 送信 方法を 選ぶ 

♦ [送信] 

♦ [全 件 送信] ►端末 暗証 香 号を 入力 

- 全 件 転送 パ スワ ー ド 設定 （屈 = P.440) 巧 [パスワード 有り] のとき： [全 
件 送信] ► 端末 暗証番号を 入力 ► 認証 パ スワ ー ドを 入力 
• 受信側の Bluetooth 機器を 受信 待ち 状態 じします。 

4  [はぃ] 

5 接続す る Bluetooth 機器を 選ぶ 
■ データを 受信す る <Bluetooth 受信 > 

1 ノー マルメ ニ ユーで [便利 ツー ル] ►  [Bluetooth]  ► 
[Bluetooth 受信] ► [はい] 

• 受信 待ち 状態 じなり、 送信 側の Bluetooth 機器な 5 データ 巧 送信され 
ると、 自動的 じ 通信を 開始し ます。 

• 送信 側の Bluetooth 機器を 登録して いない 場合は、 团 uetooth パ スキー 
を 入力して くだち い。 

2  [はぃ] 

• 全 件 受信のと き: 端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 
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[Bluetooth 機能の 設定を 行う <Bluetooth 設定 > 

1 ノーマル メニューで [便利 ツール] ►  [Bluetooth]  ► 
[Bluetooth  設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [自局 情報] 

- 機器 名称を 編集 するとき： 歷] ►機器 名称を 編集 ►画] 

- 機器 名跡は 全角 1 6 文字 (半角 32 文字) ま で 入力 できます。 

- 機器 名称に 絵文字を 使う と、 相手の Bluetooth 機器 じよって は 正 
しく 表示 ちれない こと 巧あります。 

♦ [サーチ 時間] ► サーチ 時間を 入力 ►歷] 

- 团 uetooth 機器を 検索す る 時間を 設定で きます。 

♦ [ミュージック 自動 起動 設定] ►設定を 選ぶ 

- 接続 待機して いる 状態で 团 uetooth 機器な 5 オーデ イオ サービスの 
接続を 斤った 場合、 ミュージック プし 一わ 一巧 自動的に 起動す る 
など ラな を 設定で きます。 

♦ [七 キュリ ティ 設定] ►各項 目を 設定 ►圖 

• 团 uetooth 機器との 認証と 通信 時の 暗号化を 設定 できます。 

- 团 uetooth 電源 巧 ON ① ときは 設定で きません。 

♦ [着信 音 送出 設定] ► 設定を 選ぶ 

- 着信 音を Bluetooth 機器 じ 送 化するな ど ラな を 設定し ます。 

- ハン ブ フリー サービス またはへ、 ソ ド tz、 ソ トサー ビスに 接続して い 
る 場合は 設定で きません。 

♦ [全 件 転送 パ スワー ド 設定] ►設定を 選ぶ 

- Bluetooth 通信で 全 件 データを 送信 するとき じ 認証 パ スワー ドの 入 
力を 巧 ラな ど ラな を 設定で きます。 
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卜 七 ル 


フェムト 七 ルを 利用す る 

フェムト t ルを 設定す る ことじより、 ドコ t が 提供す る r マイ エリア」 
を 利用で きます。 

「7 イエ リ ア」 は、 ご 自宅に フェムト t ル 小型 基地局を 設置し、 ご 自宅 
専用 FOMA エリアを 作る ことで、 安定した 通話と 通信が ご 利用いた だ 
ける サービスです。 

•「マイ エリ ア」 はお 申 し 込み 巧 必要な 有料 サー ビスです。 

• 「マイ エリア」 ① 詳細に ついては、 ド コ亡① ホームページを ご覧く だち い。 
• 国際 □— ミン ブ 中は、 利用で きません。 

1 ノー マルメ ニューで [本体 設定] ► [外部 接続] ► [フェムト 
七 ル] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [フェムト 七 ル 利用 設定] ►各項 目を 設定 ►圆 
♦ [フェムト 七 ルサー チ] ► [はい] ►  [OK] 

- 周囲の 小型 無線 基地局 装置を 検索して、 フェムト t ルを 利用し ま 
す。 

- 検索には 時間 巧な なること 巧あります。 

- フェムト t ル 利用 中は 検索で きません。 


•フェムト iz ル 優先 在 圏 設定を [ON] じ 設定す ると、 通常の 通信よ リフェ 
ムト t ル 巧 優先 ちれます。 


文字 入力 


文字 入力 . 

なな 入力で 文字を 入力す る . 

タッ チ/ロ ルで 文字を 入力す る... 

定型 文を 修正/登録 する . 

文字の 切り 取り •コピー と 目ち り 付け 

区点 コー ドで 入力す る . 

よく 使 ラ 単語を 登録す る . 

ダウン □— ドした S 辛 書を 使用す る. 
2 タッチ 方式で 文字を 入力す る... 
音声で 文字を 入力す る . 


. 442 

. < なな 入力  >443 

. 446 

. < 定型 文 登録  >448 

. < 文字 コピー  >448 

. < 区点 コード 入力  >449 

< 単語 登録 (ユー ヴ 辞書） >449 
....<グ ウン □—ド 辞書  >449 

. <  2 タツ チ 入力 > 450 

. 450 


■ 


ft  も 

「区点〕ー ドー 覧」 じついて は、 付属の CD-ROM 内 または ド〕 t ①ホ ーム ぺージ '上の PDF 版 r 区点 コー ドー K」 を ご覧く ださい。 PDF 版 r 区点 コー ドー K」 

を ご覧 じなる じは、 Adobe®  Reader® 巧 必要です。 あ 使いの パソコン じ インストール ちれて いない 場合は、 付属の CD-ROM な 5 インストールで きます。 

ご 使用方を などの 詳細 じつき ましては、 「Adobe  Reader ヘル 刀を ご覧く ださい。 
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文字 入力 

FOMA 端末 じは、 電話帳 や: - ルな ど夕 すを 入力して 活用す る 機能が 
あります。 

• 巿 販①团 uetooth 対応 キー ボー ドを 接続して、 文字 入力す る こと 巧で きま 
す （傾 P.438)。 


■ 文字 入力の しくみ 


入力 方式 

なな 入力 

1 つの ダイ わ ルボ タンに 複数の 文字 巧 割り 
当て 5 れ ています。 ボタンを 押す た ひ' じ 文 
字 巧 切り替わります。 

2 タツ チ 入力 

2 つの 数字の 組み合わせで 文字を 入力し ま 
す。 

□ー マ 字 方式 

Bluetooth 対応 キー ボードの アルフ アベ、 ソト 
キーを 使い、 □ー マ 字で 文字を 入力し ます。 
Bluetooth 対応 キー ボー ド 接続 中の み 利用で 
ぎます。 

音声 入力 

音声で 文字を 入力し ます。 

文字の 種類 

全角 文字 

漢字、 ひ 5 巧な、 カタ カナ、 英 大文字 •英ル 文 
字、 数字、 記号、 絵文字 

半角 文字 

カタ カナ、 英 大文字 • 英小文字、 数字、 記号 

変換 方式 

曰 •英語 入力 予 
測 

ひ 5 巧な を 入力す るた ひ' じ、 入力した 文字 
で 始まる 単語を 変換 候補と し て 表示し ま 
す。 

半角 英字を 入力す ると、 入力した 文字で 始 
まる 英単語を 変換 候補と して 表示し ます。 

■ 文字 入力 画面に ついて 

文字 入力 画面 じは 全 画面 入力と インライン 入力の 2 種類 巧あります。 

全 画面 入力は 入力 欄に カーソルを 合わせて® を 押し、 全 画面 表示 ちれる 入 
カエ リア じ 画面を 切り替えて 文字を 入力し ます。 

インライン 入力は 画面を 切り替えす' じ 入力 欄に カーソルを 合わせて、 直接 
文字を 入力し ます。 定型 文 登録 や 単語 登録 時な どじ 利用で きます。 
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[文字 入力の 設定を する  <  文字 入力 設定 > 


1 ノ- マルメ ニ ュ-で 味 体 設定] ►は 字 表示/人力] ►は 
字 入力 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [文 宇 入力] ►各項 目を 設定 ►画 

- 文字 入力の 入力 方式 や 文字 入力 時の 動作を 設定で きます。 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 入力 方式: 入力 方式を 設定で きます。 

■曰 •英語 入力 予測: 文字 入力 中 じ 曰 •英語 入力 予測の 変換 候補を 
表示す るな ど ラな を 設定し ます。 

■ 自動 カーソル： 文字 入力 後 じ カーソルを 自動的 じち 側に 移動ち 
せる 速度を 設定し ます。 

■  2 タッチ ガイ ド：  2 タッチ 入力 中に グイ わ ルボ タンの 文字 割り 
当て 一覧を 表示す るな ど ラな を 設定し ます。 

♦ [変換 学習 リ 七 ット] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

- 日 •英語 入カ テ 測な どで 学習され た 変換 候補 や クイック 定型 文、 
ベール 文章 履歴、 顔 文字の 入力 履歴、 絵文字、 記号 一覧の] 巧 目に 
表示 ちれる 最近 使用 ちれた 絵文字 や 記号を Ijtz、 ソト できます。 

♦ [学習 辞書 登録] ► [はい] 

- 送信^ ー ルな 5 変換 候補を 学習し ます。 

[文字 入力] について 

• 曰 •英語 入カ テ 測 巧 [ON] でち 文字 入力 画面 巧 インライン 入力のと きは 
曰 •英語 入力 予測の 変換 候 ネ甫を 表示 しません。 

•自動 カーソルは 入力 亡 ー ド 巧 半角 数字 入力 亡 ー ド、 全角 数字 入力 t 一 
ドのと きは 反映 ちれません。 

•  2 タッチ ガイ ド 巧 [ON] でも 文字 入力 画面 巧 インライン 入力のと きやワ 
ン t ブ 表示 中は 2 タッチ ガイ ドを 表示し ません。 


[入カ モードの 種類と 切り替え 


ダイ わ ルボ タン じよる 入力 方式では、 入力す る 文字の 種類に 合わせて、 入力 
t ー  ドを 切り 营え ます。 


1 文字 入力 画面で 画] 


切り 督ス 
項目 


2 入カ モードを 選ぶ 

• 画を 押してち 切り替えで きます。 

■ 入カ モードの 見 かた 


切 レ J 替え 頃 目 

入力 亡 ー ド 表示 

入力され るスす 

なな 入力 

2 タツ チ 入力 

漢 

曰漢 

漢 

漢字 •ひ 5 巧な 

ァ 

曰ァ 

全ァ 

全角 カタ カナ 

7 

目ァ 

半ァ 

半角 カタ カナ 

区 

- 

- 

区点 コード 

a 

- 

全 a 

全角 英字 (小文字 
^大文字） 

a 

- 

半 a 

半角 英字 (小文字 
^大文字） 

1 

- 

全数 

全角 数字 

_1 

- 

半数 

半角 数字 

切 レ J 替え 頃 目 

入力 亡 ー ド 表示 

入力 ちれる 文す 

なな 入力 

2 タッチ 入力 

A 

因 A 

全 A 

全角 英字 (大文字 
^ル文字） 

A 

目 A 

半 A 

半角 英字 (大文字 
^ル文字） 

• 単語 登録の 読みを 入力 するとき は [全 あ] 巧 表示 ちれます。 

• 入力 方式 巧 [□ー  マ 字 方式] ① 場合は、 入力 亡 ー ド 表示に [□ー  マ] 巧 表示 
ちれます。 


かな 入力 


かな 入力で 文字を 入力す る 

1 つの ダイ わ ルボ タンに 複数の 文す が 割り当て 5 れ ています。 ボタン 
を 押す たびじ 夕 ぎが 切り替わります。 


r 文字を 入力す る 

• 各 ボタンの 文字の 割り当て じついて は 屈 =P .己 18 

例： r 電話」 と 入力 するとき 

1 文字 入力 画面で r でんわ」 と 入力 

• でんわ :扭 （4 回） ►画 （1 回） ►画 （3 回） ►面 （1 回） 

• 同じ ボタンに 割り当て 5 れた 文字を 連続して 入力： 文字を 入力 ► 

@ ►文字を 入力 

- 文字を 入力して 約 1 秒 経過す ると、 カーソル 巧ち じ 移動し ます。 移 
動す る ま 度は 変更で きます （屈 =P.442)。 

. 舌 辛 書 亡 ー ド： 画） 

2 圆 

• 変換 候補の 先頭の 文字に 変換 ちれた 状態で 表示 ちれます。 

• 変換 範囲を 変更: @ 

• 目的の 文字 巧 表示 ちれない ときは、 ち ラー 度 画] を 押すな、® を 押し 
て 変換 候補 を 表示して ください。 

- 変換 候補を 選/ ぷ: 画] 

- 変換 候補 一覧の 巧の ページを 表示: 压） 
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変換 候補 一覧の 前の ページを 表示： 画 


I® 

• 全 確定: @ 

I 入力 予測を 利用す る 

日 •英語 入力 予測 巧に N] のとき じ 利用で きます （傾 P.442) 。 

I 文字を 入力 

• 変換 範囲を 変更: @ 

! ©で 変換 候補 欄に カーソルを 移動 

• 巧の リストを 表示: 面 
• 前の リストを 表示: 圆 

I 変換 候補を 選ぶ 

• 学習 ちれた 変換 候補 ①クリ ア: 変換 候補 じ カー 
ソルを 合わせる ►  @( 1 秒が 上） ► [はし、] 

- 入力 亡 ー ド 巧 半角 英字 亡 ー ドのと き： 変換 候 
補 じ 力ーソルを 合わせる ►  @  ► [はい] 

• 変換 候補 欄を 閉じる： [閉じる]/ 画 
• 入力 亡 ー ド 巧 半角 英字 t ー  ドのと きは、 変換 候 
補に [U] 巧 表示され る 場合 巧 あり ます。 [U] を 選/ ぷと 半角 スぺ ースを 
入力で きます。 


巧 註 S な 機 電話な 竜 活け 
巧 話 巧 巧話场 巧を 口 巧を 巧 
巧 ほ 巧ち g 泛巧金 巧 巧して 
巧を する TEL  « を巧适 b 


変換 候補 欄 


• 現在 時刻に 連動し、 時間帯 や 月な 5 テ 測 ちれた 単語 巧 変換 候補と して 
表示 ちれます。 

•  ^ ー ル 文章 履歴 巧 roN」 のとき は、^ ー ル 本文 内の 文章を 送信 時に 学習 
して 変換 候補 じで きます。 入力した 単語で 始まる一文を 学習して いる 
場合に、 一文の 続き 巧 変換 候補に 3 件まで 表示 ちれます。 学習で きる 文 
章は 全角 2 日 文字まで です。 

•漢字 •ひ 5 巧な 亡 ー ドで 2 文節が 上 入力 すると、 入力した 文節な 5 予測 
ちれた 文節 巧 変換 候補と して 表示 ちれます。 

• 文字を 入力した あとじ @ を 押す と 押した 回数 分 [*] 巧 表示され、 文字 
数に 一致す る 単語 巧 変換 候補と して 表示 ちれます。 

• 文字 入力 画面 巧 全 画面 入力で、 入力 t ー  ド 巧 漢字 •ひ 5 巧な 亡 ー ド、 半 
角 英字 亡 ー ドが 外の 場合、 変換 候補 欄は 表示され ません。 
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■ 間違い 補正 変換を 巧 用す る 

同じ ボタンに 割り当て 5 れた 文字の 入力 を 間違えた 
ときは、 変換 候補 欄の 下に 間違し 作甫 正 変換 候補 欄 巧 表 
示 ちれる こと 巧あります。 のを 押す と 補正 ちれた 変 
換 候補 巧 変換 候補 欄 じ 表示 ちれます。 

曲 け 刪 

Mara, 

巧が 巧ね どん わ ドン ワ ド'/) 
444440000  444,440,000 

4  S  4  4 マが 活 巧 ••- 

■ 文字 入力 画面の サブメニュー 操作 

間違い 補正 変換 候 
補 欄 

ロ ピー] 

嫁  P.44S 

[切り取り] 

像  P.44S 

[貼り付け] 

嫁  P.44S 

[定型 文 •データ 弓 1 用] 

► [定型 文] 

保 P.44 目 

► 眶 点] 

保  P.449 

► [電話帳] ► 名前を 選ぶ ► 情報を 選ぶ 

► [プ □フイ ー ル 情報] ► 端末 暗証番号を 入力 ► 情報を 選ぶ 

► [バー〕ー ドリーブー] ( i 亡ード 中の み） 

嫁  P.241 

► 屬 卓] 

[音声で 文す 入力] 

保  P.450 

[絵文字 •記号 •顔 文す] 

► [絵文字] 

保 P.44 目 

► 間 号] 

像 P.44 目 

► [顔 文す] 

保 P.44 目 

[単語 •定型 文 登録] 


► [単語 登録] 

嫁  P.449 

► [定型 文 登録] 

保  P.448 

[入力 設定] 

►  [2 タツ チ 入力]/ [なな 入力] 


► [曰 •英語 入カ テ 測 OFF]  /  [曰 •英語 入カ テ 測 ON] 

• 日 •英語 入力 予測の 詳細 じついて は 煩 P.442 

► [自動 カーソル] ►設定を 選ぶ 

• 自動 力ーソルの 詳細に ついては 煩 P.442 

► [き 辛 書 連携 優先 S 辛 書] ► 設定を 選ぶ 
• 舌 辛 書 t ー ドで 優先して 使用す る S 辛 書を 設定し ます。 
► [語調 選が] ►設定を 選ぶ 


►  [ 2 タツ チ ガイ ド ON] /[ 2 タツ チ ガイ ド OFF] 


►レ ー ル 文章 履歴 ON  (学習/表示 設定)]/ レ ー ル 文章 履歴 OFF 
^ (掌 習/表示 設定)] _ 

[元 じ 戻す] 

• 機能 じよって 表示 ちれる 項目は 異なります。 

■ スペースを 入力す る 

1 文末で @ 

• 文中に 入力： 画 ►囚 

• 入力 t ー  ドに 関係な く 半角 スペース 巧 入力 ちれます。 半角 スペース 
は] 文字と して 数え 5 れ ます。 

• 入力 画面 じよって は 利用で きないと き 巧あります。 

■ 文字を 切り替える 
1 文字を 入力 ►度] 

• 大文字 だ >  小文字の 切り 曽え や、 獨点 • 半 獨点① 入力 巧で きます。 

• 英字の 場合、 大文字 だ >  小文字を 切り 营 えた 状態 巧、 ち ラー 度屋] を 押 
すまで 有効 じなります。 

■ かなを カタ カナ や 英数字に 変換す るく カナ 英数 変換 > 

1 ひらがなを 入力 ►圆 


2 変換 候補を 選ぶ 

• 変換 候補 じは、 入力した ボタンに 割り当て 5 れ ている カタ カナ、 英字、 
数字、 予測 ちれる 日付 や 時間 巧 全角 •半角 それぞれ 表示 ちれます。 

■ 同じ ボタンに 割り当てられた 文字を 1 つ 前に 戻す 
1 文字を 入力 ► に] 

■ 直前の 操作を 取り消' すく 元に 戻す > 

1 文字 入力 画面で [ 元に 戻す] 

• 囚 （ 1 秒が 上) でも 操作で きます。 

• 入力 画面 じよって は 利用で きないと き 巧あります。 

■ 入力したい 言葉を 辞書で 検索す る < 巧 書モー ド > 

日 •英語 入力 予測 巧 [ON] のとき、 入力した ひ 5 巧な で S 辛 書を 検索し、 意 日 未を 
調べたり、 検索した 結果を 入力す る こと 巧で きます。 

1 ひらがなを 入力 ►画） 

• 変換 候補に カーソルを 合わせて 極) を 押しても 検索で きます。 

• 和英辞書と 国語 辞書 ①切营 :歷] 

2 見出し語を 選ぶ 
3 入力す る 単語を 選ぶ 

• 詳細 画面の 一部を 入力 するとき : @(1 秒が 上） ► 始 点を 選/ ぷ ► 終点 
を選ぷ 


f 文字を 修正す る 

■ 文字を 追加す る 

1 追加したい 文字の 位置に 力ーソルを 合わせる 
2 文字を 入力 
■ 文字を 1 文字 削除す る 
1 文字 入力 画面で 应） 

•カー ソ ルち 側の 文字 巧 消 えます。 カーソル 巧 文末 じある ときは、 カー 
ソル 左側の 文字 巧 消えます。 


巧 ぺージ へ 続く  ►► 


• 文字に カーソル 巧 あたって いると きは、 カーソル 位置の 文字 巧 消え 
ます。 

■ 文字を 一括で 削除す る 
1 文字 入力 画面で 应 )（1 秒な 上） 

• カーソルの 後ろに 文字 巧 あるときは、 カーソル 位置の 文字を 含め、 後 
5 ① 文字 巧す ベて 削除 ちれます。 

• カーソル 巧 文末 じある ときは、 カーソル 位置の 前の 文字 巧す ベて 削 
除 ちれます。 


t 定型 文を 利用す る  <  定型 文 > 

あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 固定 定型 文 や、 自分で 登録した 定型 文 
(屈 =P.448)、^  — ル アドし ス などを 簡単に 入力で きます。 

1 文字 入力 画面で @  ►[定型 义 •データ 引用] ► [定型 文] 

2 定型 文を 選ぶ 

I 給 文字/記号を 入力す る  ~ 

• デコ: >a 会 文字® は^ ー ル 本文/署名 作成のと きのみ 入力で きます。 

• 絵文字 D  (デコ ^ 絵文字®) は、 データ BOX ① マイ ピ クチ ゎの [デコ ベ 絵 文 
字] フォルダ じ 保を した デコべ 絵文字® のみ、 一覧に 表示 ちれます。 

• 特殊 記号は、 i  t ー ド^ール 対応 端末な 外の 携帯電話 や パソコンな どじ 
送信した 場合、 正しく 表示 ちれない こと 巧あります。 

•  2 タッチ 入力で も 同様に 操作で きます。 

• 絵文字 一覧表 じついて は 屈 =P .己 20 

1 文字 入力 画面で 歷] 

• 絵文字と デコ^ 絵文字® ① 切替: 画] 

• 全角 記号と 半角 記号の 切营： @ 

• デコ^ 絵文字® —覧表 示 中は 極) を 押す と、 デコ^ 絵文字® フォルグ ー 
覧じ 切り替え 5 れ ます。 

2 絵文字/記号を 選ぶ 

• デコべ 絵文字® —覧の 巧の ページを 表示: 面 
• デコ^ 絵文字® —覧の 前の ページ' を 表示: 画 
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• 一覧の 1 斤目 じは、 最近 使用 ちれた 絵文字 または 記号 巧 表示 ちれます。 

■ 見出し （ヨミ） を 入力して 給 文字/デコ メ給 文字® を 変換す る 

絵文字/デコ^ 絵文字® じは それぞれ 見 化し （ヨミ） 巧 あり、 その 見 化し （ヨ 
ミ） を 入力して 絵文字/デコ^ 絵文字® じ 変換で きます。 

1 文字 入力 画面で 見出し （ヨミ） を 入力 
2  ©► 絵文字を 選ぶ 

• デコ^ 絵文字® のみ 表示: 面 

- 見出し （ヨミ) 巧 一致す る デコ: >a 会 文字® 巧 あるとき のみ 操作で きます。 


f 顔 文字を 入力す る  <  顔 文字 > 

1 文字 入力 画面で 画) ►[絵文字 •記号 •顔 文字] ► [顔 文字] 
2 カテゴリを 選ぶ ►顔 文字を 選ぶ 

• 入力 履歴には 最近 使用 ちれた 18 個の 顔 文字 巧 表示 ちれます。 

• ひ 5 巧な で カテゴリ を 入力す ると、 漢字の 変換 候補と 共に 顔 文字 も 表 
示 ちれます。 変換 候補に 表示され る 内容は、 顔 文字 一覧の 内容と 異なり 
ます。 


タッ チ パネルで 文字を 入力す る 

ビ ユーア ポジションでは 、タッチ パネルで 文ぎ を 入力で きます。 

• なな 入力での み 入力で きます。 

• 文字の 入力 や 修正、 定型 文 や 絵文字/記号の 入力な ど、 ボタン 操作と 同様 
① 機能 巧 利用で きます。 ここでは 、文字の 入力 方を を 例と して 説明し ま 
す。 

• タッチ パ 斗 ルの 主な 操作 じついて は 煩 P.46 
• 入力 画面では 巧の ボタンを 操作で きます。 


例： 漢ぎ •ひ 5 がな 
縦 表示 


横 表の 


曰 方向 ボタン 

カーソル 移動 や 半角 スペース 入力のと きな どじ タッチし ます。 

• 通常 ポジションの @の 操作と 同様の 操作 巧で きます。 

曰 UNDO ボタン 

直前の 操作を 取り消 します。 

• 文字 入力 後に 表示 ちれます。 

凸 クリア ボタン 

文字 削除のと きな どじ タッチし ます。 

• 通常 ポジションの 画) ① 操作と 同様の 操作 巧で きます。 

曰 終 3 ボタン 

待受 画面に 戻ります。 

• 通常 ポジションの 巨) ① 操作と 同様の 操作 巧で きます。 

回文す 入カ ボタン 

文字 入力のと きな どじ タッチし ます。 

• 通常 ポジ' ショ ン① の〜 画、 面、 画、 画 （グイ わ ルボ タン） ① 操作と 
同様の 操作 巧で きます。 

• 各 入カ ボタンの ダイ わ ルボ タン/文字の 割り当て じついて は o^P. 日 18 


I  文字を 入力す る 


例： r 電話」 と 入力 するとき 

1 文字 入力 画面で r でんわ」 と 入力 

• でんれ [た] (4 回 タッチ） ►  r 大 / ル j] り 回 タッチ） ► [わ] (3 回 
タッチ） ►  [►]  ► [わ] (1 回 タッチ） 

• 獨点 •半 獨点① 入力： ["大 AN] を タッチ 
• 同じ ボタンに 割り当て 5 れた 文字を 連続して 入力： 文字を 入力 ► 

[►] を タッチ ►文字を 入力 

- 文字を 入力して 約 1 秒 経過す ると、 カーソル 巧ち じ 移動し ます。 移 
動す る 速度は 変更で きます （煩 P.442)。 

• 変換 範囲を 変更： [◄]/[►] を タッチ 
• 表示 ちれた 候補を 入力: 候補を タッチ 

- 表示 ちれて いない 候補を 表示： [候補選択 （^)  *  * 予測] を タッ 
チ ►[◄]/[►] を タッ チ 
• ひ 5 巧な ① まま 確定： [確定] を タッチ 


10000 

【•,，a ,  _ 

耍話 聖話巧 電話線 
否 話 巧 電話 帷 軍 話 局 


- 変換 候補 欄 


[変換] を タッチ 

• 変換 候補の 先頭の 文字に 変換 ちれた 状態で 表示 ちれます。 

• 変換 範囲を 変更： [◄]/[►] を タッチ 

• 目的の 文字 巧 表示 ちれない ときは、 も ラー 度 [変換] を タッチす ると 
変換 候補 巧 表示 ちれ、 候補 を タッチす ると 入力で きます。 

[確定] を タッチ 

• 全 確定： [全 確定] を タッチ 
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• 文字 入力 画面を タッチす ると 未確定の 文字列 巧 削除 ちれます。 

•入力 t ー  ド 巧 漢字 •ひ 5 巧な t ー  ド また は 半角 英数字 亡 ー ドが 外の 場 
合、 変換 候補は 表示 ちれません。 


r 絵文字/記号を 入力す る 

1 文字 入力 画面で [給 •記号] を タッチ 

• 絵文字へ 切替： [絵文字] を タッチ 
• デコ^ 絵文字® へ 切曽： [絵文字 D] を タッチ 
. 半角 記号へ 切替： [半角 記号] を タッチ 
• 全角 記号へ 切替： [全角 記号] を タッチ 

2 候補を タッチ 


定型 文 登録 


定型 文を 修正/登録 する 

よく 使 ラ 言葉を 定型 文と して 登録し たん あ 5 なじめ 登録され ている 
定型 夕を 修正で きます。 

• 定型 文は 全角 64 文字 (半角 128 文字) まで 入力で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [定型 文/単語 登録] 
► [定型 文] 

2 定型 文を 選ぶ 

• 定型 文の 新規 登録： [ユーザ 作成] ► [< 新しい 定型 文 >] 

• 定型 文の 削除 (ユーザ 作成 定型 文の み） ： 定型 文 じ カーソルを 合わせ 
る ►  S  ► [はい] 

3 定型 文を 編集 ►歷] 

• お買い上げ 時に 登録 ちれて いる 定型 文を 修正した 場合、 ユーザ 作成 定 
型 文と して 新規 登録 ちれます。 

■ 文字 入力 中に 登録す る 定型 文を 選ぶ 
1 文字 入力 画面で 画) ►[単語 •定型 文 登録] ► [定型 义 登録] 
2 始 点を 選ぶ 
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3 終点を 選ぶ 

• 文 頭 じ カーソルを 合わせる： @ 

• 文末 じ カーソルを 合わせる： 圆 
• 反 乾 表示 ちれて いる 文字列 巧 対象 じなります。 

4 圆 


义宇 コピー 


文字の 切り取り •コピーと 貼り付け 


入力 した 夕 ぎを 切り取り •コ ピーして、 指定 した 位置へ 貞 ちり 付ける こ 
とガ できます。 

• 任意の 文字 数を 他の 画面へ 切り取り •コピーで きます。 


[文字を コピー する/切り取る  <  コピ ー/ 切り取り > 

1 文字 入力 画面で @  ►[コピー]/ [切り取り] 

• 垣 K  ] 秒が 上) でも 切り取りで きます。 

2 始 点を 選ぶ 
3 終点を 選ぶ 

• 文 頭 じ 力ー ソルを 合わせる： @ 

• 文末に カーソルを 合わせる： 圆 
• 反 乾 表示 ちれて いる 文字列 巧 対象 じなります。 


I 文字を 貼り 付ける  < 貼り付け > 

1 文字 入力 画面で 貼り付ける 位置に カーソルを 合わせる ► 
[おり 付け] 

• 运 K] 秒が 上） でも 操作で きます。 


• サブべ ニュー 巧 表示 ちれて いない 画面へは 目ち り 付けで きません。 

• 電源を切 ると、 コピー/切り取りした 文字の 記憶は 削除 ちれます。 

• 電話帳 ①フリ ガナ 欄な ど、 半角 文字の み 入力で きる 部分に 目ち り 付ける 
場合、 記憶され ている 文字列 巧 半角 文字のと きのみ 入力で きます。 


• 改斤巧 入力で きない 入力 画面に 改 斤を 含んだ 文字列を 目ち り 付けた 場 
合、 改行 位置には 空白 巧 入力され ます。 


夕ぎ ひとつひとつ じ 付ち されて いる 4 おの 区点 コードを 利用して、 漢 
す やひ 5 がな、 カタ カナ、 記号、 英数すな どを 入力で きます。 

• 区点〕ー ドー 覧 表は、 付属の CD-ROM 内の PDF 版 r 区点〕ー ドー 覧」 を ご 
覧 くだち い。 

1 文字 入力 画面で @  ►[定型 义 •データ 引用] ► [区点] 

2 区点 コードを 入力 


単語 登録 (ユーザ 辞書) 


よく 使う 単語を 登録す る 

よく 使 ラ 単語に 見出し語を 付けて、 最大 250 語まで 登録で きます。 見出 
し 語を 入力す ると、 登録した 単語が 変換 慢 補に 表示され、 簡単に 変換 
できる よ ラ になります。 

1 ノーマル メニューで [便利 ツール] ► [定型 文/単語 登録] 

► [単語 登録] 

• 見 化し 語の 確認: 単語に カーソルを 合わせる ►画} 

- 単語の 削除: [はし、] 

- 単語の 編集:®  ►操作 3 へ 

• 単語の 削除: 単語に カーソルを 合わせる 削除 方 ミ 去を 選/ ぷ 

2 単語を 選ぶ 

• 単語の 新規 登録 ： [  <  新しい 単語 >  ] 

3 各項 目を 設定 ►画） 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

- 全角 2 日 文字 (半角 日 0 文字) まで 入力で きます。 り] 锁 巧) は 入力 
でぎ ません。 

■ 読み: 読みを 入力し ます。 


•ひ 5 巧な で 入力し ます (最大 全角 8 文字)。 空白を 入力す ると、 登 
録 後に 削除 ちれます。 

• 新規 登録のと きは、 操作 巧 終 3 します。 

4 登録 方法を 選ぶ 

■ 文字 入力 中に 登録す る 単語を 選ぶ 

1 文字 入力 画面で 画) ►[単語 •定型 文 登録] ► [単語 登録] 

2 始 点を 選ぶ 
3 終点を 選ぶ 

• 文 頭 じ カーソルを 合わせる： @ 

• 文末に カーソルを 合わせる： 圆 
• 反転 表示 ちれて いる 文字列 巧 対象 じなります。 

4 各項 目を 設定 ►歷] 

• 単語 巧す でに 250 語 登録 ちれて いると きは、 一覧な 5 単語を 削除す るな 
登録 ミき みの 単語を 上書き 保を してく だち い。 


ダウン □ー  ド 辞書 


ダウン ロー ド した 辞書を 使用す る 

サイトな どな 5 辞書を グ ウン □ー  ドして 使用で きます。 グ ウン □ー  ド 
した S 辛 書を 設定す ると、 その 辞書に 登録され ている 用語が 変換 候補に 
表示され、 簡単に 変換で きる よ ラ になります。 

•曰 本 語 変換 用の S 辛 書を ダウン □ー  ドして、 1 0 件まで 登録で きます。 

• 舌 辛 書の グ ウン □ー  ド 方法 じついて は 屈 =P.196 


1 ノ  ー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ダウン ロー ド 巧 書] 
2 設定/解除 する 辞書を 選ぶ 

• 因は 設定、 □は 解除の 状態です。 

- 使用 巧 書は 日 件まで 設定で きます。 

• 舌 辛 書の 情報を 表示: S 辛 書に カーソルを 合わせる ►面 
• 舌 辛 書の 内容を 確認: S 辛 書に カーソルを 合わせる ►面 
- 単語の 詳細情報を 表示:® 
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- グ ウン □ー  ド S 辛 書の 横に ドコ tUlM カード tz キ ユリ テイ 機能の 
マーク 巧 表示 ちれて いると きは、 辞書の 内容を 確認す る ことは で 
ぎません。 

. 舌 辛 書の 削除: S 辛 書に カーソルを 合わせる ►画 ► [はい] 

3 圆 


/ チ 入力 


2 タッチ 方式で 文字を 入力す る 

2 つの 数ぎ ① 組み 含 わせで 夕 ぎを 入力 します。 

• グイ わ ルボ タンでの み 入力で きます。 

•  2 夕 、ソチ ガイ ド 巧 [ON] ① ときは 画面 下に 2 夕 、ソチ ガイ ド 巧 表示 ちれ ま 
す （屈 =P.442)。 

1 文字 入力 画面で 2 巧の 数字を 入力 
例: 国函 ♦[く] 

•  2 タッチ ガイドの 空欄は スペースを 示します。 

•面 ► 画を 押す と、 大文字 t ー  ドと 小文字 t ー  ド 巧 切り替わ ります。 
• 文字 入力 後に 画を 押す と、 大文字 だ >  小文字の 切り替え や、 獨点 •半獨 
点の 入力 巧で きます。 


音声で 文字を 入力す る 

i 亡 ー ドでの 検索 や: ー ル/デコ: アニ^® ① 題名 •本文 入力では、 音 
声で 夕 ぎを 入力す る ことができます。 

• :>< ー ル/デコ 八 アニソ @の 題名 入力 画面と 本文 入力 画面 および ク イツ ク 
検索の [ i 亡 ー ドで 探す (音声 入力)] ① 入力 画面の み 利用で きます。 

• ご 利用 じは i  t ー  ド 契約 巧 必要です。 

• 音声 入力の ご 利用 時には パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

•  ^ ー ル/デコ^ アニ^® ① 題名 入力と 本文 入力では 音声 入 力^ールを 利 
用し ます。 音声 入 力^ールは お申し込み 巧 必要な 有料 サービスです。 はじ 
めて 音声 入 力^ールを ご 契約 ちれた 曰な 530 日間は サービスを 無料で 
ご 利用いた だけます。 詳細 じついて は、 ド コ亡① ホームページを ご覧く だ 
ちし、。 
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例： ^ ー ルの 本文に r おはよ ラ」 と 入力 するとき 

1 メー ルの 本文 入力 画面で [音声で 文字 入力] ► [はい] 
2  [決定] 

• パイブし ータ巧 振動し ます。 

3 「おはよう」 と 送話 口に 向かって 話す 


• マイク 音量 バー 巧 適正 範囲に 入る よ ラに 話して くだち し、。 

- 適正 範囲 じついて は マイク 音量 バーのを でも 判断で きます。 音量 
巧 適正 範囲の 場合は 青色、 ルち い 場合は 黄色な 5 水を、 大きす ぎる 
場合は ホ 色と なります。 

• 約 30 秒が 内で 話 してく だち い。 話し 終わる な 約 30 秒 経過す ると 自動 
で 音声 入力 巧 終 3 します。 

• 音声 入力を 終 3 すると バ イブし ータ巧 振動して、 音声 入 力^ール 
ヴー パと 通信し ます。 音声 巧 文字に 変換 ちれて 表示 ちれます。 

• 音声 入力の 中止: 画） 

4 変換した 文字を 確認す る 

• 文章の 区切りを 移動： @ 

- 文末が 外では、® を 押して 巧の 区切りに 移動 
でぎ ます。 

• 文字の 変換を 修正: 修正す る 文字に カーソルを 
合わせて®/ 画 ► 変換 候補を 選/ ぷ 
- 手 入力で 挿入した 文字は 修正で きません。 削 
除して な 5 再度 手 入力して くだち い。 

- 修正す る 文字を 選び 直す とき: 変換 候補 欄で 
画 


• 手 入力で 文字を 挿入: 挿入す る 位置に カーソルを 合わせる ►画) ►文 
字を 入力 

• 文字の 削除: 削除す る 文字に カーソルを 合わせる ►画 
- 文字を 一括で 削除す る ことは できません。 

• 音声 入力の やり直し： 圆^  [はい] 

5  ®^CE 

• 文末で® を 押しても 操作で きます。 

• 文字 変換を 完 3 し、 音声 入力で 文字 入力した 内容を 決定し ます。 

6  [ボタンで 編集] 

•  ^ ー ルの 本文 入力 画面 じ 戻ります。 

• 続けて 音声 入力で 文字 入力 するとき： [音声で 追加 入力] 

• 変換 候補を 選び 直す： [キ ゎン t ル] 

• 巧の 場合は 正しく 認識で きない こと 巧あります。 

■ 声 巧 大きす ぎる 場合 
■ 周囲の 雑音 巧 大きい 場合 
■ 発声 巧 明瞭で ない 場合 
■ 発声 巧 不自然 だったり、 速度 巧 速す ぎる 場合 
■ ボタンを 押したり、 送話 □を 独った 場合 
• ベール/デコ ベア ニべ® ① 題名 入力と 本文 入力では、 電話帳 や ユーザ 舌 辛 
書に 登録 ちれて いる 名前 巧 変換 候補に 優先的に 表示 ちれます。 

•  SMS ① 本文は 音声 入力で きません。 
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ネッ トワー クサー ビス 


留守番電話 サービス . 

...  < 留守番電話 サービス >4 己 4 

ドコ t へ 問い合わせを する . 

. < ドコ t への お 問合せ >4 己 9 

電源 OFF  • 圏外 時 着信 お 知 5 せ サービス 

通話 中に 電話 巧な なって きたと きの 対応 方 ミちを 設定す る 

.  < 電源 OFF •圏外 時 着信 お 知 5 せサー ビス >4 日日 

. < 通話 中の 着信 動作  >460 

キ わ、 ソチ ホン . 

. <キ わ、 ソチ ホン  >4 日日 

遠隔操作を 設定す る . 

. < 遠隔操作 設定  >460 

転送 でんわ サービス . 

. < 転送 でんわ  >4 己 6 

マルチ ナンバーを 利用す る . 

. < マルチ ナンパ'— >461 

迷惑 電話 ストップ サービス . 

. < 迷惑 電話 ストップ  >4 己 7 

2in1 を 利用す る . 

. <2in1>461 

番号 通知 お願い サービス . 

< 番号 通知 あ 願し ^ サービス >4 己 8 

OF 円 CEED を 利用す る . 

. <0 町  CEED  >466 

デュアル 斗、 ソ トワークサービス . 

..  < デュアル 斗、 ソ トフー ク  >4 己 8 

サービスを 登録して 利用す る . 

. < 追加 サー ビス  >466 

ガイ ダン スを曰 本 語と 英語で 切 り营 える , 

. < 英語 ガイダンス  >4 己 9 

利用で きる ネット フー クサ ー ビス 

•  FOMA 端末では、 巧の よ ラな ドコ t ①ネツ トワークサービスを ご 利用いた だけます。 


サー ビス 名称 

お申し込み 

月額 使用料 

ヴー ビス 名称 

お申し 化み 

月額 使用料 

サービス 名称 

お申し 化み 

月額 使用料 

留守番電話 サービス 

要 

有料 

発信 者 番号 通知 サービス 

不要 

無料 

英語 ガイダンス 

不要 

無料 

電源 OFF  •圏外 時 
着信 お 知 5 だ サービス 

不要 

無料 

公共 t- ド （ドライブ t- ド） 

不要 

無料 

マルチ ナンバー 

要 

有料 

公共 ド (電源 OFF) 

不要 

無料 

2in1 

要 

有料 

キ わ、 ソチ ホン 

要 

有料 

番号 通知 お願い サービ つ^ 

不要 

無料 

OF  円  CEED 

要 

有料 

転送 でんわ サービス 

要 

無料 

デュアル ネット ワーク 
サービス 

要 

有料 

□デ イコール 

要 

有料 

迷惑 電話 ストップ サービス 

不要 

無料 

• 「サービス 停止」 とは、 留守番電話 サービス、 転送 でんわ サービス などの 契約 そのものを 解約す る ものでは ありません。 

• サービスエリア 外 や 電波の 届けない 場所では ネットワーク サービスは ご 利用で きません。 

•  rOFF に EED」 は 申し込みげ 必要な ヴー ビスです。 ご 不明な 点は ド〕 亡の 法人 向け サイト (http://www.docomo.biz/htnnl/service/officeed/) を ご 確認く だち い。 

• ドコ 亡け 5 新しい ネットワーク サービス 巧 追加 提供され たと きじは、 新しい サービス をべ ニューに 登録す る こと 巧で きます （@P.466)。 

• 本書では、 各ネッ トワークサービスの 概要を、 FOMA 端末の ベニ ューを 使って 操作す る 方法で 説明して います。 詳細 ま 『ご 利用 ガイ ド ブック （ネット ワーク サー 
ビ ス 編)』 を ご覧く ださし、。 

• お申し込み 、お問い合わせ じついて は、 取扱説明書 裏面の 「総合 お問い合わせ 先」 まで お問い合わせく ださい。 

令  — ^ 
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電波の 届なない とこ 51 こいる とき、 電源を切って いると き、 電話に 化 

5 れ ない ときな どじ、 音声 電話/テし ビ 電話で なけて きた 相 まじ 応答 

^ッ t ー  ジで お答えし、 お客様に 代わっ て 伝言^ ッ t ー  ジをお 損なり 

する サービスです。 

• 伝言べ t  (屈 =P.82) を 同時 じ 設定して いると き、 留守番電話 サービスを 優 
先ち せる ためじは、 伝言 ① 応答 時間よりも 留守番電話 サービスの 呼 
化 時間を 短く 設定して くだち い。 

• 留守番電話 サービスを r 開始」 じして いると きじ、 ななって きた 音声 電話 
や テし ビ 電話に 応答 しな なった ときは、 r 着信 履歴」 じは r 不在 着信」 とし 
て 記憶 ちれ、 待受 画面に ストック アイコン [6] (着信 あり） 巧 表示 ちれ ま 
す。 

• 伝言べ、 ソ t ージ① 録音/録画 時間は] 件 あたり 最長 約 3 分、 音声 電話 
と テし ビ 電話 それぞれ 20 件まで、 最長 約 72 時間 保を ちれます。 

• 留守番電話 ヴ ー ビスを 「開始」 じ 設定して いると きじ 電話 巧な かってき 
た 場合は、 着信 音 巧 設定 ちれた 呼 化 秒 数の 間 (呼 化 時間は 変更で きます： 
徑 T.4 日 4) 鳴ります 。その 間に 応答す ると、 そのまま 通話で きます。 その 
間に 応答 しないと きは、 自動的に 留守番電話 サービス tz ン ターに 接続 さ 
れ ます。 この 着信は、 待受 画面 や 着信 履歴 でも あ 知 5 せし ます。 ただし、 

呼 化 時間を ro 秒」 じ 設定した ときは、 着信 履歴に 記憶され ません。 

• 留守番電話 サービスを r 開始」 じ 設定して いると きじ テし ビ 電話 巧な 
なって きた 場合は、 設定し た 呼 化 時間 巧 経過す ると、 留守番電話 サービ 
スじ 接続し、^ 、ソ t ージ '録画 巧 開始され ます。 また、 設定 した 呼 化 時間 
内に 応答す ると、 留守番電話 サービス じ 接続せ すじ、 そのまま 通話で き 
ます。 

• キゎ ラ電で 留守番電話 サービス じ 接続 ちれた ときは、 DTMF 操作 巧 巧え 
ません。 サブべ ニユー よりに TMF 送信] を 選択して ください （煩 P.66)。 

• 転送 でんわ サービスを r 開始」 じ 設定す ると、 留守番電話 サービスは、 自 
動的に 停止し ます。 
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[留守 香 電話 サー ビスの 基本的な 流れ 


STEP 1 留守番電話 サービスを 開始す る。 

STEP  2 お客様の FOMA 端末に 音声 電話/テし ビ 電話 巧な なる。 

STEPS 音声 電話/テし ビ 電話に 化 5 れ ない ときは、 留守番電話 サービス 
tz ン ター じ 接続 ちれる。 

STEP  4 相手 巧 用件を 伝言^ 、ソ tz- ジ 'じ 録音/録画 する。 

•急いでい ると きな ど、 留守番電話の 応答^ 、ソ t ージ 'を 省略して 
ベ、 ソ t ージ 'を 録音した し U 養 合は、 応答べ 、ソ t ー  ジ巧 流れて いる 
ときに 画を 押す と、 すく' じ 伝言^、 ソ t ージ 'を 録音す る こと 巧 
でぎ ます。 

STEP  5 伝言 乂ソ tz- ジ 'を 再生す る。 


[留守 香 電話 サー ビスを 利用す る 


1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ►[留守番電話 サー ビス] 

2 サービスを 選ぶ 

♦ [開始け [はいけ [はいけ 呼 出 秒 数を 人力 ► にの 

-  2in1 ① ドを [Bt- ド] じ 設定して いると きは、 呼 化 秒 数を 設定 
できません。 呼 化 時間を 設定 するとき は、 [呼 化 時間] で 設定して く 
だち い 

♦ [呼 出時 間] ► [はい] ► 呼 出 秒 数を 入力 ►  [OK] 

♦ [停止け [はいけ にの 

♦ [設定 確認] ► [はい] 

-  2in1 ① t- ドを [デュアル ド] または [Bt- ド] じ 設定して い 
ると きは、 [A ナンバー] または [B ナンバー] のどち 5 ① 設定を 確認 
するな を 選択し ます。 

♦  [メッ 七ー ジ 再生] ►項目を 選ぶ ► [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 

操作 

♦ [設定] ►項目を 選ぶ ► [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 操作 

♦  [メッ 七ー ジ 問合せ] ► [はい] ►  [OK] 

•伝言^、 ソ tz —  ジ '巧 あると きは、 ストック アイコン [な 3] (留守 録音 あ 
り） と、 音声 電話と テし ビ 電話の 合計の 件数 巧 表示 ちれます。 

♦ [件数 増加 鳴動 設定] ►設定を 選ぶ 

- ^ 、 ソ t ー ジ巧増 えたと きじ 着信 音、 バ イブし ータ で 知 5 せるな ど 
ラな を 設定で きます。 


♦ 應示 沿' 去け [はい] 

- 待受 画面で®  ►スト 、ソク アイコン じ 力ー ソルを 合わせて 画 （ 1 秒 
が 上） ► [はい] でも 消ち できます。 

♦ [テレビ電話 設定] ►設定を 選ぶ ►  [0K] 

- 留守番電話 サービスを、 テし ビ 電話に 対応ち せるな ど ラな を 設定 
できます。 

•  2in1 ① t ー  ドを [デュアル t ー  ド] じ 設定して いる 場合、 留守番電話 
サー ビスの 開始 や 停止、 ベ、 ソ t - ジ '再生、 設定を 巧う ときは、 [A ナン 
バー] または [B ナンパ ー] を 選択して な 5 実 巧し ます。 

[メッ 七ー ジ 再生] について 

• ストック アイコン 表示 中は、 ストック アイコンを 選択して ベ、 ソ t ージ 
を 再生す る こと 巧で きます。 

• ストック アイコンで 表示 ちれる 件数は、 新しい 伝言^、 ソ t ージ 'を 再生 
するとき じ ガイ グン スで 案内す る 件数です。 保を した 伝言べ、 ソ t ージ 
① 件数は 含まれません。 

[件数 増加 鳴動 設定] について 

•  [ON] じ 設定す ると、 SMS 着信 音 巧 鳴り、^- ル 着信 時 ①バ イブしー タ 
設定 じがい 動作し ます。 ただし、 バ イブし ータ 巧 動作し ない 場合ち あり 
ます。 


電源 OFF  •圏外 時 着信 お 知 らせ サービス 


電源 OFF  •圏外 時 着信 お知らせ サービス 

圏外、 t ルフ t ー  ド 中、 電源が 入って いない 場 含な どじ 着信が あった 
とき、 再び 電源を入れた とき や 圏内 I こなった ときに SMS で お 知 5 だで 
ぎます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[着信 通知] 

2 サービスを 選ぶ 

♦ [開始け 発 香 号 非 通な 着信の 設定を 選ぶ K はいけ l：OK] 

♦ [停止け [はいけ にの 
♦ [設定 確認] ► [はい] 


通話 中に 別の 電話が な 巧って きたと きじ、 通話 中 着信 音で お 知 5 だ 
し、 現在の 通話を 保留 じして 新しい 電話に 化る ことができる サービス 
です。 また、 通話 中の 電話を 保留 じして、 新たに お客様の 方な 5 別の 相 
まへ 電話を 巧け る ことち できます。 

• キ わ、 ソチ ホンを 利用 するとき は、 あ 5 なじめ r 通話 中の 着信 動作 選択」 
(煩 P.460) を [通常 着信] じ 設定して くだち い。 他の 設定 になって いる 
と、 キわ 、ソチ ホンを 開始し てち 音声 電話 通話 中に ななって き た 音声 電話 
じ 応答す る ことは できません。 


キャッチホンを 利用す る _ 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ►[その他 ネット ワーク 
サービス] ► [キャ ッチ ホン] 

2 サー ビスを 選ぶ 

♦ [開 胤 ► [はいけ にの 
♦ [停止け [はいけ l：OK] 

♦ [設定 確認] ► [はいけ にの 

• 通話 保留 中ち 発信 者の 方の 料金は 加算 ちれます。 

• キ わ、 ソチ ホンを 停止して ち、 通話 中の 音声 電話を 保留 じして、 別の 相手 
じ 音声 電話を なける ことは できます。 
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I 通話 中に かかって きた 電話に 出る 

通話 中の 音声 電話を 保留 じして、 ななって きた 音声 電話に 化ます。 

1 通話 中に r ププ… ププ… J という 音が 聞こえ たらの 

• 最初の 方との 通話は 自動的 じ 保留 じなり、 新しくな なって きた 音声 
電話を 受ける こと 巧で きます。 

• 通話 相手の 切营： 厘] 


f 适 話を 終了して かかって きた 電話に 出る 

通話 中の 音声 電話を 終 3 して、 ななって きた 音声 電話 じ 化ます。 

1 通話 中に r プ プ…プ プ…」 という 音が 聞こえたら 日 

• 新しくな なって きた 電話の 着信 音 巧 鳴ります。 

2 の 

• 新しくな なって きた 電話の 方と 通話で きます。 


1" 通話 中に 別の 相手に 電話を かける 

通話 中の 音声 電話を 保留 じして、 別の 相 まじ 音声 電話を なけます。 

1 通話 中に 別の 巧手の 電話番号を ダイヤルして 囚 

• 最初の 方との 通話は 自動的に 保留 ちれます。 

• 通話 相 まの 切替: 圧] 
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転送 でんわ 


転送 でんわ サービス 

電波 ヴ届 巧ない とこ 51 こいる とき、 電源 巧 入って いないと き、 設定し 

た 呼 化 時間 内に 応答が な 巧った ときな どじ、 音声 電話/テし ビ 電話を 

乾 送す る サービスです。 

• 伝言: (屈 =P.82) を 同時に 設定して いると き、 転送 でんわ サー ビスを 優 
先ち せる ためじは、 伝言^ 亡の 応答 時間よりも 転送 でんわ サービスの 呼 
お 時間を 短く 設定して くだち し、。 

• 乾 送 でんわ サービスを r 開始」 じして いると きじ、 ななって きた 音声 電話 
や テし ビ 電話 じ 応答 しな なった ときは、 r 着信 履歴」 じは r 不在 着信」 とし 
て 記憶され、 待受 画面に ストック アイ〕 ン [6] 道 信 あり） 巧 表示され ま 
す。 

• 一部 ご 利用で きない 料金 プラン 巧あります。 

• テし ビ 電話を なけた 側には、 転送 中の ガイ グン スは 流れす、 転送 中の 
ベ、 ソ t ー  ジ '巧 画面に 表示 ちれます。 

• 転送 でんわ サービスを r 開始」 じ 設定して いると きじ 電話 巧な かってき 
た 場合は、 着信 音 巧 設定 ちれた 呼 化 秒 数の 間 (呼 お 時間は 変更で きま 
す： 傾 P.4 日の 鳴ります 。その 間に 応答す ると、 そのまま 通話で きます。 
その 間に 応答 しないと きは、 あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 転送先に 転送 
します。 この 着信は、 待受 画面 や 着信 履歴で も お 知 5 せし ます。 ただし、 
呼 化 時間を ro 秒」 じ 設定した ときは、 着信 履歴に 記憶 ちれません。 

• 転送 でんわ サービスを r 開始」 じ 設定して いると きは、 コしク トコール 
(料金 着信 払 通話) での 着信は できません。 

• 通話 中に 別の 音声 電話 巧な なって きたと きは、 自動的に 転送ち せる こ 
とちで きます。 

• 留守番電話 サービスを r 開始」 じ 設定す ると、 転送 でんわ サービスは、 自 
動的に 停止し ます。 

• 圏外のと きは、 FOMA 端末な 5 転送 でんわ サー ビスの 設定は でき ませ 
ん 。このよ ラな ときは、 プッシュ 式の 一般 電話、 公衆電話 などな 5 斗、 ソ 
ト ワーク 暗証番号を 利用し て 転送 でんわ サービスの 操作 巧で きます。 

あ 5 な じめ、 遠隔操作 設定を 「開始」 じ 設定し て あく 必要 巧あります。 


f 転送 でんわ サー ビスの 基本的な 流れ 

STEP 1 転送先の 電話番号を 登録す る。 

STEP  2 転送 でんわ サービスを 開始す る。 

STEPS お客様の FOMA 端末に 音声 電話/テし ビ 電話 巧な なる。 

STEP 4 音声 電話/テし ビ 電話に 化 5 れ ない ときは、 あ 5 なじめ 登録した 
転送先に 自動的に 転送 ちれる。 


f 転送 でんわ サー ビスの 通話料 

I  発信 者  ~ I 

I  発信 者の 負担です。 

I 転送 でんわ 奇^ ビスの ご 契約者 I 

I  転送 でんわ サービスの ご 契約者の 負担です。 

I  起 送 先  ~ I 

• 転送 でんわ サービスの 転送先 登録、 サービスの 開始/停止 などの 操作の 
通話料は 無料です。 


f 転送 でんわ サービスを 利用す る 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ► [その他 ネッ トワー ク 
サービス] ► [転送 でんわ] 

2 サービスを 選ぶ 

♦ [開 胤 ► [はいけ [はいけ 電話番号を 入力 ►圖 ► [はいけ 呼 出 秒 
数を 入力 ►  [OK] 

-  2in1 ①亡ー ドを [Bt —  ド] じ 設定して いると きは、 転送先 電話 番 
号、 呼 化 秒 数を 設定で きません。 

♦ [停止け [はいけ l：OK] 

♦ [転送先 変更] ►電話 香 号を 入力 ►画}  ►項目を 選ぶ ► [はい] ► にの 

-  2in1 ① 亡ードを [B 亡ード] じ 設定して いると きは、 [乾 送 先 変更 + 
乾 送 開始] を 選択で きません。 

♦ [転送先 通話 中 時 設定] ►設定を 選ぶ ►  [OK] 


♦ [設定 確認け [はい] 

- ani ① t ー  ドを [デュアル 亡ー ド] または [Bt —  ド] じ 設定して い 
ると きは、 [A ナンバー] または [B ナンバー] のどち 5 ① 設定を 確認 
するな を 選択し ます。 

•  2in1 ① t ー  ドを [デュアル t ー  ド] じ 設定して いる 場合、 乾 送 サービ 
ス① 開始 や 停止を 巧 ラと きは、 [A ナンバー] または [B ナンバー] を 選 
択 してな 5 実 斤し ます。 

[開始] について 

• 圏外、 t ル フ亡ー ド 中、 電源 巧 入って いないと きな どは、 着信 音は 鳴 5 
すじ 自動的に 転送 ちれます。 


1" 転送 ガイダンス 有 •無を 設定す る 

1 待受 画面で 狂] 狂) 度) 垣] ►に） 

• 音声 ガイ グン ス じがって 設定して くだち い。 


迷惑 電話 ストップ サービス 

いたす 5 電話な どの r 迷惑 電話」 を 着信 しないよ ラに 登録す る ことが 
できます。 着信 拒否 登録す ると、 が 後の 着信を 自動のに 拒否し、 相 まじ 
は ガイ グン スで 応答し ます。 

• 着信 拒否 登録 した 電話番号な 5 電話 巧な な つて きても、 着信 音は 鳴り ま 
せん。 また、 着信 履歴 I こも 記憶 ちれません。 

• 相 ま 巧 発信 者 番号を 通知して こない 電話で も 拒否 登録で きます。 

• 国際電話は 拒否 登録で きない こと 巧あります。 


■ 各サー ビス 利用 時の 応答 

各サー ビスの 開始 中 じ 迷惑 電話 着信 拒否 登録 した 方な 5 着信 巧 あ った とき 
は、 巧の よ ラ じなります。 


ヴー ビス 名 

迷惑 電話 着信 拒否 登録した 方への 応答 

留守番電話 サービス 

着信 拒否 ガイ ダンス 巧 流れます。 

ベ、 ソ t ー  ジ 'は あ 預か りしません。 

乾 送 でんわ サービス 

着信 拒否 ガイ グン ス巧 流れます。 

転送先 じは 転送 ちれません。 
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サービス 名 

迷惑 電話 着信 拒否 登録した 方への 応答 

キゎ 、ソチ ホン 

着信 拒否 ガイ ダンス 巧 流れます。 

番号 通知 お願い サービス 

着信 拒否 ガイ ダンス 巧 流れます。 

r 迷惑 電話 ストップ サービスを 利用す る 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[迷惑 電話 ストップ] 

2 サービスを 選ぶ 

♦ [迷惑 電話 着信 拒否 登録] ► [はい] ► にの 

- 最後に 着信 応答した 相手を 登録し ます。 

♦ [電話 香 号 指定 拒否 登録け [はいけ 電話番号を 入力 ►圆 ► [はい] 
► にの 

♦ [全 登録 削除] ► [はいけ l：OK] 

♦ [ 1 件 登録 削除] ► [はいけ l：OK] 

- 最後に 登録した 電話番号を 1 件 削除し ます。 同様の 操作を 繰り返 
し 巧 ラ ことじより 、最後に 登録した 順より] 件す つ 削除す る こと 
がで ぉ ずす 

♦ [拒否 登録 件数 確認] ► [はい] ► にの 


香 号 通な お願い サービス 


番号 通知 お願い サー ビス 

電話番号を 通知して こない 音声 電話/テし ビ 電話に 巧して、 番号 通知 
の お願いを ガイダンスで 応答し、 自動のに 電話を切 断す る サービスで 
す。 

• 番号 通知 お願い サービス じよって 着信し ななった 電話は、 r 着信 履歴」 じ 
記憶 ちれす、 ストック アイコン [6] (着信 あり） も 表示 ちれません。 

■ 各 サービス 利用 時の 応答 

番号 通知 お願い サービスを r 開始」 じ 設定して いる 場合、 巧の 各 サービスの 
開始 中に、 発信 者 番号を 通知し ない 着信 巧 あった ときは、 巧の よ ラ じなり ま 
す。 
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ヴー ビス 名 

発信 者 番号を 通知 しない 方への 応答 

留守番電話 サービス 

番号 通知 お願い ガイ グン ス巧 流れます。 

:>< 、ソ tz  — ジ 'はお 預か りしません。 

転送 でんわ サービス 

番号 通知 お願い ガイ グン ス巧 流れます。 
転送先 じは 転送 ちれません。 

キ わ、 ソチ ホン 

番号 通知 お願い ガイ ダンス 巧 流れます。 

迷惑 電話 ストップ サービス 

迷惑 電話 着信 拒否 登録 した 電話番号な 5 着 
信す ると、 着信 拒否 ガイダンス 巧 流れます。 

f 香 号 通知 お願い サービスを 利用す る 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[を 号 通知 お願い サービス] 

2 サー ビスを 選ぶ ► [はい] ►  [0K] 


トワー ク 


デュアル ネッ トワー クサー ビス 

お使い I こなって いる FOMA 端末の 電話番号で mova 端末を ご 利用いた 
だけます。 FOMA と mova ①サー ビス エリアに 応じた 使い分けが 巧 能で 
す。 

•  FOMA 端末と mova 端末を 同時 じ 利用す る ことは できません。 

• ク 、、ソ トワー ク 暗証番号は 4 巧の 数字を 入力して くだち い （屈 = P. 1 22) 。 

• デュアル ネットワーク サービスの 切り 营え操 作は、 サービスを 利用して 
いない 端末な 5 巧って くだち い。 


I デュアル ネッ トワークサービスを 利用す る 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[その他 ネットワーク 
サー ビス] ► [デュアル ネッ トワー ク] 

2 サー ビスを 選ぶ 

♦ [切替] ► [はい] ►ネッ トワー ク 暗証 香 号を 入力 ►  [OK] 

♦ [状態 確認] ► [はいけ にの 


英語 ガイダンス 


ガイダンスを 日本語と 英語で 切り替える 


r 留守番電話 サー ビス」 などの 各種 ネ ッ トワ ー クサ ー ビス 設定 時の ガ 
イ グン ス や、 圏外な どの 音声 ガイ ダンスを 英語に 設定す る ことができ 
ます。 

• 発信 者 側 • 受信者 側と ち じ 本 サービスを 利用して いる 場合は、 発信 者 側の 
発信 時の 設定 巧 着信 者 側の 着信 時の 設定 より 優先 ちれます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ►[その他 ネット ワーク 
サービス] ► [英語 ガイダンス] 

2 サー ビスを 選ぶ 

♦ [設定け [はいけ 発信 時の ガイダンスの 種類を 選ぶ K はいけ 着信 
時の ガイダンスの 種類を 選ぶ ►に K] 

- 発信 時 （斗、、 ソト ワーク サービス 設定 時) と 着信 時 (相 ま 巧な けて き 
たと き） じ 流れる ガイ グン ス① 言語を 設定し ます。 

- 発信 時に 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 日本語: すべて 日本語 ガイダンスで 流れます。 

■ 英語: すべて 英語 ガイ グン スで 流れます。 

- 着信 時に 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 日本語: すべて 日本語 ガイ グン スで 流れます。 

■日本語 + 英語: 最初に 曰 本 語 ガイ グン ス巧 流れ、 その あとじ 英語 
ガイダンス 巧 流れます。 

■ 英語 + 日本語: 最初に 英語 ガイ グン ス巧 流れ、 その あとじ 日本語 
ガイダンス 巧 流れます。 

- 発信 時/着信 時の 設定 確認 画面で [いいえ] を 選択し、 じちら わ一 
方を 設定す る ことち できます。 

♦ [設定 確認] ► [はいけ l：OK] 


モ への お 問合せ 


ド コモへ 問い合わせを する 

ド コ亡総 含 案内 •受付 や 故障の 問い 含 わ だ 先へ 電話を なける ことができます。 

•  2in1 ① 亡ードを [デュアル t- ド] じ 設定して いると きは、 発信 番号 選択 
画面で [A ナンバー] または 旧 ナンバー] を 選択して な 5 発信し ます。 

• あ 使い ①ドコ tUlM カード じよって は、 表示 ちれる 項目 巧 異なったり、 表 
示されな いこと 巧あります。 

■ 総合 案内 •受付へ 電話を かける <  ド コモ 総合 案内 •受付 > 

総合 案内 •受付へ 電話を なける こと 巧で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ド コモへの お 問合せ] 
K ド コモ 総合 案内 •受付] K はい] 

■ が 障 問い合わせ先へ 電話を かける く ド コモ 故障 問合せ > 

古 如 章 問い合わせ先へ 電話を なける こと 巧で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ► [ド コモへの お 問合せ] 
►[ド コモ 故障 問合せ] ► [はい] 

■ 巧 かから 問い合わせを する  <お 問合せ (巧 か) > 

• お使い ①ドコ tUlM 力ー ド じよって は、 表示 ちれる 項目 巧 異なったり、 表 
示 ちれない こと 巧あります。 

1 ノーマル メニューで [化 図/ミち 外け [巧 か 設定] ► [お 問 合 
せ (巧 か)] 

2 項目を 選ぶ K はい] 

• 選択で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 海外 紛失 •盗難 等: 海外な 5 紛失、 盗難な どの 問い合わせ先へ 電話 
をな ける こと 巧で きます。 

■ 海外 故障: 海外な 5 故障 問い合わせ先へ 電話を なける こと 巧で き 
ます。 
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通話 中の 着信 動作 


通話 中 に 電話が かかって きたと き の 対応 
方法を 設定す る 

r 留守番電話 サービス」 や r 乾 送 でんわ サービス」、 r キわ ツチ ホン」 を ご 
契約され ている お客様の 通話 中 や 64K データ通信 中 じな なって きた 電 
話に どのよ ラに 巧応 するな を 設定で きます。 

• 「留守番電話 サービス」 や r 転送 でんわ サービス」、 r キわ 、ソチ ホン」 巧 未 契 
約のと きは、 通話 中 じな なって きた 着信に 応答で きません。 

• 通話 中の 着信 動作 選択を 利用す る じは、 通話 中 着信 設定を r 開始」 じ 設定 
してく ださい。 な あ、 キわ 、ソチ ホンを r 開始」 じ 設定して いる 場 合ん 通話 
中 着信 設定を r 開始」 じ 設定す る 必要はありません。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[発着 信 •通話 設定] ► 
[通話 中の 着信 動作] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [通話 中の 着信 動作 選択] ►着信 動作を 選ぶ 

- 設定で きる 着信 動作は 巧のと おりです。 

■ 通常 着信: 音声 電話 通話 中 （キ わ、 ソチ ホン 巧 r 開始」 じ 設定 ちれて 
いる 場合) じ 音声 電話 巧な なって きた 場合は、 キわ 、ソチ ホンの 動 
作と なります。 音声 電話 通話 中 （キ わ、 ソチ ホン 巧 r 停止」 じちれ て 
いる 場合)、 テし ビ 電話 通話 中、 64K デー タ 通信 中に、 電話 巧な 
なって きた 場合は 巧の いすれ なの 動作 巧 巧 能です。 

- 通話 中の 電話 や 通信 中の 64K データ通信を 終 3 し、 ななって 
きた 電話に 化る こと 巧で きます。 

- 通話 中 じ ななって きた 電話を ま 動 で 留守番電話 サー ビス や 転 
送 でんわ サービスへ 接続、 または 着信 拒否で きます。 

- 留守番電話 サービス や 転送 でんわ サービス 巧 r 開始」 じ 設定ち 
れ ている ときは、 その 設定 じがいます。 

■ 留守番電話: 通話 中に ななっ てきた 電話を 留守番電話 サービス 
じ 自動で 接続し ます。 留守番電話 サービスの 「開始」/ 「停止」 じ 
関係な く、 伝言べ 、ソ t ー  ジをお 預か りします。 

■ 転送 でんわ: 通話 中に ななって きた 電話を 転送 でんわ サービス 
じ 自動で 接続し ます。 転送 でんわ サービスの r 開始」 /「 停止」 じ 
関係な く、 登録 して ある 電話番号 じ 乾 送 します。 
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■ 着信 拒否: 通話 中に ななって きた 電話の 着信を 自動で 拒否し ま 
す。 

- キ わ、 ソチ ホンを 利用 するとき は、 [通常 着信] じ 設定して ください。 

♦ [通話 中 着信 設定] ► サー ビスを 選ぶ ► [はい] ► にの 

- 通話 中 着信 設定を r 開始」 じ 設定す ると、 通話 中 や 64K データ通信 中 
じ 別の 電話を 受けた とき じ、 通話 中の 着信 動作 選択 じがい 着信ち 
せる こと 巧で きます。 


遠隔操作 設定 


遠隔操作を 設定す る 

「留守番電話 サービス」 や r 乾 送 でんわ サービス」 などを、 プッシュ すの 
一般 電話 や 公衆電話、 ドコ亡 の 携帯電話 などな 5 操作で きる よ ラ じし 
ます。 

•  FOMA ① サービスエリア 外で も 操作で きます。 

• 遠隔操作を 巧う 前に、 遠隔操作 設定を r 開始」 じ 設定して くだち し、。 
•海外で 斗、 ソ トワークサービスを 利用 するとき は、 あ 5 なじ め 遠隔操作 設 
定を 「開始」 じ 設定して くだち い。 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ►[その他 ネット ワーク 
サービス] ►[遠隔操作 設定] 

2 サー ビスを 選ぶ 

♦ [開 胤 ► [はいけ l：OK] 

♦ [停止け [はいけ にの 
♦ [設定 確認] ► [はいけ l：OK] 

■ 公 ホ 電話な どから ネッ トワークサービスの 操作を する 

• 公衆電話 などな 5 才 、ット ワーク サービスを 操作す る 詳しい 方 ミ 去は 『ご 利 
用 ガイドブック （斗、 ソ トワークサ ー ビス 編) J を ご覧く だち し、。 


マルチ ナンパー 


マルチ ナンバーを 利用す る 

FOMA 端末の 電話番号 として 基本 契約 番号の ほな じ、 付加 番号 1 と 付 
加 番号 2 ① 最大 2 つの 番号を 追加して ご 利用いた だける サービスで 
す。 

• ド〕 tUlM 力ードを 抜いたり、 差し 营 えたり した 場合、 FOMA 端末に 登録 
していた マルチ ナンバーの 設定 (名妳 、電話番号 など) 巧 消去 ちれる こと 
巧あります 。このよ ラな 場合は、 再度 登録を 巧って くだち し、。 

• 発信 中/着信 中の 画面 じは、 マルチ ナンバー (基本 契約 番号/付加 番号 
1 / 付加 番号 2  )1 こ 対応した 名跡 巧 表示 ちれます。 

•リグ イわ ル や 着信 履歴な 5 発信す る 場合、 が 前の 発信 や 着信 した マルチ 
ナンバー 巧 表示 ちれ、 この 番号で 発信し ます。 

• 登録した 名妳 は、 発信 時の マルチ ナンバー 選択 画面 や 着信 画面で 表示ち 
れ ます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[その他 ネット ワーク 
サー ビス] ► [マルチナ ンバ ー] 

2 サービスを 選ぶ 

♦ [通常 発信 香 号 設定] ►使用す る 電話番号を 選ぶ ► [はい] ►  [OK] 

- 使用す る 発信 番号を 設定し ます。 

♦ [通常 発信 番号 設定 確認] ► [はい] ► にの 
♦ [電話番号 設定] ► 各項 目を 設定 ►画] 

- マルチ ナンバーを 登録し、 マルチ ナンバー 発信の 有効/無効を 設 
定 します。 

- 名称は 全角 1 0 文字 (半角 20 文字) まで、 電話番号は 26 巧まで 入力で 
ぎます。 

♦ [着信 音 設定] ► 付加 香 号を 選ぶ ► 各項 目を 設定 ►画] 


f 電話を かける とき に 発信 香 号を 選ぶ く マルチ ナンパ- > 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 ►  @  ► [マルチ ナンバー] 

2 使用す る 電話番号を 選ぶ ►歷] (音声 電話)/ CE (テレビ 電 
話） 


2in1 を 利用す る 


1 つの 携帯電話で、 2 つの 電話番号 ー ル アドし スガ 使え、 専用の 
亡 ー ド 機能を 利用す る ことで、 あたな ち 2 つの 携帯電話を 使い分ける 
よ ラ じご 利用いた だける サービスです。 


At- ド 

お客様 電話番号 (A ナンバー） での 発信と i  t ー  ド^一 
ル （A アドし ス） での 送受信、 および その 関連 データ ①閲 
覧巧 できます。 

B 亡 ー ド 

2in1 電話番号 (B ナンバー） での 発信と i  t ー  ド ベール 
(B アドし ス） での 送受信、 あよ ひ' その 関連 データ ① 閲覧 
巧で きます。 

デュアル t- ド 

A’Bt —  ドの 両方の 機能を 備えた 亡 ー ドです。 

•  i  t ー  ド 契約 中は、 Bt —  ドで も パク、 ソト 通信 巧 巧 能です。 

•  ド ごとの 機能 利用 じついて は 屈 =P.464 

• 外部 機器な 564K データ通信で 発信を 巧った 場合、 2in1 ① ド 巧 [A 
t— ド]/ [デュアル 亡 ー ド] ① ときは A ナンバーで 発信し ます。 [Bt — 

ド] ① ときは B ナンバーで 発信し ます。 ただし、 [デュアル 亡 ー ド] 設定 時 
① AT コマンド じよる リダ イわル 発信を 斤った 場合は、 最後 じ 発信した ナ 
ン バーで リグ イわル 発信し ます。 

•  2in1 ① 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイ ド ブック （2in1 編) J] を ご覧く ださい。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►  [2in1] ►端末 暗証番号 
を 入力 

• すでに 2in1 を 利用して いる 場合は、 2in1^ ニュー 画面 巧 表示 ちれます。 

2  [はぃ] 

• フ オル ダ 内既読 削除/ フ オル ダ 内 未読 削除/ フ オル ダ 内 全 件 削除 
(o^P.16 日） を 巧った 場合、 2in1 ① 亡ード じな なわ 5 す、 A アドし ス と巨ア 
ドし ス① すべての 該当^ ー ル 巧 削除 ちれます。 
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|2in1 のモー ドを 切り 替える <2ini モ- ド 切替 > 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►  [2in1] ►端末 暗証番号 
を 入力 ►  [2in1 モード 切替] 

2 モードを 選ぶ 

•  t ー  ド 切替 連動 設定 巧 r 開始」 のとき： t ー  ドを 選ぷ ►  [0K] 

■ デュアル モー ド 設定 時に 発信 香 号を 選んで 発信す る 
<自 局 香 号 > 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 [自 局番 号] 

2 発信 番号を 選ぶ ►歷] (音声 電話) /面 (テ レ ビ 電話） 

■ デュアル モー ド 設定 時に 送信 元 アドレスを 切り替えて 送信す 
る  <  送 信者 アド レス 切替 (A’B)> 

1 メール 作成 画面で 送信 者 アドレス 切替 (A’B)] 

2 送信 元 アドレスを 選ぶ ►歷] 

圓 電話帳に 登録す るモー ドを 設定す る < 電話帳 

2in1 ①亡ー ド じよって 表示され る 電話帳ち 自動的に 切り 曽わ ります。 電話 
帳 登録 時の 2in1 ① 亡ード じよって、 電話帳 2in1 設定 巧 登録され ます。 また、 
巧の 操作で 変更で きます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►  [2in1] ►端末 暗証番号 
を 入力 ►[電話帳 2in1 設定] 

2 登録す る 設定を 選ぶ 
3 名前を 選ぶ ►圆 ►[はい] 

• ド〕 tUlM 力ー ド 電話帳の 登録 時は、 どの 亡ードで 登録しても 映 適 じ 
なり、 変更で きません。 
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ド ごと の待受 画面を 設定す るく モー ド 別待受 画面 設定 > 


[デュアル t ー  ド]、 [A 亡 ー ド]、 [B 亡 ー ド] それぞれ じ待受 画面を 設定で き 
ます。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►  [2in1] ►端末 暗証番号 
を 入力 ► [モー ド 別待受 画面 設定] 

• [本体 設定] な 5 設定 するとき: 待受 画面を 設定す る 亡 ー ドを 設定 中 
じ ター マル^ ニューで [本体 設定] ► [画面 •デ イス プしイ ] ► [待受 画 
面 設定] ► [待受 画面 選択] ►操作 3 へ 

2 モー ドを 選ぶ 
3 設定す る 画面を 選ぶ 
♦ [縦 画面 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■イ^- ジ 設定 :あ 5 な じめ 登録され ている 画像 や FOMA 端末で 
撮影し た 静止画、 サイト な 5 取得し た 画像な どを 待受 画面に 設 
定 できます。 

■ ランダム イ^ージ' 設定: 指定した フォルダ 内の 画像を 設定した 
時間 ごとに 切り替えて 待受 画面に 表示し ます。 

■  i 亡ー シ ヨン/ ムー ビー 設定: FOMA 端末で 撮影した 動画、 サイ 
卜な 5 取得した 動画な どを 待受 画面に 設定で きます。 

■  i アプリ 設定： i アプリ 設定 じついて は 煩 P.304 

■ きせな え、 ソール じが ラ： きせな え、 ソール じがいます。 

♦ [横 画面 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■イ ベー ジ '設定 :あ 5 なじめ 登録 ちれて いる 画像 や FOMA 端末で 
撮影し た 静止画、 サイトな 5 取得し た 画像な どを 待受 画面に 設 
定 できます。 

■ きせな え、 ソール じが ラ： きせな え、 ソール じがいます。 

• デュアル 亡 ー ド、 — ドのと き： [縦 画面 設定]/ [横 画面 設定] ►画 
像を 選/ ぷ ►圆 ►[はし、] 


• サイ トな 5 グ ウン □ー  ド 直後の 画面 設定では、 [At —  ド] ①待受 画面 巧 
設定され ます。 


I  A ナンバー /B ナンバーの 発着 信に ついて 設定す る 

< 香 号 別 発着 信 設定 > 

A ナンバー、 B ナンバー それぞれの 発 着信 時の 画面 表示 や 着信 音 じついて 設 
定 します。 

1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►  [2in1] ►端末 暗証番号 
を 入力 ► [番号 別 発着 信 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [発着 信 番号 表示 設定] ► 各項 目を 設定 ►画] 

- A ナンバー、 B ナン バー それぞれの 発 着信を 識別す るた めじ、 発着 信 
画面 およ ひ' 通話 中 画面の タイト ルに 識別 記号を 表示す る こと 巧で 
ぎます。 

♦ [着信 設定] ► ナンバーを 選ぶ ► 項目を 選ぶ ► 各項 目を 設定 ►圆 

- A ナンバー、 B ナンパ'- それぞれ じ 着信 音を 設定で きます。 

- 着信 音の 詳細 じついて は 屈 =P.102 


[2in1 の 利用を 停止す る  <2in1 機能 OFF> 


1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►  [2in1] ►端末 暗証番号 
を 入力 ►  [2in1 機能 〇ド鬥 ► [はい] 

•  2inl ① B ナンバーの 変更 や ドコ t UIM 力ー ドの 差 し 替えに in 1 契約者 一 
2in1 契約者） を 巧った ときは、 巧の いすれ なの 方 ミまで 正しい 6ナンバー 
を 取得して くださし、。 

■  2in1 機能を OFFI ごして なら、 再度 2in1 機能を ON じする 

■ デュアル 亡 ー ド または 巨 亡 ー ドのと き、 プ □フイ ー ル 情報 表示 画面で 
®  ► 端末 暗証番号を 入力 [B ナンパ'- 取得] ► [はい] ►  [0K] 

■  2in1 契約 問い合わせを 巧 ラ 

• ドコ tUlM 力ードの 差し替えに ini 契約者 一 2in1 未 契約者） を 斤った と 
きは、 2in1 機能を OFF じして ください。 


I モー ド ごとの 着信を 制限す るく 着信 回避 設定 > 

A ナンバー、 B ナン バー① 着信を 制限で きます。 2in1 ① ドに 連動して、 A 
t— ドのと きは A ナンバー、 B 亡 ー ドのと きは B ナンバーの 着信の みを 許可 
し、 デュアル 亡 ー ドのと きは 両方の 着信を 許 巧す るよ ラに 設定す る こと も 
できます。 また、 海外な 5 も 着信 回避を 設定で きます。 

1 ノー マルイ ニ ューで 標話機 制 ►  [2in1] ►端末 暗証を 号 
を 入力 ► [着信 回避 設定] 

2 着信 回避を 設定す る 

♦ [着信 回避 設定 変更] ► 各項 目を 設定 >m>  [OK] 

♦ [着信 回避 設定 確認] ► [はい] 

♦ [モー ド 切替 連動 設定け [はいけ l：OK] 

. t ー  ド 切替 連動を r 開始」 /「 停止」 します。 

- 亡 ー ド 切替 連動 設定 巧 r 開始」 のとき は、 圏外では t ー  ドの 切り 曽 
え 巧で きません。 

♦ [着信 回避 設定 (海外)] ► [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 操作 

- 海外で、 着信 回避を 設定し ます。 
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I モード ごとの 機能 利用に ついて 

t ー  ド ごとに 動作 巧 異なる 項目の み 記載して います (At —  ドと 共通の 動作を する ちのは 除いてい ます)。 


ヴー ビス 

A 亡ード 

B 亡ード 

デュアル 亡ード 

音声/テし ビ電 

発信 

A ナンバー 

B ナンバー 

発信 時に 選択 巧 X’ 1 

話 

着信 

すべて (着信 回避 設定で 制限 可能) X  2 

電話帳※ 3 

表示 

[A]  • 肤逊 

旧] • [共通] 

すべて 

名前 変換’ X’ 4 

[A]  •[共 逊 

旧] • [共通] 

すべて 

新規 登録 時の 電話帳 2in 1 設定 

[A] 

旧] 

登録 時に 選択 巧 X’ 5 

赤外線 通信 /  i  C 通信/ Bluetooth 
通信 巧 5 ①全件 受信 

送信 元の 電話帳 2in1 設定を コピー※ 6 

赤外線 通信 /  i  C 通信/ Bluetooth 
通信 巧 5 ① 1 件 受信 

[A] 

旧] 

保を 時に 選択 巧 X’ 5 

microSD 力ー ドへ] ピー 

1 件/全 件 コピー： 電話帳 2in1 設定は すべて [共通] 

microSD カード 巧 5 コピー 

[A] 

旧] 

コピー 時に 選択 巧※ 5 

FOMA 端末け 5 ド〕 tUlM 力ー ドへ 
コピー 

電話帳 2in 1 設定は すべて 肤逊 

ド〕 tUlM 力ードけ 5F0MA 端末へ 
コピー 

[A] 

凹 

[A] 

リ ダイ わ ル 

表示 

A ナンバー 発信 

B ナンバー 発信 

すべての 発信 

着信 履歴 

表示 

A ナンバー 着信 

B ナンバー 着信 

すべての 着信 

^-JU/SMS 

表示 

•  A ア ドし スで 送受信し たべール 

•  A ナンバー で 送受信し た SMS 

♦  B ア ドし スで 送受信し たべール 

•  B ナンバーで 受信した SMS 

•  A ア ドし スで 送受信し たべール 

•  B アドし スで 送受信し たべール 

•  A ナンバーで 送受信した SMS 

•  B ナンバーで 受信した SMS 

送信 

♦  A アドし ス た、 5 の ベール 

•  A ナンバーけ 5 ① SMS 

•  B アドし ス た、 5 ① ベール 

♦  SMS 送信 不可 

•  A アドし ス /B アド しス巧 5 の 
ソ- ル※ 7X8 

♦  A ナンバーた、 5 ① SMS 

受信 

•  A アドレス 宛の^-ル /八ナンバー 
宛の SMS  (鳴動 あり） 

•  B アドし ス宛① -ル /B ナンバー 
宛の SMS  (鳴動な し） 

•  A アドレス 宛の ベール /A ナン 
バー 宛の SMS (鳴動な し） 

•  B アドし ス宛① ベール /B ナン 
バー 宛の SMS  (鳴動 あり） 

•  A アドし ス宛① ベール /A ナン 
バー 宛の SMS (鳴動 あり） 

•  B アドし ス宛① ベール /B ナン 
バー 宛の SMS  (鳴動 あり） 

赤外線 通信 /  i  C 通信/ Bluetooth 
通信け 5 ①全件 受信 

送信 元の 状態を コピー※ 9 
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サービス 

A 亡ード 

B 亡ード、 

デュアル 亡ード 

^  ー ル/ SMS 

ホ 外線 通信 /  i  C 通信/ Bluetooth 
通信け 5 ① 1 件 受信 

A 

microSD 力ードへ〕 ピー 

全 件/' 

1 件/選択/ フォルダ 内 全 件 コピー： すべて A 

FOMA 端末け 5 ドコ tUlM 力ー ドへ 
コピー （SMS のみ） 

A 

ドコ tUlM 力ード わ、 5F0MA 端末へ 
コピー （SMS のみ） 

A 

表示 不可 

A 

i アプリ 

すべて 利用 巧 能 

利用 可能 

利用 可能 X’ 11 

プ □フイール 

A ナンバー ’A アドし ス 

B ナンパ'- お アドし ス 

A ナンバー ‘A アドし ス / 

B ナンパ'- お アドし ス 

X  ] 電話帳 2in1 設定 巧 [A]  • [共通] ① 電話帳は A ナンバー 発信、 [引の 電話帳は B ナンバー 発信 巧 初期 状態 じなります。 

X2  ^ 亡リ別 着信 許可、 リ別 着信 拒否、^ 亡リ 登録 外 着信 拒否を 設定して いると きは、 利用して いる ドと 電話帳 2in1 設定 じな なわ 5 す、 着信を 許 
巧/拒否 します。 

X3 電話帳 2in1 設定 じな なわ 5 す、 シークし、 ソ ト 属性 設定す る こと 巧で きます。 

X  4 発信 元 番号、 発信 先番 号、 送信 元 番号、 送信 先番 号、 送信 元 アドし ス、 送信 先 アドし ス巧 電話帳に 登録 ちれて いる 場合に、 電話帳 データ との 照合 じより、 
各 番号 •各 アドし ス巧 登録 ちれて いる 電話帳 データの 名妳じ 変換して 表示す る 機能 じなります。 

※己 電話帳 2in1 設定 変更 確認 画面で [しん^え] を 選択した 場合 や t ー  ド 選択 画面で 匹) を 押した 場合は、 電話帳 2in1 設定は [A] じなります。 

X6 送信 元 巧 2in1 非対応 機種の 場合、 電話帳 2in1 設定は すべて [A] じなります。 

※ア 受信した^ ー ルを 返信/転送 する 場合 や、 保を した^ ー ルを 編集 •送信す る 場合、 リ ダイ わ ル/着信 履歴、 送受信 履歴な 5^ —  ルを 作成す る 場合は、 元 
の^ ー ル や 履歴の アドし ス / ナンバー じがって 送信 者 アドし ス巧 設定 ちれます。 

X  8 発信 元①ア ドし スは 変更で きます。 変更 方を じついて は 屈 =P.462 
X  9 送信 元 巧 2in1 非対応 機種の 場合、 すべて AI こなります。 

X10  ^ —  ル 連動 型 i アプリ、 待受 画面に 設定した アプリは 除きます。 

XII 待受 画面 じ 設定した アプリは 除きます。 
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OFFICEED 


OFF に EED を 利用す る 

rOF 円 CEED」 は 指定され た IMCS 握 内 基 化 局 設備で 提供され るグ 
ループ 内定 額 サービスです。 ご 利用 じは、 別途 お申し込みが 必要と な 
U ます。 

詳細は ド〕 t ① 法人 向け サイト （http://www.docomo.biz/html/ 
service/of  ficeed/) を ご 確認く だ さし、。 

1 ノー マルメ ニ ューで [電話機 能] ►[その他 ネット ワーク 
サー ビス] ►  [OFFICEED] 

2 サー ビスを 選ぶ 

♦ [エリア 表示 設定] ►設定を 選ぶ 
♦ [圏外 転送 開始] ► [はい] ► に K] 

♦ [圏外 転送 停止] ► [はい] ► にの 
♦ [圏外 転送 設定 確認] ► [はい] ► にの 
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追加 サー 


サービスを 登録して 利用す る 

ドコ 亡な 5 新しい ネットワーク サービスが 追加され たと きじ、 その 
サービスを: ニューに 登録して 利用し ます。 

•  FOMA 端末 じは、 新しく 追加 提供 ちれた サービス ①特番 または サービス 
コードを 登録で きます。 

• サー ビス〕ー ド 巧 提供 ちれる ときは、 FOMA 端末 じは rUSSD」 として 登 
録 ちれます。 


1 ノーマル メニューで [電話機 能] ►[その他 ネットワーク 
サービス] ► [追加 サービス] 

2 項目を 選ぶ 

♦ 山 SSD 登録け サー ビスを 選ぶ 

- 特番 / サービス コード、 サービス 名の 編集： サービス じ カーソルを 
合わせる ►圆 ► 各項 目を 設定 ►圆 
- 新しい ネッ トワークサ ー ビスは 10 件まで 登録で きます。 

- 特番 / サービス コー ドは 40 巧まで、 サービス 名は 全角 10 文字 
(半角 20 文字） まで 入力で きます。 

♦ 山 SSD 応答 ワー ディン グ 登録] ►受信 表示を 選ぶ ►各項 目を 設定 ► 
励 

- USSD〕ー ドは 40 巧まで 入力で きます。 

•応答^、 ソ tz —  ジ 'は 全角 1 0 文字 (半角 20 文字) ま で 入力 できます。 

■  USSD サー ビスー 覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

[1 件 削除け [はし、] 

[全 件 削除け [はし、] 

■ 応答 メッ 七ー ジー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 

• 応答^ 、ソ t ー  ジ '一覧 画面 ①サ ブ^ニ ュ ー 操作は、 USSD サー ビス ー覧 画 
面の サブ^ニュー 操作 (像 P.466) を 参照 してく だち い。 
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国際 口ーミ ング (WORLD  WING) の 概要 

国際 □- ミン グ (WORLD  WING) とは、 日 本国 内で 使用 している 
FOMA 端末を 電話番号 や: -ル アドし スは そのまま じ、 ドコ t と 提携 
している 海外 通信事業 者の サービスエリアで 利用いた だける サービ 
ス です。 音声 電話、 SMS、 i  t ー  ド^ールは 設定の 変更な くご 利用 じな 
れ ます。 

対応 エリア じついて 

本 FOMA 端末は 3G タッ トワー ク あよ ひ' GSM/GPRS 斗 、ソ トワー ク① サービ 
スエ リアで ご 利用いた だけます。 また、 3G8 日 OMHz じ 対応した 国 •地域で も 
ご 利用いた だけます。 ご 利用 可能 エリアを ご 確認く だち し、。 

海外で 本 FOMA 端末を ご 利用いた だく 前に、 が 下を あわだて ご覧く だ 
ぎし、。 

■ データ BOX ① [マイ ドキユ ベント] じ プリ インストールされ ている 「海外 
ご 利用 ガイド」 

■ 『ご 利用 ガイドブック （国際 サービス 編) J 
■ ドコ t ① r 国際 サービス ホームページ'」 

• 国 番号 •国際電話 アク t ス 番号 •ユニバーサル ナンバー 用 国際 識別 番号 
は、 『ご 利用 ガイドブック （国際 サービス 編)』 または ドコ t ① r 国際 サー 
ビス ホームページ」 を ご 確認く だち し、。 
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ご 利用で きる サービス 


通信 サービス 

3G 

GSM 

GPRS 

音声 電話※ 1 

〇 

〇 

〇 

テし ビ 電話 XI 

〇 

X 

X 

SMSX  2 

〇 

〇 

〇 

ト ド※ 3 

〇 

X 

〇 

t ー ド: ー ル 

〇 

X 

〇 

チ わ ネル※ 3X4 

〇 

X 

〇 

コン シェル※ 5 

〇 

X 

〇 

ウィジェット※ 6 

〇 

X 

〇 

パソ コンと 接続 して 巧 ラ パク、 ソト 通信 

〇 

X 

〇 

GPS ① 現在地 確認※ 7 

〇 

X 

〇 

X  ]  2in1 利用 時は B ナンパ'- での 発信は できません。 マルチ ナンバー 利用 
時は 付加 番号での 発信は でき ません。 

X  2 宛先 巧 FOMA 端末の 場合は、 日本国内と 同様に 相 まの 電話番号を その 
まま 入力し ます。 

X  3  i 亡 ー ド 海外 利用 設定 巧 必要と なります （屈 =P.474)。 

X4  i チ わ 斗 ル 海外 利用 設定 巧 必要と なります （屈 =P.474) 。ベーシック 
チ わ 斗、 ルの 情報 ①自 動 更新 も/  \°ク 、ソト 通信 料 巧な な ります （日本国内 
では i チわ不 、ル 利用 料に 含まれます)。 

※己 i コン シェルの 海外 利用 設定 巧 必要と なります （屈 =P.474) 。インフォ 
^ーシ ヨン ① 受信 ごと じ パク、 ソト 通信 料 巧な なります。 

X6  i ウィジェット 海外 利用 設定 巧 必要と なります （屈 =P.474)。 i ウィ 
ジ 'ェッ ト 画面を 表示す ると 複数 ①ウ ィジ' ェッ ト アプリ 巧 通信す る 場 
合 巧 あり、 この場合] 通信 ごとに パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 

※了  GPS 測 位は 無料です。 ただし、 位置 情報な 也 図を 表示した 場合な ど 
は パク、 ソ ト 通信 料 巧な なります。 


• 接続す る 海外 通信事業 者 や 斗、 ソト ワーク じより 利用で きない サービス 
巧あります。 

接続 可能な 国 ’i 也 域 およ ぴ 海外 通信事業 者 じついて は、 『ご 利用 ガイド 
ブック （国際 サービス 編) J] または ドコ t ① r 国際 サービス ホーム ペー 
ジ '」 を ご覧く だち い。 


■ ご 出発 前の 確認 

海外で FOMA 端末を 利用す る 際は、 日本国内で 巧の 確認を してく だち い。 

ご 契約 じついて 

•  WORLD  WING ① お申し込み 状況を ご 確認く だち い。 詳細は 取扱説明書 裏 
面の r 総合 お問い合わせ 先」 まで お問い合わせ くだち い。 

充電 じついて 

• 海外での ご 利用 は 日本より ち 電池を るく 消耗す る 場合 巧あります。 

•  AC ア グプタ （別売) ① 取り扱い 上の ご注意 じついて は 咳 P.14 

•  AC ア グプタでの 充電 方を じついて は 屈 =P .己 己 

料金 じついて 

• 海外での ご 利用 料金 (通話料、 パク、 ソ ト 通信 料) は 日本国内とは 異なり ま 
す。 


■ 事前 設定 

i t- ド じついて 

i  t ー ド 海外 利用 設定の i 亡 ー ドを [利用す る] じ 設定す る 必要 巧あります 
(煩  P.474)。 

i  ド: ー ル じついて 

i  t ー  ド^ール じついて は 受信 方を 巧 選べます （屈 =P.474)。 

ネットワーク サービスの 設定 じついて 

斗、 ソ トワークサ ー ビスを ご 契約いた だいて いる 場合、 海外な 5 も 留守番 電 
話 サービス •転送 でんわ サービス •番号 通知 あ 願い サービス などの ネット 
ワーク サービスを ご 利用に なれます。 ただし、 一部の 斗、 ソト ワーク サービス 
は ご 利用に なれません。 


• 海外で ネットワーク サービスを ご 利用 じなる じは、 遠隔操作 設定を r 開 
始」 じする 必要 巧 あ ります （屈 = P.460) 。 

• 渡航 先で 遠隔操作 設定を 巧う こと もで きます （煩 P.47 己)。 

• 設定/解除 などの 操作 巧 可能な ネットワーク サービスの 場合で ち、 利用 
する 海外 通信事業 者に よっては 利用で きない こと 巧あります。 

■ 滞在 国での 確認 

海外に 到着 後、 FOMA 端末の 電源を入れ ると 自動的 じ 利用 可能な 通信事業 

者に 接続 ちれます。 

接続 じついて 

斗、 ソト ワーク サーチ 設定を [オート] じ 設定して いる 場合は、 利用 中の 斗、 ソ 

ト ワークの サービスエリア 外に 移動す ると、 自動的に 他の 利用で きる 通信 

事業者の 斗、、 ソト ワークを 検索して 接続し 直 ちれます。 

デ イス プしイ の 表示 じついて 

• 画面の 上部には 利用 中の ネットワークの 種類 巧 表示 ちれます。 

孔 (黄色） ： 3G 才 、ット ワーク （パク、 ソト 通信 巧） 

北 清 色） ： 3G みソ トワー ク （パク、 ソト 通信 巧/通話 巧） 

孔 (赤色） ： 、 ソト ワーク （パク、 ソト 通信 不可） 

目! 馈 勘： GSM/GPRS ネ 、ソ トワー ク （パク、 ソト 通信 巧） 

陡 清 色）： GSM/GPRS ネ 、ソ トワー ク （パク、 ソト 通信 巧/通話 巧） 

晶： GSM/GPRS ネ 、ソ トワー ク （パク、 ソト 通信 不可） 

• オペし ータ名 表示 設定を [表示 あり] じ 設定して いると きは、 接続して い 
る 通信事業 者 名 巧待受 画面に 表示され ます （煩 P.473)。 

曰 付 時刻 設定 じついて 

自動 時刻 •時差 補正を [ON] じ 設定して いる 場合は、 接続して いる 海外 通信 

事業者の みソト ワークな 5 時刻 •時差 じ 関する 情報を 受信す る ことで 

FOMA 端末の 時計の 時刻 や 時差 巧 補正 ちれます。 

•補正され る タイ ミン ブは 海外 通信事業 者に よって 異なります。 

• 日付 時刻 設定 じついて は 傾 P.6] 
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お問い 含た) せじつ いて 

•  FOMA 端末 や ド〕 tUlM 力ードを 海外で 紛失 •盗難され た 場合は、 現地な 
5 ドコ t へま やな じご 連絡いた だき 利用 中断の 手続きを お取りく だち 
し、。 あ 問い合わせ先 じついて は、 取扱説明書 裏面の r 総合 あ 問い合わせ先」 
を ご覧く だち い。 なお、 紛失 •盗難 ちれた あとじ 発生した 通話 •通信 料 も お 
客 様の ご 負担と なり ますので ご ミ 主意く だち い。 

• 一般 電話な どな 5 ご 利用 ① 場合は、 蒲 在 国 じ 割り当て 5 れ ている r 国際 電 
話アク t ス 番号」 または r ユニバーサル ナンバー 用 国際 識別 番号」 巧 必要 
です。 

■ 帰国 後の 確認 

日本 じ 帰国 後は 自動的に FOMA ネットワーク じ 接続 ちれます。 接続で きな 

なった 場合は、 が^ 下の 設定を 巧って くだち い。 

•  3G/GSM 切 营を [自動] じ 設定して くだち い （保 P.472) 。 

•ネット ワーク サーチ 設定を [オート] じ 設定して くだち い （屈 =P.472)。 


f ご 利用 ガイ ドを 表? F する く おかご 利用 ガィド > 

1 ノーマル メニューで [化 図/巧 外] ► [ミち 外 ご 利用 ガイド] 
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滞在 国で 電話を かける 


国際 □ー ミン グ サービスを 利用して、 海外 巧 5 音声 電話 や テし ビ 電話 
をな ける ことができます。 

• 国際 テし ビ 電話の 相手 先の 端末 じより、 FOMA 端末に 表示 ちれる 相手 側 
① 画像 巧 乱れたり、 接続で きない 場合 巧 あり ます。 

• ネッ トワークサービスの 発信 者 番号 通知 （感 P.62) を随 知す る] じ 設定 
していて ち、 通信事業 者 じよって は [通知 不可能] や [非 通知 設定] な ど 正 
しく 番号 表示 ちれない こと 巧あります。 


[滞在 国外 （日本を 含む） に 電話を かける 


蒲 在 国な 5 日本 または 他の 国へ 電話を なけます。 

1 待受 画面で r+j (面] を 1 秒な 上)、 国 番号、 地域 番号 (巿か 
局番)、 巧手 先 電話番号を 入力 

• 地域 番号 (巿外 局番) 方 T  0 」 で 始まる 場合は、 r  0 」 を 除いて 入力して 
くだち い （イ タリ ア など 一部の 国 •]； 也 域では、 r  0 」 巧 必要な 場合 巧 あ 
ります)。 

2 囚 (音声 電話)/ 歷) (テレビ電話） 

■ 国 香 号 変換を 巧 用して 滞在 国外に 電話を かける 

自動 変換 機能 (像 P.74) を に N] じ 設定し、 よくな ける 国の 国 番号を 設定し 
て おくと、 簡単な 操作で 国際電話を なける こと 巧で きます。 

• 電話番号の 先頭の 「0」 巧 国 番号 変換で 設定して いる 国 番号に 自動的に 変 
換 ちれます。 

例： 電話帳な 5 発信 するとき 

1 待受 画面で® ►巧手を 選ぶ 
2 囚 (音声 電話)/ 面 (テレビ電話） 

3  [はい] 

• 電話帳に 登録 ちれて いる 電話番号の まま 発信： [元の 番号で 発信] 


■ 国 香 号を 登録して いる 国に かける  <  国際電話 発信 > 

国 番号 (屈 =P.74) を 登録して あくと、 発信 時 じ 国名を 選択して 国際電話 をな 
ける こと 巧で きます。 

• 巧の 操作は、 海外での み 有効です。 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 ►  @  ► [発信 オプション] 

2 国際電話 発信 欄を 選ぶ ►  [ON] 

3 国 番号 欄を 選ぶ ►国名を 選ぶ 

4 圆 (音声 電話)/ 面 (テレビ電話） ► [はい] 

• 発信 方 ミまで [テし ビ 電話] を 選択した 場合は、 面を 押す と 通話 中 じ 表 
示す るキわ ラ電を 選択で きます。 


■滞在 国内に 電話を かける 


蒲 在 国で 国内 電話を なける ときは、 日本国内 じいる ときと 同様の 操作で 電 
話を なける こと 巧で きます。 

1 待受 画面で 電話番号を 入力 
2 囚 (音声 電話)/ 歷] (テレビ電話） 

• 同一 巿内 でも、 必す 地域 番号 (巿外 局番) な 5 入力して くだち い。 

• 電話帳を 利用して ミ 帯 在 国内 じ 電話を なける ときは、 P.470r 国 番号 変 
換を 利用して 滞在 国外 じ 電話を なける」 ① 操作 3 で、 [元の 番号で 発 
信] を 選択し ます。 


I 巧 外にい る WORLD  WING 利用者に 電話を かける 

海外で WORLD  WING ネ U 用 中の 相手に 電話を なける ときは、 蒲 在 国内 外にな 
なわ 5 す、 日本への 国際電話 として 電話を なけます。 

1 待受 画面で 「+」 （面を 1 秒な 上)、 日本の 国 番号 「81」、 先頭 
の r  0 」 を 除いた 相手 先 携帯電話 番号を 入力 
2 囚 (音声 電話)/ 歷] (テレビ電話） 


電話を 受ける 

海外で ち、 日本国内 じいる ときと 同様の 操作で 電話を 受ける ことが で 
ぎます。 

1 電話が かかって きたら 囚 

• 相手と 通話で きます。 

• 相手 巧 発信 者 番号を 通知して 電話を なけて きても、 利用して いる 通信 
事業者 じよって は 発信 者 番号 巧 通知 ちれない とき 巧あります。 

• 国際 □ー ミン ブ 中に 電話 巧な なって きたと きは、 日本な 5 ① 国際 転送 
となります。 発信 者には 日本までの 通話料 巧な なり、 着信 側に は 着信 料 
巧な なります。 


t 相手からの 電話の かけ かた 

■ 日本から お 在 国に 電話を かけても らう 

海外で 日本な 5 ① 電話を 受ける ときは、 日本国内 じいる ときと 同様 じあ 客 
様の 電話番号を 入力して 電話を なけても 5 います。 

090  (また は 08 0)  -XXXX-XXXX 

• 着信 履歴な 5 ① 発信では、 電話番号 巧 正しく 表示 ちれて いない こと 巧 あ 
ります ので、 そのまま ではなな 5 ない こと 巧あります。 

■ 日本な 外の 国から 滞在 国に 電話を かけても らう 

蒲 在 国 じな なわ 5 す 日本への 国際電話 として、 国際電話 アク tz ス 番号と 曰 
本の 国 番号 「81」 を 先頭に 付に あ 客 様の 電話番号な 5 先頭の 「0」 を 除いた 
電話番号を 入力して 電話を なけても 5 います。 

発信 国の 国際電話 アク t ス 番号- 8 1 -90  (また は 80)  -XXXX-XXXX 
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ご 利用 じなる 地域 や 通信事業 者に 巧応 した 通信 方式を 設定し ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [化 図/巧 外] ►[ミち 外 ネット ワーク 
サー チけ [3G/GSM 切替] 

2 通信 方式を 選ぶ 


トワークサーチ 設定 


通信事業 者の 検索 方法を 設定す る 

• 手動で 通信事業 者を 選択す るよ ラに 設定で きます。 

• ネットワークを 再 検索して 、他の 通信事業 者に 切り 营 える こと 巧で きま 
す。 

• 帰国 後、 [圍 外] 巧 表示 ちれて いると きは 导ット ワーク サーチ 設定 巧 [オー 
卜] じ なって いる ことを ご 確認く だち い。 

• 海外で [マニュアル] じ 設定 し、 通信事業 者を 選んだ 場合、 帰国 後、 手動で 
FOMA 斗 、ソ トワー ク (DOCOMO) じ 設定 し 直すな、 [才 ート] じ 変更して く 
だち し、。 

1 ノー マルメ ニ ューで [化 図/巧 外] ►じち 外 ネット ワーク 
サーチ] ► [ネッ トワ ー クサ ー チ 設定] 

2 設定を 選ぶ 

♦ 讨-卜 け [はいけ l：OK] 

• [オート] じ 設定して し、 ると き： [オート] ►  [OK] 

♦ [マニュアルけ 通信事業 者を 選ぶ KOK] 

- 利用で きない 通信事業 者 じは [X] 巧 表示 ちれます。 

- 接続す る 通信事業 者 巧 切り 营わ ります。 

♦ [ネッ トワー ク再 検索] ► [はい] ►  [OK] 

- 待受 画面に [獨] 巧 表示 ちれて いると きは、® を 押し、 [獨] を 選択し 
て も 操作で きます。 

. ネットワーク サーチ 設定を [オート] じ 設定して いると きは、 自動 
的に 接続 先 巧 切 り曽 わります。 
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[マニュアル] じ 設定して いると き： 巧、 ソ トワー ク再検 勃 ► 
[はい] ►通信事業 者を 選ぷ KOK] 


I 利用で きる 通信 サービスを 確認す る  <  在 圏 状態 表示 > 

通話、 データ 通信、 パク、 ソト 通信 巧 利用 できる 状態 じあるな ど ラな を 確認し 
ます。 

1 ノーマル メニューで [地図/ミ 毎 外] ►[巧 か ネットワーク 
サーチ] ► [在 圏 状態 表示] 


トワー ク 設定 


優先的に 接続す る 通信事業 者を 設定す る 

ネッ トワークサーチ 設定を [才 ート] じ 設定して いると き、 接続す る 通 
信 事業者の 優先順位を 設定で きます。 20 件 ま で 登録で きます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [化 図/ミち 外] ►[巧 外 ネット ワーク 
サーチ] ► [優先 ネッ ト ワーク 設定] 

• 登録し た 通信事業 者の 詳細情報を 確認: 通信事業 者を 選/ ぷ 

2 優先順位の 番号に カーソルを 合わせる ► @ 

3 登録 方法を 選ぶ 

♦ [追加] ► 登録 方法を 選ぶ 

- 登録 方を は 巧のと おりです。 

■ マニュアル 登録: オペし ー タコー ドを 入力して 登録し ます。 

■ リストな 5 登録: 国名と 通信事業 者を 選んで 登録し ます。 

■ 在 圏^、 ソト ワーク 登録: 現在 接続 中の 通信事業 者を 登録し ます。 
- 通信事業 者の 詳細情報 確認 ： ネットワーク 選択 画面で® 

♦ [優先順位 変更] ► 移動 先を 選ぶ 
♦ [削除] ► 削除 方法を 選ぶ 

4 圆 ► [はいけ [OK] 


• 設定は ドコ tUlM カードに 保を ちれます。 


オペレータ 名 表示 設定 


ロー  ミ ング 中の 通信事業 者 名を 表示す る 

国際 □ー  ミ ング 中に、 接続 中の 通信事業 者 名 を待受 画面に 表示す る 巧 
ど ラな を 設定し ます。 

1 ノーマル メニューで [化 図/巧 か] ►じち 外 ネットワーク 
サーチ] ► [オペレータ 名 表示 設定] 

2 設定を 選ぶ ►[はい] 

■ 通信事業 者 名を 表示した とき 


通信事業 者 名 


ン 表示 設定 


再 検索 アイコンを 表示す る 

ネットワーク サーチ 設定を [マニュアル] じ 設定して いると き、 圏外に 
なった 場 含に 再 検索 アイコンを 待受 画面に 表示す るな ど ラヴ 設定し 
ます。 

1 ノー マルメ ニ ューで [地図/巧 か] ►じち 外 ネットワーク 
サーチ] ► [再 お 索 アイコン 表示 設定] 

2 設定を 選ぶ 


ング ガイダンス 


口ー ミ ング ガイ ダンスを 開始す る 

国際 □ー ミン グ 中に 電話を なけて きた 相ずに、 国際 □ー ミン グ中 であ 
る ことを お 知 5 だする ガイダンスを 流す 巧 ど ラな を 設定し ます。 

• 日本国内で 設定して くだち い。 

• ミ 帯 在 国での 設定 方を じついて は 煩 P.47 己 

•  □ー ミン ブガ イ ダンスを 設定し た 場合で も、 海外 通信事業 者 じより、 外国 
語の ガイダンス 巧 流れる こと 巧あります。 

• [停止] じ 設定した ときは、 海外 通信事業 者で 設定 している 呼 ひ' 化 し 音 巧 
流れます。 

1 ノー マルメ こュ ーで邮 図/ミち 外] K 巧 か 設定] ►[口ーミ 
ング ガイダンス] 

2 項目を 選ぶ K はい] KOK] 


ング時 着信 お 制 


口ー ミ ング中 は 着信を 受け付け ないよう 
にす る 

国際 □ー ミン グ 中は 着信を 受けない よ ラに 設定で きます。 すべての 着 
信を 規制す るな、 テし ビ 電話の 着信の み 規制す るかを 選択で きます。 

• 海外の 通信事業 者 じよって は、 設定で きない こと 巧あります。 

• 海外では 64K データ通信を 利用で きません。 

• [全 着信 規制] じ 設定して ち、 発信 や i  t ー  ド 接続、 i チゎ才 、ルの 自動 更新、 
留守番電話、 転送 でんわな どは 規制 ちれません。 また、 パク、 ソト 通信を 巧 
ラと、^ ー ルな ど 巧 受信 ちれる 場合 巧あります。 

1 ノー マルメ こュ ーで邮 図/ミち 外] K 巧 か 設定] K 口ーミ 
ング時 着信 規制] 

2 項目を 選ぶ 

♦ け 見 制 開 胤 H 見 制 方法を 選ぶ K はいけ ネッ トワー ク 暗証番号を 入 
力 ►  l：OK] 

- 設定で きる 規制 方 ミ 去は 巧のと おりです。 
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■ 全 着信 規制: 音声 着信、 i  t ー  ド^ール 受信、 SMS 受信を 含 わす 
ベての 着信を 規制し ます。 

■テし ビ 電話/ 64K データ 規制: テし ビ 電話の 着信の み 規制し ま 
す。 

♦ け 見 制 停止] ► [はい] ►ネッ トワー ク 暗証番号を 入力 ► にの 
♦ け 見 制 確認] ► [はいけ l：OK] 


ング 着信 通知 


ロー  ミ ング中 に 着信 通知 機能を 利用す る 

国際 日ーミン グ 中に、 電波の 届なない とこ 51 こいる とき、 電源を切っ 
ている とき、 巧 巧って きた 電話に 応答で きな なった ときに、 その 着信 
① 情報 (着信 曰 時 や 発信 者 番号) を SMSI こて お 知 5 だします。 

• 蒲 在 国での 設定 方を じついて は 像 P.47 己 
•  SMS ① 受信料は 無料です。 

1 ノ- マルメ こ ュ-で [地図/巧 か] ►[海外 設財 ►[口-ミ 
ング 着信 通知] 

2 項目を 選ぶ ►[はい] KOK] 


国際 □ー ミン グ 中に、 各種 i  t ー ド サービスを 利用す る 巧 ど ラな を設 
定 できます。 


[□ — ミ ング 中に i モー ドを 利用す る <  i モ-ド > 

1 ノーマル メニューで [化 図/巧 外] ► [ミち 外 設定] ►  [  i モー 
ドサービス 利用 設定] K  i モー ドけ [はい] 
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I  ロー ミ ング 中に メ ー ル 選択 受信を 利用す る 

< メール 選択 受信 > 

1 ノー マルメ こユ ーで邮 図/ミち 外] ►[海外 設赶 ►[メー 
ル/ メツ 七ー  ジ 利用 設定け  [メー ル 選が 受信け [ON]  ► 
[はい] 


I  □ー ミ ング中 にメ ッ 七ー ジ R を 利用す る 

_< メッ 七ー ジ R〉 _ 

1 ノーマル メニューで [地図/ミち 外] ►[巧 か 設定] ►[メー 
ル/ メッ 七ー ジ 利用 設赶 ►  [メッ 七ー ジ R]  ► [はい] 


I 口ーミン グ 中に i チヤ ネルを 利用す るく  i チャネル > 

1 ノー マルメ ニ ユーで [化 図/ミち 外] ► [巧 外 設定] ►  [  i モー 
ド サー  ビス 利用 設定]  K  i  チャネル] ► [はい] 


I  口ーミン グ 中に i コン シェルを 利用す る 

< お 預か リサービス / i コン シェル >  _ 

1 ノーマル メニューで [化 図/ミち 外] ► [巧 外 設定] ►[  i モー 
ド サービス 利用 設定]  ►  [お預かり サービス /  i コン シェ 
ル] ► [はい] 


I  口ーミン グ 中に i ウイ ジェッ トを 利用す る 

< i ウィジェット > 

1 ノー マルメ ニ ューで [化 図/ミち 外] ► [巧 か 設定] ►[  i モー 
ド  サービス 利用 設定]  ►  [  i ウイ ジェット] ► [はい] 


トワー クサー ビス 


ローミン グ 中に ネッ トワー クサー ビスを 
利用す る 

海外な 5、 留守番電話 サービス や 乾 送 でんわ サービス などの ネット 
フー クサ ー ビスを 利用で きます。 

• 海外の 通信事業 者 じよって は、 設定で きない こと 巧あります。 

• 留守番電話 や 転送 でんわを ご 利用 じなる じは、 留守番電話 サービス や 転 
送 でんわ サービスの ご 契約 巧 必要です。 

•海外で 斗、 ソト ワーク サービスを 利用 するとき は、 あ 5 な じめ 遠隔操作 設 
定 （像 P.460、 P.47 日） を 「開始」 じ 設定して くださし、。 

• 海外な 5 操作した ときは、 ご 利用いた だいた 国の 日本 向け 通話料 巧な な 
ります。 


I 滞在 国で 留守 香 電話 サー ビスの 操作を する 

< 留守番電話 (有料) > 

1 ノー マルメ ニューで [地図/巧 か] ► [ミち 外 設定] ► [ネット 
ワー クサービス] 

2  [留守番電話 (有料)] ►留守番電話 サービスの 項目を 選ぶ 
3  [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 操作 

I 滞在 国で 転送 でんわ サー ビスの 操作を する 

< 転送 でんわ (有料) > 

1 ノーマル メニューで [化 図/巧 外け じち 外 設定け [ネット 
ワーク サービス] 

2  [転送 でんわ (有料)] ►転送 でんわ サービスの 項目を 選ぶ 
3  [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 操作 


I 滞在 国で ローミン グ ガイダンスの 操作を する 

<  □ー  ミ ング ガイ ダンス (有料) > 

1 ノー マルメ ニ ューで [化 図/ミち 外] ► [巧 外 設定け [ネッ ト 
ワー クサービス] 

2  [ローミン グ ガイダンス (有料)] 

3  [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 操作 

I 滞在 国で 遠隔操作を 設定す る  <  遠隔操作 (有料) > 

1 ノー マルメ ニ ューで [化 図/ミ 毎 外] ► [巧 外 設定け [ネッ ト 
ワー クサービス] 

2  [遠隔操作 (有料)] 

3  [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 操作 

I 滞在 国で 香 号 通知 お願い サー ビスの 操作を する 

< 香 号 通知 お願い (有料) > 

1 ノー マルメ ニューで [地図/ミち 外け [巧 か 設定け [ネッ ト 
ワーク サービス] 

2  [番号 通知 お願い (有料)] 

3  [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 操作 

I 滞在 国で 着信 通知 設定を 設定す る 

< ローミン グ 着信 通知 (有料) > 

1 ノー マルメ ニ ューで [化 図/ミち 外け [巧 か 設定] ► [ネッ ト 
ワー クサー ビス] 

2  [ローミン グ 着信 通知 (有料)] 

3  [はい] ►音声 ガイダンスに 従って 操作 
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►  MEMO^ 
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パソコン 接続 


デー タ 通信 . 478 

ご 使用 じなる 前に . 480 

データ 乾 送 (OBEX™ 通信) ① 準備の 流れ . 480 

データ通信の 準備の 流れ . 481 

AT〕 マンド じついて . 482 

CD-ROM を 利用す る . 482 

ドコ t クー タイ da ね link ① 紹介 . 482 


心 


データ通信の 詳細 じついて は、 付属の CD 书 OM ※内 または ドコ t ① ホームページ '上の PDF 版 r パソコン 接続 マニュアル」 を ご覧く だち い。 

PDF 版 r パソコン 接続 マニュアル」 を ご覧 じなる じは、 Adobe®  Reader® か 必要です。 あ 使いの パソコン じ インストール ちれて いない 場合は、 付属の 
CD-ROM な 5 インストー ルで きます。 ご 使用方を などの 詳細 じつき ましては、 「Adobe  Reader ヘルプ」 を ご覧く だち い。 


义 付属の CD-ROM を パソコン じ か ソト すると、 TOP 画面 巧 表示され ます。 [取扱説明書] ► [パソコン 接続 マニュアル （PDF ファイル)] を クリック します。 

何 5 なの S 由 じより TOP 画面 巧 表示 ちれない 場合は、 [マイ〕 ンピュ ータ] ► に H-01C] を 選んで ち クリックし、 [エ クス プ □- ラ] を クリックし、 [manual] 
をグ ブルク リックし、 に H-01C_J_ManuaLp が] をグ ブルク リツ ク します。 


■ 
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データ通信 


1J=0MA 端末から 利用で きる データ通信 


FOMA 端末の 通信 形態は、 パク、 ソト 通信、 64K デー タ 通信、 デー タ 転送の 3 つ 
じ 分類 ちれます。 

•  FOMA 端末は FAX 通信を サ ポート していません。 

•  FOMA 端末を sigmarion 皿と 接続して デー タ 通信を 斤う こと 巧で きます。 
ハイスピード エリ ア 対応の 高ま 通信には 巧応 して おり ません。 

•  FOMA 端末は、 Remote  Wakeup じは 対応して いません。 

• 海外では、 パソコ ン などと 接続 しての 64K データ 通信は 利用 できません。 
• 海外で パク、 ソ ト 通信を 斤 ラ 場合は、 IP 接続で 通信を 巧って くだち い (PPP 
接続では パク、 ソ ト 通信で きません)。 

■ データき 云 送 (OBEXTM 通信） 

画像 や 音楽、 電話帳、^  — ルな どの デー タ を、 FOMA 端末と 他の FOMA 端末 
や パ ソコ ン などの 間で 送受信 します。 


織 


V 

、  赤外線 通信 (煩 P.382) 

i  C  通信 (咳 P.386) 


. 巨 luetooth 通信 （屈で. 439) 


燃 


SH-01C 


パソ n ン 接続 
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FOMA 充電 機能 付 USB 接続 ク- ブル 02 側 売) 
m に roSD 力ード （煩 P.36 己） 

ドコ t クー タイ da ね link  (嫁 P.482) 


■ パケッ ト 通信 

送受信した データ 量 じ 応じて 課金 ちれます。^、 ソト ワーク じ 接続 中で も 
データの 送受信を 巧って いないと きは 通信 料 巧な な 5 ない ので、 斗、 ソト 
ワークに 接続した まま 必要な ときに データの 送受信を 巧 ラと い ラ 使いな た 
巧で きます。 

ド〕 亡の インター ネッ ト 接続 サービス rmopera  U」 など、 FOMA ① パク、 ソト 
通信に 対応 した アク t ス ポイントを 利用して、 受信 最大 7.2Mbps、 送信 最大 
己 7Mbps ① 高速 通信を 巧 ラ こと 巧で きます (通信 環境 や、 電波な ど 巧 混み 
合った 状態の 影響 じより 通信速度 巧 変化す る ベス ト エフ ォート 方式 じよる 
提供です)。 

• 最大 7.2Mbps、 最大 日. 7Mbps とは、 技術 規格 上の 最大値で あり、 実際の 通 
信 速度を 示す ものでは ありません 。実際の 通信速度は、 斗、 ソト ワークの 混 
み 具合 や 通信 環境 じより 異なります。 

•  FOMA/W スピー ドエ リア 外 や H に H-SPEED じ 対応して いない アク t ス 
ポイント じ 接続 するとき、 または ドコ t ① PDArsigmarion 皿」 など 
H に H-SPEED じ 対応して いない 機器を ご 利用の 場合は、 通信速度 巧遅く 
なる 場合 巧あります。 


パク、 ソ ト 通信は FOMA 端末と パソコン などを FOMA 充電 機能 付 USB 接続 
クー ブル 02 (別売) や Bluetooth 機能、 Wi- 円 接続で 接続し て、 各種 設定を 巧う 
と 利用で き ます。^ ー  ルの 文字 データ ① 送受信な ど、 比較的かない データ 量 
を 高まで やりとり する 場合に 適して います。 

データ 量の 大きい ファイルの 送受信を 巧った 場合、 通信 料金 巧 高額 じなり 
ますので、 ご ミ 主意く だち い。 

FOMA 端末では、 パソコン など じよる パク、 ソト 通信と 音声 電話を 同時に 利 
用で きます （屈 =P.410)。 


■  64K データ 通信 

接続して いる 時間 に応じて 課金 ちれます。 ドコ t ① インター 导ツト 接続 
サー ビス rmopera  U」 など、 FOMA  64K デー タ 通信に 対応した アク tz スポイ 
ント 、またはに DN ① 同期 64K アク t ス ポイント を 利用し ます。 

64K デー タ 通信は FOMA 端末と パソコン などを FOMA 充電 機能 付 USB 接続 
クー ブル 02 や Bluetooth 機能で 接続して、 各種 設定を 斤う と 利用で きます。 
デー タ BOX コンテンツ ①グ ウン □- ドな ど、 比較的 デー タ量① るい 送受信 
を 斤 ラ 場合に 適して います。 

長時間 通信を 巧 ラと、 通信 料金 巧 高額 じなり ますので ご 法 意く だち い。 


I ご 利用 にあた っ ての 留意 点 

■ インター ネッ トサービス プロ バイダの 巧 用 料に ついて 

インター ネットを ご 利用 ① 場合 は、 ご 利用 じなる インターネット サービス 
プ □バイ グ I ご 対する 利用 料 巧 必要 じなります 。この 利用 料は、 FOMA サービ 
ス① 利用 料とは 別に、 インターネット サービス プ □バイダに お支払いいた 
だきます。 利用 料の 詳しい 内容 じつい りんご 利用の インターみ ソ トサー ビ 
スプ □バイ グじ お問い合わせ くだち い。 


ドコ t ① インタ ーオ、、 ソ ト 接続 サービス rmopera  U」 を ご 利用いた だけます。 
rmopera  U」 を ご 利用いた だく 場合は、 お申し込みげ 必要 (有料) となります。 


■ 接続 先 (インター ネッ トサービス プロ バイダな ど） の 設定に つ 
いて 

パク、 ソ ト 通信と 64K データ通信では 接続 先 巧 異なります。 パク、 ソ ト 通信を 巧 
ラと きは、 FOMA パク、 ソト 通信 対応の 接続 先、 64K デ ー タ 通信を 斤 ラと きは 
FOMA  64K デー タ 通信、 または ISDN 同期 64K 対応の 接続 先を ご 利用く だち 
い。 

•  DoPa ①アク tz ス ポイント じは 接続で きません。 

•  mopera ① サービス 内容 および 接続 設定 方を じついて は mopera ① ホーム 
ページを ご 確認く だち い。 
http://www.mopera.net/mopera/index.html 

■ パケッ ト 通信 および 64K データ通信のを 件 

日本国内 で デー タ 通信 (パク、 ソト 通信/ 64K データ 通信） を 巧 ラ じは、 巧①条 
件 巧 必要 じなります。 

•  FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 を 利用で きる パソコン である こ 
と 

•  Bluetooth 機能を 利用す る 場合は、 パソコン 巧 Bluetooth 標準 規格 Ver. 1.1、 
Ver. 1 .2 または Ver.2.0+EDR (ダイけ レア、 ソプ 斗、 ソ トワーキン ブプ □ファ 
イ ル） じ 対応して いる こと 

•  Wi-Fi 接続を 利用す る 場 S ん パソコ ン巧 無線 LAN 標準 規格 IEEE 
802.1 化、 IEEE  802.1 1g または IEEE  802.1  In じ 対応して いる こと 

•  FOMA サービスエリア 内で ある こと 

•パク、 ソト 通信の 場合、 アク t ス ポイント 巧 FOMA ① パク、 ソト 通信 じ 対応 
している こと 

•  64K デー タ 通信の 場合、 接続 先 巧 FOMA  64K デー タ 通信、 または ISDN 同 
期 64KI こ 対応して いる こと 

ただし、 前述の 条件 巧 整 っ ていても、 基地局 巧 混雑 していたり、 電波 状況な 
どじより 通信 巧で きない こと 巧あります。 

• パク、 ソ ト 接続を 斤 ラ 場合は、 FOMA 端末と 接続す る 機器 巧 JATE (財団 
を 人 電気 通信 端末機 器 審査 協会) ① 認定 品で ある 必要 巧 あ ります。 

■ ブラウザ 利用 時の アク 七ス 認証に ついて 

パソコンの ブラウ ザで FirstPass 対応 サ イトを 利用 するとき ①アク t ス 認証 
では FirstPass (ユーザ 証明書) 巧 必要です。 詳しくは ドコ t ①ホ ーム ページ' 
を ご覧く だち い。 
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ご 使用になる 前に 


I" 動作 環境 

データ通信を 利用す るた めの パソコンの 動作 環境は 巧のと ありです。 


頃 目 

必要 環境 

パソコン 本体 

PC/AT 互換 機 

FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02( 別売） を 使用 
する 場合： USB ポート (Universal  Serial  Bus 

Spec けに ation  Rev  1. 1/2.0 準拠） 

Bluetooth 機能を 利用す る 場合: Bluetooth 標準 規格 
Ve「.1.1、Ve「.1.2またはVer.2.0+EDR準拠（グイわルア、ソ 
プ ネット フー キング プ □ファイル） 

Wi-Fi を 利用す る 場合: 無線 LAN 標準 規樹 EEE  802.1 化、 
IEEE  802.1 1g または IEEE  802.1  In 準拠 
デ イス プしイ 解像度 800X600 ド、 ソ ト、 High  Color 16 
ビットが 上を 推奨 

• ド〕 t 〕 斗 クシ ヨン マ 斗ー ジ 'わは 1024 X768 ド、 ソ 
卜が 上を 推奨 

OS 

Windows  XP、 Windows  Vista、 Windows  7 (各 日本語 
版） 

必要^ 亡リ 

Windows  XP： 128M 巨が 上 

Windows  Vista： 51 21\/0が上 

Windows  7  (32 ビッ ト 版）：] GBU  上 

Windows  7  (64 ビッ ト 版）：  2  G 巨が 上 

ハードディスク 

容量 

日 MBU 上の空き 容量 

• ドコ t コ斗 クシ ヨン マオ、ー ジ 'わは 10MB が 上の空き 
容量 

Web ブラウザ※ 

Internet  Explorer  6.0 が 上 

ベール ソフト※ 

Windows ベー ル あよ ひ' Outlook  Express  6.0 

X ドコ亡 コネクション マ 斗ー ジ 'わを 利用す るた めの 動作 環境です。 

• 動作 環境の 最新 情報 じつぃて は、 ド コ亡① ホームページを ご 確認く だち 
い。 
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• 必要べ たリ •ハードディスク 容量は、 パソコンの システム 構成 じよって 異 
なる 場合 巧あります。 

•  OS ① アップ ブしー ド や 追加 •変更した 環境での 動作は 保証いた しなね ま 
す。 

• 動作 環境に よっては ご 使用に なれない 場合 巧 あ ります。 また、 上記の 動作 
環境な 外での ご 使用 じよる 問い合わせ およ ぴ 動作 保証は、 当社では 責任 
を 負いな ねます ① であ 5 なじめ ご 3 承く だち し、。 


[必要な 機器 


FOMA 端末と パソコンが 外 じ 巧の ハー ドウ ェア、 ソフトウェアを 使います。 

•  FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 側 売）※、 または FOMA  USB 接 
続 クー ブル (別売） X 

•  CD-ROMrSH-01C 用  CD-ROM」 (付属） 

X  USB 接続の 場合 

•  U 沈クー ブルは 専用の 「FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 丄 また 
は 「FOMA  USB 接続 クー ブル」 を ご 利用く だち い。 パソコン 用の US 巨 
勺- ブ、 レは コオ、 クタ 部の 形状 巧 異なる た め 使用 できません。 

•  USB  HUB を 使用す ると、 正常に 動作し ない 場合 巧あります。 


デー タ 転送 (OBEX™ 通信) の 準備の 流れ 

FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02( 別売) を ご 利用 じなる 場 含 
は、 FOMA 通信 設定 ファイルを インストールして ください。 


FOMA 通信 設定 ファイルを ブ ウン □- ド、 インストール する 

• 付属の CD 书 OM な 5 インストール 

• ドコ t ①ホ ーム ページな 5 グ ウン □ー  ドして、 インストール 


う ■ー タ 転; 送 


データ通信の 準備の 流れ 

パソ コンと FOMA 端末を 接続 して、 パク ット 通信 および 64K デー タ通 
信を 利用す る 場ち ① 準備に ついて 説明し ます。 こ 欠の よ ラな 流れ じなり 
ます。 


USB 接続 ①場含  Bluetooth 接続 ①場含 


インストール 後の 確認を する  I  亡 デムの 確認を する 


接続す る  If  接続す る 


X ドコ t コ斗 クシ ヨン マ 斗ー ジわ① 設定 じついて は、 「ド コ t コ斗ク シヨ 
ン マネージ わ 操作 マニュアル .pdf」 を ご覧く だち い。 


•  FOMA 端末で インター:^、 ソト をす る じは、 ブ □ー  ド バン ド 接続な どじ 対 
応 した rmopera  U」 (あ 申し込み 必要) 巧 便利です。 使用した 月 だけ 月額 使 
用 料 巧な なる プランち ございます。 

Wi- 円 接続の 場 含 

I  FOMA 端末を アク tz スポイ ント 亡ー ド じする 


パソコンと FOMA 端末を Wi-F 胺 続を 利用して ワイ わし ス 接続す る  ] 


接続す る 


|>OMA 通信 設定 ファイル について 

FOMA 端末と パソコンを FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02 で 接続し 
て データ通信を 巧 ラには、 付属の CD-ROM な 5  FOMA 通信 設定 ファイルを 
インスト ー ルす る 必要 巧 あり ます。 


["Bluetooth 接続を 準備す る 

Bluetooth 対応/ \° ソ コンと FOMA 端末 を ワイ わし ス 接続して デー タ 通信を 斤 
います。 

• 团 uetooth 接続の 詳細 じついて は 煩 P.431 


|Wi-Fi 対応 パソコ ンを 接続す る 

FOMA 端末に Wi-F 閒応 パソコンを ワイ わし ス 接続して デー タ 通信を 巧い ま 
す。 

•  Wi-F 閒応 パソコンの 接続に ついては 傾 P.48 己 


1" ド コモ コネクション マネー ジャ について 

付属の CD-ROM な 5 ド〕 t コネ クシ ョン マ 斗ー ジ 'わを パソコン じ インス 
卜ー ルして 使う と、 FOMA 端末と パソコンを 接続して 巧う パク、 ソト 通信 や、 
64K データ通信 じ 必要な ちま ざまな 設定を、 簡単に 巧 ラ こと 巧で きます。 


パソ n ン 接続 _ 


481 


AT コマンドに ついて 

AT コマンドとは、 パソコン で FOMA 端末の 各 機能 を 設定す るた め①コ 
マンド （命令） です。 パソコンで コマン ドを 入力す ると、 その 内容に 
がって FOMA 端末 ヴ 動作し ます。 

AT〕 マンドの 詳細は 付属の CD-ROM 内の r パソコン 接続 マニュアル」 
を ご K  ください。 


CD-ROM を 利用す る 

取扱説明書 付属の CD-ROMI こは、 FOMA 端末で デー タ 通信を ご 利用に 
なる 際の ソフトウェア や、 r パソコン 接続 マニュアル」 r 区点 コード ー 
覧」 取扱説明書 (PDF) 別 又 緑され ております。 詳細は、 付属の CD-ROM 
を ご覧く ださし、。 

•  CD 书 0M を パソコン じ tz、 ソト すると、 警告 画面 巧 表示 ちれる 場合 巧 あり 
ます。 この 警告は、 Internet  Explorer ① tz キ ュリ テイの 設定 じよって 表示 
ちれます 巧、 使用には 問題ありません。 

[はし、] を クリックし てくだち い。 
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ド コモ ケー タイ da ね link の 紹介 


ド] 亡クー タイ da ね link は、 お客様の 携帯電話の r 電話帳」 や - ル」 
などを パソコン じ バックアップして、 編集な どを 巧 ラ ソフトです。 ド 
コ亡① ホームページ じて 提供して おり、 詳細 および ダウン □ー  ドは 下 
記 サイ ト① ページを ご覧く ださい。 また、 付属され ている CD 书 OM 力、 

5 下記 サイ トへ ①アク t スち 可能です。 
http://datalink.nttdocomo.co.jp/ 

• ド〕 亡クー タイ da ね link を ご 利用 じなる じは、 あ 5 なじめ FOMA 通信 設定 
ファイルを インストールして おく 必要 巧あります。 


グ ウン □ー  ド 方を、 転送 可能な データ、 対応 0S など 動作 環境、 イ ンス 
トール 方を、 操作 方を、 制限事項 などの 詳細 じついて は 上記 ホーム ペー 
ジ 'を ご覧く だち い。 

また、 インスト ー ル 後の 操作 方を じついて は、 ソフト 内の ヘルプを ご覧 
くだち し、。 

な あ、 ド〕 t クー タイ da ね link を ご 利用 じなる じは、 別途 USB 接続 クーブ 
ル (別売) 巧 必要 じなります。 


Wi-Fi 


Wi-Fi  を 利用す る . <  Wi-Fi  >484 

アク tz ス ポイント 亡ードを 利用す る . 48 日 

クライアント ドを 利用す る . 487 

プリンタ じ 画像を 送信す る . < プリンタ 送信 >488 

DLN  A 対応 機器を 利用す る . 488 


Wi-Fi を 利用す る 

本 FOMA 端末は Wi-刊 こが 応 して おり、 Wi-Fi ① さまざまな 機能を 利用 
できます。 ご 家庭 ①アク t ス ポイント や 公衆 無線 LAN サー ビスな どじ 
接続 したり、 FOMA 端末を アク t ス ポイント （親 徽じ して Wi-F 閒応機 
器を 接続した りで きます。 

クライアント 亡 ー ド (子 機) ① 場合 


I インター ネット ))  4  ► 


1 


アク t ス ポイント 
(親徽 


微 


Wi-F 閒応 機器 
(子徽 


$ 


インターネット 
サービス プ □パイブ 


アク t ス ポイント t ー  ド (親 機) ① 場合 


。を 


アク t ス ポイント 
願 機） 


Wi-F 閒応 機器 
(子 機） 


クライアント 亡ー ドと アク tz ス ポイント t ー  ドを 同時に 利用す る ことは 
でぎ ません。 
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Bluetooth 機器との 電波 干渉 じついて 

Bluetooth 機器と 無線 LAN  (IEEE  802.1 化/ g/n) は 同一周波数 帯に 4GHz) 

を 使用す るた め、 Bluetooth 機器の 近理で 使用す ると 電波 干渉 巧 発生し、 通 
信 速度の 低下 や 雑音、 接続 不能の 原因 じなる 場合 巧 あり ます。 また、 スト 
リー ミン ブ データ 再生 時な どじ 通信 巧 途切れたり 音声 巧き しれた りする こ 
と 巧' あります。 この場合、 团 uetooth 機器の 電源 を 切るな、 FOMA 端末 や 無 
線 LAN な 5  Bluetooth 機器を 1 0mU 上 離 してく ださい。 

Bluetooth 機器と 無線 LAN ① 同時 使用 じついて 

Bluetooth 機器で 音声 通話 中 または 音楽 再生 中に 無線 LAN を 使用した 場 
合、 通話 音声 または 音楽 再生の 品質を 確保す るた めじ 無線 LAN を 使用し 
た データ 通信速度 巧 低下 したり、 無線 LAN ① 接続 巧 切れて しま ラ こと 巧 
あります。 

関連 用語集 

■ アク t ス ポイント： Wi-Fi を 利用す る 際の 接続 先です。 

■  A0SS：  AirStation  One-Touch  Secure  System ① 略です。 Wi-Fi 接続 時の 暗 
号 化の 設定 巧 簡単に 斤え る 機能です。 

■  ESSID：  Extended  Service  Set  Ident け ier ① 略です。 Wi-F にあけ る^、 ソト 
ワーク 識別子の] つです。 ESSID 巧 一致す るアク t ス ポイントと 通信 巧 
巧 能です。 

■  MAC アドし ス： Media  Access  Control アドし ス① 略です。 斗、 ソ トワー ク 
上で 機器を 識別す るた めの 固有の ハードウェア アドし ス です。 

■  WEP：  Wired  Equivalent  Privacy ① 略です。 最も一 般 的な 暗号化 方式です。 
アク tz ス ポイント （親 機) と クライアント （子 機） じ 共通の 暗号 キー (WEP 
キ ー) を 設定し ます。 設定 できる WEP キー① 長さは、 64bit と 1 28bit ① 2 種 
類です。 

■  WPA：  Wi-Fi  Protected  Access ① 略です。 TKIP  (Temporal  Key  Integrity 
Protocol) とい ラ 暗号化 プ □トコ ルを 使用した、 より 安全な 暗号化 方式で 
す。 

■  WPS： Wi-Fi  Protected  SetupT" ① 略です。 無線 LAN ① 業界団体 Wi-Fi 
Alliance® 巧 策定し た 無線 LAN 設定 に関する 標準 規格で、 対応 機器 どうし 
であれば 簡単な 操作の みで 安全な Wi-F 巧、 ソ ト ワーク 環境の 構築 巧 可能 
です。 


アク 七 スポ イン トモ ー ドを 利用す る 

FOMA 端末を アク t ス ポイント 爛徽じ して Wi-F 刷応 機器 (子 機) を 
接続し、 ヴーム 対戦な どの サービスを 利用で きます。 

•  FOMA サービスの 圏内で 利用で きます。 ただし、 通信 環境 や不 、ット ワーク 
① 混雑 状況 じよって は 利用 できない 場合 巧あります。 

• ドコ tUlM カードを 挿入して いない 場合 や、 FOMA サービスの 解約 や利 
用を 休止して いる 場合は 利用で きません。 

• 海外では アク t ス ポイント t ー ドを 利用で きません。 

•アク t ス ポイント 亡ー ドは、 mopera  U など Wi-F 胺 続に 対応 した イン 
ター 斗、 ソ トサー ビス プ □バイ グを 利用し ます。 

•  mopera  U ①サー ビス 内容 じつい "C は、 mopera  U ①ホ ームぺ ージを ご覧 
くだち し、。 

http://www.mopera.net/ 

• アク t ス ポイント 亡ー ド 利用 時の パク、 ソト 通信 料は、 パソコン’  PDA な 
どを 接続した パク、 ソト 通信 料と なります。 データ 量の 多い 通信を 斤 ラと 
通信 料 巧 高額 じなります ので、 ご ミ 主意く だち い。 パク、 ソト 通信 料 および 料 
金 プランの 詳細 じついて は、 『ご 利用 ガイ ド ブック （ i 亡ー ド <FOMA> 
編) J1 を ご覧く だち し、。 

•  FOMA 端末は IEEE  802.11 b、 IEEE  802.1 1g または IEEE  802.1  In ① 無線 LAN 
規格 じ 準拠して います。 使用す る Wi-Fi 対応 機器の 規格 を あ 5 な じめ ご 確 
認 くだち い。 同じ 規格に 対応して いる 場合の み 接続で きます。 

• フル ブラウザ 中は Wi-Fi 対応 機器を FOMA 端末に 接続す る こと 巧で きません。 
• 接続 中の 状態で ち、 一定 時間 データ 送受信 巧 巧 われない 場合 や、 テし ビ 電話 
や 64K： データ通信 巧 巧 われた 場合は 接続 巧 切断 ちれる 場合 巧あります。 

IEEE  802.1 1n について 

•  5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz  (W 己 2/W 己 3/W 己 6) じ は 対応 してい ませ 
ん。 

•  MIM0 (Multiple  Input  Multiple  Output、 多 入力 多 止! 力） じは 対応して い 
ません。 

•  40MHz 帯域幅 システム （HT40) じ は 対応 していません。 


f アク 七 ス ポイント モードの 利用 手リ頃 

• お買い上げ 時は 認証 方式 巧 設定 ちれて いません。 無線 設定で 認証 方式 や 
WEP キーな どを 設定して な 5 接続す る ことを おすすめ します。 

例： はじめて アク t ス ポイント ドを 利用 するとき 


「STEP1 接続 先 (APN) を 設定す る 煩 P.486 


[step 2 アク tz ス ポイント ドを 開始す る 傾 P.486 


STEPS  Wi-F 閒応 機器な 5F0MA 端末 じ 接続す る 
•  Wi- 円 対応 機器の 操作 じつい 口ん Wi- 円 対応 機器の 取扱説明書を ご 確認 
くだち い。 

• 同時に 接続で きる Wi-F 閒応 機器は 4 台までで す。 


$ 


4 的 


I アク 七 スポ イン トモー ドの 利用に ついて 設定す る 
< アク 七 スポ イン トモード （親 機) > 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [Wi-Fi]  ► [アク 七 ス 
ポイント モード （親 機)] 

• アク tz ス ポイント t ー  ド 画面 巧 表示 ちれます。 

2 項目を 選ぶ 

♦  [AP モード 開 胤 ►[はい] 

- アク t ス ポイント t ー ドを 開始し ます。 

♦ [接続 中子 機 一覧] ►  Wi-Fi 対応 機器を 選ぶ ► 各項 目を 設定 ►圆 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 機器 名妳: 機器 名跡を 入力し ます。 

- 全角 16 文字 (半角 32 文字) まで 入力で きます。 

■  MAC ア ドし ス: 接続す る Wi-F 閒応 機器の MAC ア ドし スを 入力 
します。 

■  MAC アドし ス 制限 時の 接続: 無線 設定で MAC アドし ス 制限を 
[許可] じ 設定した ときに 接続で きるな ど ラな を 設定し ます。 

- Wi- 円 対応 機器の 追加 : 画}  ►各項 目を 設定 ►圆 
- Wi- 円 対応 機器の 削除: Wi-F 閒応 機器 じ 力ーソルを 合わせる ► 

画 ► [はし、] 

♦  [AP モ-ド 停止] ►[はい] 

- Wi-F 閒応 機器との 接続を 切断し、 Wi-Fi ① 電源を切 ります。 

• アク t ス ポイント 亡 ー ドの 情報 表示： 圆 
•  Wi-Fi 対応 機器を 登録: 極) ►  [AOS 幻 ► [接続 開始] 

- アク t ス ポイント 亡 ー ドを 開始して いると きじ、 AOSS 方式で 
Wi-F 閒応 機器を 登録で きます。 


[アク 七 スポ イン トモー ドの 設定を する 


1 アク 七 ス ポイント モード 画面で 面 
2 項目を 選ぶ 

♦ [無線 設定] ► 端末 暗証 香 号を 入力 ► 各項 目を 設定 ►画] 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■  ESSID:ESSID を 入力し ます。 

- 半角 英数字を 32 文字まで 入力で きます。 

■ ステルス 機能: 無線 接続 時の 信号 じ ESSID を 表示す るな ど ラな 
を 設定し ます。 

■  t キュリ ティ [接続 台数 制限]: 認証 方式を 設定し ます。 [ ]の 中 
① 数字は 接続 可能な Wi-Fi 対応 機器の 台数です。 

■ 訊 aredKey: 認証 方式 巧 WEP ① 場合に WEP キーを 用いた 認証を 
するな ど ラな を 設定し ます。 

■  WEP キー ID : 認証 方式 巧 WEP の 場合に WEP キー ID を 選が します。 

■  WEP キー： 認証 方式 巧 WEP ① 場合に WEP キーを 入力 します。 

- 半角 英数字を 26 文字まで 入力で きます。 

■  PSK キー： 認証 方式 巧 WPA ① 場合 じ PSK キ ーを 入力し ます。 

- 半角 英数字を 64 文字まで 入力で きます。 

■ 無線 チ わ ネル: 使用す る 無線 チ わ 斗 ルを 設定し ます。 

■ 接続 待ち時間: 接続 待ち時間を 設定し ます。 

■  MAC アドし ス 制限: MAC アドし ス 制限 時の 接続を [許可] じ 設定 
している Wi-Fi 対応 機器の み 接続す るな ど ラな を 設定し ます。 

■  VPN パス スルー： VPN パス スルー じついて 設定し ます。 

♦ [接続 先 (APN)- 覧] 

- 接続 先の 登録: 接続 先を 選/ ぷ ►圆 
- 因は 選択、 □は 解除の 状態です。 

- 接続 先の 編集: 接続 先 じ カーソルを 合わせる ►画^  ► 端末 暗証番号 
を 入力 ►各項 目を 設定 ►圆 

- 接続 先の 削除: 接続 先に カーソルを 合わせる [はし、] 

♦ [子 機 登録 一覧] 

- Wi- 円 対応 機器は 10 台まで 登録で きます。 

- Wi-F 閒応 機器の 追加、 編集、 削除の 操作 じついて は 煩 P.486 

♦ [設定 リ 七 ットけ 端末 暗証番号を 入力 ► [はい] 

- 無線 設定 (ESSID、 セキュリティ）、 子 機 登録、 接続 先 (APN) を お買い 
上げ 時の 状態に 戻します。 


クライ アン トモ ー ドを 利用す る 


ご 家庭の アク t ス ポイント や 公衆 無線 LAN サービスな どじ 接続して、 
W 卜 円 経由で インター ネットを 利用す る ことができます。 

•  Wi-Fi 経由で i 亡ー ドの 利用は できません。 

•  Wi-Fi な 5F0MA ①みソ トワー クじ 切り 营え ると パク、 ソ ト 通信 料 巧 発生 
し、 通信 料 巧 高額 じなり ますので ご ミ 主意く だち い。 また、 FOMA のみ ソト 
ワーク じ 切り 替えた 場合、 自動的に Wi-F に は 戻り ま せんので ご ミ 主意く だ 
ちし、。 


I クライ アン トモードの 利用に ついて 設定す る 

<クライ アン トモード （子 機) >  


1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [Wi-Fi]  ►[クライ ア 
ン トモード （子 機)] 

• クライアント t ー ド 画面 巧 表示 ちれます。 

2 項目を 選ぶ 

♦ [接続 （自動 選択)] 

- 登録して いる 優先 度の 高い アク tz ス ポイント じ 自動的に 接続し ます。 

♦ [新規 接続 先 登録] ►  P.487 
♦ [接続 先一 覧] ►  P.487 
♦ [切断/停止] 

- アク t ス ポイントとの 接続を 切断し、 Wi-Fi ① 電源を切 ります。 

• クライアント t ー ドの 情報 表示： 圆 
- 情報の 更新: 画} 

• 設定 Ijtz、 ソ ト：函 ►端末 暗証番号を 入力 ►[はい] 

- 登録した アク tz ス ポイントを すべて 削除し ます。 


f アク 七 ス ポイントを 登録す る 

• アク t ス ポイントは 20 件まで 登録で きます。 

• 登録 方を や 設定 内容 じついて は、 登録す るアク tz ス ポイントの 取扱説明書な 
どを あ 5 なじめ ご 確認く ださい。 

•  AOSS/WPS プッシュ ボタン 方式で 登録す る 場合は、 アク t ス ポイント 
① AOSS 専用 ボタン/プッシュ ボタンを 押してく ださい。 


• 一部 ①アク t ス ポイント じよって は、 アク t ス ポイントと 接続した あと 
じ 通信 巧で きない 場合 巧あります 。その 場合は、 巧の 操作を 巧 ラと 改善ち 
れる こと 巧あります。 

■ アク t ス ポイントの ファー ムウ ェア や ソフトウェアを 最新 じする 
■ アク t スポイ ント① 詳細 設定 （煩" P.48 ので PowerSave 設定を に FF] 

じ 設定した あと 再 接続す る 

1 クライアント モード 画面で [新規 接続 先 登録] 

2 登録 方法を 選ぶ 

♦  [AOSS]  ►  |：OK け 接続 先 名を 入力 ►圆 ► [はい] 

- AOSS 対応 ①アク t ス ポイントを 登録で きます。 

♦  [WPS  PIN コード 入力 方式] ►アク 七 ス ポイントを 選ぶ ►表示され た 
PIN コー ドを アクセス ポ イン ト 側で 入力 ► [はい] 

- WPS 対応の アク tz ス ポイントを PIN コード 入力 方式で 登録で きます。 

. 再 検索: 画） 

- 詳細情報の 表示 :アク tz ス ポイント じ カーソルを 合わせる ►圆 
- 一覧に 戻る： 画} 

- 前/巧 ①アク tz ス ポイントを 表示: 画/厘] 

♦  [WPS プッシュ ボタン 方式け に K け 接続 先 名を 入力 ►圆 ► [はい] 

- WPS 対応の ア ク tz スポイ ントを プッシュ ボタ ン 方式で 登録で きます。 

♦ [検索 登録] ►アク 七 ス ポイントを 選ぶ ►各項 目を 設定 ►圆 

- 利用 可能な アク t ス ポイントを 検索して 登録で きます。 

- 詳細な 設定を するとき は 画) を 押してく だち し、。 

- 簡易 設定に 戻る： 画 ► [はし、] 

- 検索 ちれた アク tz ス ポイント 巧 WPS 対応 ①ア ク t ス ポイントの 場 
合は、 接続 方式を 選択して くだち し、。 

♦ [手動 登録] ► 各項 目を 設定 ►画} 

- 詳細な 設定を するとき は 画) を 押してく だち い。 

- 簡易 設定に 戻る： 画 ► [はい] 

♦  [Mzone 登録け 各項 目 を 設定 ►圆 

- 詳細な 設定を するとき は 画) を 押してく だち い。  . 

• 簡易 設定 じ おる： 画)^  [はし'^]  < 


I アク 七 スポ イン トを 編集す る 

1 クライ アン トモード 画面で [接続 先一 覧] 
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2 アク 七 ス ポイントに 力ー ソルを 合わせる ►圆 ►各項 目を 
設定 ►圆 

• 詳細な 設定を するとき は 画) を 押してく だち い。 

• 簡易 設定 じ戾 る： 画]^  [はし'^] 

• アク t ス ポイント との 接続/切断： アク t ス ポイント を選ぷ 

■ 接続 先 一覧 画面の サブメニュー 操作 

[接続 先 新規 作成] ►登録 方 ミ 去を 選ぶ 

• 登録 方 ミちの 詳細 じついて は 優 P.487 

[設定 情報 表示]  ' 

[設定 情報 編集] ► 各 頃 目を 設定 ►画} 

悄リ 除け [はし、] 

[優先順位 変更け 移動 先に カーソルを 合わ だる ►画]  ' 

• ] つ 上/下へ 移動： 画/面 


リ ンタ 送信 


プリンタに 画像を 送信す る 

Wi-Fi を 利用して t イコー エプソ ン製 無線 LAN 巧応 プリンターじ JPEG 
画像/ GIF 画像を ワイ わし スで 送信し、 印刷す る ことができます。 

•あ 5 な じめ、 FOMA 端末と プリンタを 同じ アク t ス ポイント じ 接続して 
くださし、。 

1 ノー マルメ ニ ューで [データ BOX]  ►[マイ ピ クチャ] 

2 静止画に 力ーソルを 合わせる ►e ►[データ 送信] パプ 
リ ンタ 送信] 

• プリンタを 検索し、 最大 日 件まで 表示し ます。 

3 プリンタを 選ぶ ►面 

• 選択した プリンタな 5EP 刷 ちれます。 

•  EP 刷 設定： 画) ►各 頂 目を 設定 ►画 
• プリンタを 再 検索: 画） 
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DLNA 対応 機器を 利用す る 


パソコン や テし ビな どの DLN A 巧応 機器と FOMA 端末 を 家庭内で 
Wi-F 胺 続して、 保存され ている 画像 や 動画、 音楽 デー タを 共有で きる 
機自 t です 

• 共有で きる ファイルの 種類と 保を 先は 巧のと おりです。 


ファイルの 

種類 

形式 

保を 先 (本体） 

保を 先 (microSD) 

静止画 

」PEG 

マイ ピ クチ わの 力^ 

ラ、 i  t ー  ド、 外部 取得 
データ、 自動 お預 なり、 
ユーザ フォルダ 

インポー トフ ォル 
ダ、 マイ ピ クチ わの 
力べ ラフ ォルダ 

XXX、 その他 静止画、 
ユーザ フォルグ 

動画 

WMV、 

MP4、3GP 

i 亡ーシヨ つ •し一 
ビーの 力^ラ、 i  t 一 
ド、 外部 取得 データ、 

ユ ーザフ ォルダ 

インポー トフ ォル 
ダ、 i  t ーシ ヨン. 
ムービーの 動画 
(QVGA が 下)、 動画 
(その他） 

音楽 データ 

WMA、 

MP3、 MP4、 
3GP 

- 

イ ン ポー トフ ォル 
グ 

• 最大 1000 件まで 共有で きます。 

•あ 5 なじめ、 サ  ー/  \ '設定 (屈 = P.490) ① 接続 ァ ク t ス ポイント 設定と 共有 
フォルダ 設定を 設定して おいてく ださし、。 

•  DLNA 対応 機器の 操作 じついて は、 DLNA 対応 機器の 取扱説明書を ご 確認 
くださし、。 

• シ わー プ製① 液晶 テし ビ rAQUOS」 と 接続し た 場合、 SH-01 C で 撮影した 
動画を 再生で きます。 画像 サイ ブ巧 「 フル HD : 1 920 X 1 080」 (画質 選択を 
[ファイン] じ 設定 して 撮影 した 場合) 、 rm : 1 280 X 720 丄 「FWVGA : 

864  X  480 丄 r  VGA :  640  X  480」 ① 動画を 再生で きます。 

対応 機器な どの 詳細 じついて は r クー タイ daSHJ を ご覧く ださい。 
http://www.sharp.co.jp/k-tai/ 


• 正常に 接続で きない 場合は、 巧の ことを 確認して くだち し、。 

■ アク t ス ポイントの 設定 
麵 Wi-Fi 接続の 状態 

■ 接続す る DLN  A 対応 機器の 斗、 ソ ト ワークの 設定 
麵 DLNA 対応 機器の t キユ リ テイ ソフト/ファ イ アウ ォー ルの 設定 
■  FOMA 端末の ホー ム 斗、 ソト ワーク 設定 
• アク tz ス ポイント や ご 使用の 環境 じより、 正常に 接続で きな なったり、 使 
用 中 じ 接続 巧 切断 ちれる 場合 巧あります 。その 場合は、 一度 終 3 し、 再度 
接続して くだち い。 


I  FOMA 端末 内の ファイルを D LN A 対応 機器で 再生す 

るく ホ— ムネッ トワ— ク 送信〉 

例： i 亡ーシヨ ンを 再生 するとき 

1 ノ  ー マルメ ニ ユーで [データ BOX]  ►[  i モーシ ヨン -ムー 
ビ — ] 

2  i モーシ ヨンに 力ーソルを 合わせる データ 送信] 
► [ホーム ネツ ト ワーク 送信] 

3  DLNA 対応 機器を 選ぶ 

• 一時停止：® 

• イき 止: 圧） 

• 再配布 不可の データ、 およ ひ' WMDRM じより 保護 ちれた データは 共有 
でぎ ません。 


I  FOMA 端末 か ら DLNA 対応 機器 内の フ アイ ルを 再生 

I ぅ るく ホ- ム ネット ヮ -ク〉  


1 ノー マルメ ニ ユーで [デー タ BOX]  ► [ホー ムネッ ト ワー 
ク] 

2  DLNA 対応 機器を 選ぶ 
3 ファイルを 選ぶ 


■ ファイル ー覧 画面の サブ メニ ュー 操作 


[表示 切替]  屈 =P.343 

[情報 表示] 


[ブ ウン □ー  ド] 


► [1 件 ダウン □- ド] ► [はし、] 


► [選が ダウン □ー  ド] ►ファイルを 選ぶ ►圆 ►保を 先を 選ぶ ► 
[はい] 

[スト リー ミン ブ 再生] 

[ソ -卜け ソ-卜 方法を 選ぶ 
[参照 先 切替] 

► [本体] 


►  [microSD] 

► [ホー ムネッ トフー ク] 

[タイトル 検索] ► [検索 語：  <  未 設定 >] ►検索 文す 列を 入力 ►歷] 

• 履歴を 利用 するとき は 履歴の 番号を 選択し ます。 

[ダウン ロード] について 

• ダウン □- ドした データは m に 「oSD 力ードの インポートフ オルダに 保 
を ちれます。 

[タイ トル 検索] について 

• 全角 25 文字 (半角 日〇 文字) まで 入力で きます。 

• 検索 履歴 巧 最新の ものな 5 日 件まで 記憶 ちれます。 


$ 
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IDLNA 対応 機器の 利用 について 設定す る 

< ホー ムネッ トワー ク 設定 > 

1 ノー マルメ ニ ューで [便利 ツー ル] ►  [Wi-Fi]  ► [ホー ム 
ネッ ト ワーク 設定] 

2 項目を 選ぶ 

♦ [サーバ 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ 共有 開始: DLN  A 対応 機器な 5  FOMA 端末に アク t ス できる 状 
態 じします。 

■ 機器 名妳 設定: 機器 名称を 確認で きます。 

- 編集す る 場合は 全角 20 文字 (半角 40 文字) ま で 入力で きます。 
■接続 アク tz ス ポイント 設定 : 接続す るアク t ス ポイント ① 設定 
巧ず 巧マぞ すす 

■共有 フ ォル グ 設定: DLN A 対応 機器と 共有す る フォルグを 設定 
でぎ ます。 

♦ [接続 機器 設定] ►項目を 選ぶ 

- 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■サ ー/ \ '機器 設定: DLN A 対応/ \° ソ コンな どな 5 ファイルを 受信 
する 場合な どじ、 DLN  A 対応/ 心〕 ンをヴ ー /  \ '機器と し て 設定 
します。 

■しン グ ラー機器 設定： DLNA 対応 テし ビ などで フ ァイ ルを 再生 
する 場合な どじ、 DLNA 対応 テ しビ をし ングラ ー 機器と して 設 
ぶしよ す。 


付録/困 つたと きには 


ベ- ュ —— K . 

...492 

困った ときには 

グイ わ ル ボタ ン / タツ チ ボタ ン① 文字 割り 当て 一覧 (なな 入力）.. 

...518 

故障な な？ と 思った 5 . 

. 巳 2 己 

絵文字一 覧 . 

...520 

こんな 表示 巧 化た 5 . 

. 己 29 

マルチ アク tz ス① 組み合わせ . 

,...523 

保証と アフター サー ビス . 

. 己 42 

オプション’ 関連 機器の ご 紹介 . 

,...524 

ソフトウェアを 更新す る . 

....< ソフトウェア 更新  >己44 

外部 機器との 連携 . 

....524 

有害な データを チェック する . 

. < スキ ゎン 機能  >  巳 48 

主な 仕様 . 

. 551 

FOMA 端末の 保を •登録 •保護 件数 . 

. 己 己 6 

携帯電話 機の 比 吸収 率 (SAR) じついて.... 

. 巳 己 7 

Wi- 円とは . 

. 巳 己 9 

輸化 管® 規制 . 

. 己 60 

知的財産 権 . 

. 己 60 

ィニュ - 覧 

• [如 巧 付いている ものは、 各種 設定 リか ソト （傾 P.13 日） で お買い上げ 時 
① 状態に 戻る 項目です。 


[ノー マルメ ニュ/ ベーシック メニュ 覧 

•  ^ ニューに 項目 番号 巧 表示 ちれて いる 場合、 同じ 番号の ダイ わ ルボ タン 
を 押す と、: ニューを 選択す る こと 巧で きます。 ター マル: ニュー じよっ 
ては、 項目 番号 巧 表示 ちれて いても ダイ わ ルボ タンに 対応して いない 場 
合 巧あります。 

• 夕ー マル  ニ ューじ 設定 ちれて いるき せかえ、 ソール じよって は、 機能 名 
① 表記 巧 異なる 場合 巧 あり ます。 

•  FOMA 端末の 本体を じよって、 あ 買い上げ 時に 設定 ちれて いるき せかえ 
ツール 巧 異なります。 


付録/困 つたと きじは _ 
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■  メ ールメ ニュー 


ル  ' 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ページ 

受信 BOX 

「Welcome  E ★エブ リス タ丄 
rsH-oic デビュー パ」 

：> (ー ル ー覧 画面 
表示 設定 （プし ビュー 表示 

ON、 一覧表 示：  2 巧 表示、 ソート： 
曰付順(新^旧)） 

:>< ー ル 詳細 画面 

表示 設定 ☆ (文字 サイ ブ 設定： 中 
(標 鞍） 

P.1 己 6 

送信 BOX 

^ ー ル ー覧 画面 
表示 設定 （プし ビュー 表示 

ON、一 覧 表示：  2 巧 表示、 ソ ート： 
曰付順(新^旧)） 

^ ー ル 詳細 画面 

表示 設定 ☆ (文字 サイ ブ 設定： 中 
(標 鞍） 

P.1 巳 6 

未 送信 BOX 

^ ー ル ー覧 画面 
表示 設定 （プし ビュー 表示 

ON、 一覧表 示：  2 斤 表示、 ソート： 
曰付順(新^旧)） 

P.1 己 6 

新規^ ー ル 作成 

本文 入力 画面 

入力 設定 (なな 入力 ☆、日 •英語 入 
力 予測 ON ☆、自動 力ーソル か 普 
通、 書 連携 優先 辞書 ☆ : 和英 舌 辛 
書、 語調 選択 標準、 2 タッチ ガ 
イド OFF ☆、パし、 ソト 設定 ON、 

^ ー  ル 起動 時 表示 ☆ : クイック 定 
型 文、^ ー  ル 文章 履歴 ON  (学習/ 
表示 設定) ☆) 

P.140 

新規 デコ^ アニ^ 作成 

- 

P.14 己 

デ〕 ベ テン 
プ しート 

デコべー ル 

- 

P.146 

デつ ソァ ニソ 

- 

P.146 

^ ー ル 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

新規 SMS 作成 

- 

P.174 

^ ー ル/ベ、 ソ t ージ '問合せ 

- 

P.153 

SMS 問合せ 

- 

P.175 

ベール 選択 受信 

- 

P.1 己 3 

デコ: アイ 

変換 パターン 

- 

P.148 

テム 

フォント 

- 

P.148 

ー  ル 設定 

受信 設定 ☆ 

^ ー  ル 選択 受信 設定:  OFF 

:>< ー ル 受信 添付 ファイル 設定: すべ 

て 受信す る 

添付 フ ァイ ル 自動 再生 設定： 自動 再 
生す る 

> ー ル 己 曰’ 

^ ー  ル 着信 音 (^― ル ： ^ □ディ/ 
着信 音 2 气 鳴動 時間 (秒）：  3 秒） 

^ 、 ソ t ー  ジ R 着信 音 ( ^ 、 ソ t  — ジ 

R :  ^  □ディ / 着信 音 2 、 鳴動 時間 
(秒）：  3 秒） 

义 、ソ t ージ 'F 着信 音 、ソ t ージ 

F :  ^ □ディ / 着信 音 2 、 鳴動 時間 
嫩 ）：3 秒） 

SMS 着信 音 (SMS :  ^  □ディ /着 
信 音 2 气 鳴動 時間 嫩 ）：3 秒） 

P.169 

表示 設定 ☆ 

受信 •自動 送信 表示: 通知 優先 
送信 中 画面 表示 設定: 表示す る 
^ 、 ソ t ー  ジ '自動 表示 設定 :べッ tz — 
ジ 'R 優先 

詳細 直接 表示 設定:  OFF 
プし ビュー 後既読 設定: ON 
検索 リンク 表示 設定: ON 

P.166 

义 2in1 ①亡ー ドを 旧 亡 ー ド] じ 設定して いると きは、 ー ル 巧 届き まし 
た] じなります。 


^ ー ル 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ベール 設定 

署名 編集 設定 ☆ 

ON 

P.168 

定型 文/単語 登 
録 

- 

P.169 

ベー ル/ベ、 ソ 
tz —  ジ '問合せ 設 
定た 

ル： ON 

ソ  tz —  ジ  R:ON 
ベ、 ソ tz  — ジ F:ON 

P.169 

返信 設定 ☆ 

返信 ガイ ド 設定: 参照 返信 
^ ー ル 返信 弓 1 用 設定 
弓俩： OFF、 弓 1 用 文き:〉 

クイック 返信 設定:  OFF 
デコ^ 絵文字 自動 学習:  OFF 
ベール 返信 時 自動 学習: ON 
返信 時 アドし ス 登録 設定:  ON 

P.170 

ブ □ブ /SNS お 
，同 元日-ミ 定 

- 

P.170 

^ ー ル グループ 

グループ]〜 グループ 10 

P.169 

アドし ス •迷惑 
•>  — ル設疋 

- 

P.171 

編集 時 自動 保を 
設定 ☆ 

ON 

P.171 

SMS 設定 ☆ 

送達 通知 設定: 要求し なし、 

有効期限 設定：  3 曰 

本文 入力 設定： 日本語 け〇 文字） 

SMStz ン ター 設定： ド〕 t 

P.176 

緊急 ま 報 「エリ 
ア^  — ル」 設定 

ホ 

受信 設定: 利用す る 
ブザー 鳴動 時間： 10 秒 
マナー/公共 t ー ド 時 設定： マ 
ナ ー/公共 t ー ド 時ち 鳴動 

P.174 

^ ー ル 送受 
信 履歴 

^ ー ル 送信 履歴 

- 

P.16 己 

ベール 受信 履歴 

- 

P.165 

付録/困 つたと きじは 


4 的 


■  i  モー ド/ web メ ニュー 


i  亡一 K/web 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

i  Menu- み 検索 

- 

P.178 

Bookmark 

[Bookmark] フ ォルグ 
フォルダ ー覧 画面 

フォルグ 管理 （フォルダ t キ ユリ 
テイ： OFF) 

P.189 

画面: 亡 

- 

P.191 

サイト 閲覧 履歴 

- 

P.189 

URL 入力 

URL 入力 

http:// 

P.188 

URL 入力 履歴 

- 

P.188 

i チ わ ネル 

i チ わ ネル ー K 
☆ 

サウンド 設定 丄 evel 己 
ポインタ 表示 設定 : 表示し ない 

P.210 

テ □ツプ 表示 設 
定ホ 

ベイン 画面 

テ □、ソ プ 表示 設定 : 表示す る、 テ 
□、ソ プ 速度: 標準、 テ □、ソ プ 文字 
ヴ イブ: 大 (標準)、 テ □ップ 色: き 
せかえ じが ラ 
サブ 画面 

テ □'ソ プ 表示 設定 : 表示し なし、 

P.211 

i チ わ 斗 ル 初期 
化 

- 

P.211 

RSS リーグー 

- 

P.194 

、ソー タツ チサ イト 

- 

P.190 

i ト ド/ 
web 設定 

i t ー ド ブラウ 
ザ 設定 ☆ 

画像 表示 設定: 表示す る 
サウンド 設定 丄 evel 己 
動画 自動 再生 設定： 自動 再生す る 
ページ 内 データ 取得 設定: 毎回 確認 
Scrip 働 作 設定: 有効 
端末 情報 利用 設定: 利用す る 
文字 サイ ブ 設定: 中 (標準） 

P.198 

付録/困 つたと きじは _ 
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i  亡 一 h  /web 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

i ト ド/ 
web 設定 

i 亡 ー ド ブラウ 
ザ 設定 ☆ 

Cookie/Re  干  erer 

Cookie 設定: 有効 

Referer 設定: 有効 
タ ブ 自動 起動 設定： 自動 起動す る 
ポインタ 表示 設定 : 表示し ない 

P.198 

フル ブラウザ 設 
定な 

画像 表示 設定: 表示す る 

サ ウン ド 設定： Level 日 

ペー ジ '内 データ 取得 設定 : 毎回 確認 

Script 動作 設定: 有効 

端末 情報 利用 設定: 利用す る 

文字 サイ ブ 設定： 中 (標準） 

ブーム： 100% 

Cookie/Re  干  erer 

Cookie 設定: 有効 

Refers 馈定: 有効 
タ ブ 自動 起動 設定： 自動 起動す る 
ポインタ 表示 設定: 表示す る 
フル ブラウ ザ ホー ム 設定: http:// 
www.google.co.jp 
表示 t ー ド 設定: PC しイ アウト 
ト ド 

フル ブラウ ザ 確認 表示 : 毎回 表示 
フル ブラウザ 利用 設定: 利用し ない 
自動 通信 サイ ブ 設定: 毎回 確認 
接続 切营 画面 設定: 表示す る 

P.198 

i  亡一 K/web 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

i ト ド/ 
web 設定 

共通 設定 ☆ 

証明書 設定: すべて 有効 X 
t キュア 通信 サービス 設定 
tz ンタ ー 接続 先 設定 ：ドコ t 
暗証番号 入力 普 略 設定:  ON 
接続 先 設定： i  t ー  ド 
i  ドボ タン 設定： i  Menu- み 検 

索 接続 

自動し イ アウト 表示 設定: ON 
ポインタ 移動 距離 設定: 普通 
ポインタ 加速度 設定: 普通 

Bookmark 表示 設定： サム ネイ ル 表 
示 

スク □ー ル 設定： 1 斤 
新規 タ ブ 開き 方 設定: 表で 開く 

P.199 

i t ー ド 設定 確 
認 

- 

P.201 

i t ー ド 設定 リ 
か ソト 

- 

P.201 

フル ブラウザ ホーム 

- 

P.182 

■  i アプリ メニュ ー 


i アプリ 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ソフ 1 -一 覧 

ソート 使用 日時 順 

P.28 己 

i アプリ コール 履歴 

- 

P.303 

i アプリ 実 
巧 情報 

自動 起動 失敗 履 
歴 

- 

P.306 

異常 終 3 履歴 

- 

P.306 

t キ ユリ テ ィエ 
ラー 履歴 

- 

P.306 

卜 しース 情報 

- 

P.306 

义 データ ー括 削除 または 各種 設定 リ か ソトを 斤った 場合は、 ドコ tUlM 
カードに 保を ちれて いる 証明書ち すべて 有効 じなります。 


i アプリ 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

i アプリ 設 
定 

i アプリ 音量 ☆ 

Level  5 

P.288 

ソフト 情報 表示 
設定 ☆ 

表示し ない 

P.28 己 

自動 起動 設定 ☆ 

自動 起動す る 

P.302 

i ウィジェット 
設定 ☆ 

i ウィジェット 効果音 設定: ON 
i ウィ ジェット 海外 利用 設定 : し、 い 
又 

P.309 

オート GPS 優先 
設定 ☆ 

OFF 

P.288 

ソフトの 並べ 替 

使用 日樹慣 

P.288 

照明 点な 時間 設 
定た 

ソフト じが ラ 

P.288 

バ イブし ータ設 
定ホ 

使用す る 

P.288 

、ソー タツ チ i ア 
プリ 表示 

斗、 ソ ト S 辛 典、 塊 魂 t バイ ル 体験 版、 
リッジし ー サーブ 亡 バイ ル 体験 版、 
二 夕 国 ホット □イト ストー リーブ 
第] 章け リバーと マー ク丄 Shot 
Navi  Advance  Lite  for  SH、My きせ 
なえ クリエ イター for  SH、 フ アミ 
スタ ワイ わし ス FM 版、 対戦 パック 
マン 体験 版、 i 也 図 アプリ、 t バイ ル 
Google マップ 

P.302 

i アプリ 省電力 
設定 

OFF 

P.288 

i アプリ コール 
グ ウン □ー ド設 
定た 

拒否し なし、 

P.304 

i アプリ について 

- 

P.289 

付録/困 つたと きじは 


4 的 


■ カメラ/ TV/MUSIC メ ニュー 


力^ラ/ TV/MUS に 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ゎ乂ラ 

静止画 撮影 

撮影^ ニュー 

画質 選択: ハイ クオリティ、 連続 
撮影:  OFF、 t ル フタ イマー：  OFF、 
長時間 露光:  OFF、 ISO 感度： 才一 
卜  （〜  80 0)、 ホワイト バランス： 
オート、 明るち 調整: 明るさ 0、 フ 
しー ム 撮影: OFF、 エフェクト 撮 
影: OFF、 シー ン別 撮影: 自 動 認識 
手ぷれ 補正:  OFF 
笑顔/振り向き シ わ、 ソタ ー:0FF 
顔 登録 

顔 登録 情報 表示:  ON 
その他 設定 

自動 切替 亡 ー ド： ON、 自動 保を 
t ー ド： OFF、 バック ライ ト点な 
時間: 端末 設定 じが ラ、 力^ラ 設 
定 保持:  ON、 保を 先 選択: 本体、 

シ わ、 ソタ ー音: 標準 音 
力べ ラボ タン 設定: 静止画 
全 画面 表示 切替:  OFF 
サ イブ 選択 

ベイン カ^ラ： n4M:3240X 

4320 丄サ ブカ^ ラ： 「待 受:  480  X 
洗 4」 

フ ォーカ ス 設定 ： オートフォーカス 
ピ クチ わ ー ライト： オート 

P.224 

動画 撮影 

撮影^ ニュー 

画質 選択： ファイン、 t ルフ タイ 
マー: OFF、 ホワイト バランス： 

オー ト 、明るち 調整: 明るち 0、 エ 
フェ クト 撮影: OFF、 シーン 別 撮 
影: 自動 認識 

P.22 己 

付録/困 つたと きじは _ 
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力^ラ/ TV/MUS に 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ゎ乂ラ 

動画 撮影 

まぷれ 補正:  OFF 
映像 •音声 切替: 映像 + 音声 
ファイル サ イブ 制限: 制限な し 
その他 設定 

タ イブ キわン tz ラ： OFF、 バック 
ライ ト 点な 時間: 常に ON、 力べ ラ 
設定 保持:  ON、 保を 先 選択: 本体、 
共通 再生 t ー  ド： OFF、 イ ン / ア 
ウト マイク 切替： アウト マイク、 

減 光 (ND) フィ ルタ 設定： オート 
力べ ラボ タン 設定: 静止画 
サ イブ 選択 

ベイン カ^ラ： r フル HD:1920X 
1080 丄 サブ カ^ラ： 「QCIF: 
176X144」 

フ ォーカ ス 設定 ： オートフォーカス 
ピ クチ わ ー ライト： OFF 

P.22 己 

ア しンジ カ^ラ 

エフェクト わ义ぅ 
静止画 撮影 参照 （自動 切替 t 一 
ド、 サ イブ 選択を 除く） 

その他 設定 （自動 切替 亡 ー ド： 

OFF) 、 サイ ブ 選択 : r  3  M : 1 己 36  X 
2048」 

プリ ティアし ンジ '力^ラ 
静止画 撮影 参照 (サイ ブ 選択を 除 
く） 

サ イブ 選択: r 待受 :  480X854」 

P.236 

P.237 

力^ラ/ TV/MUS に 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ゎ乂ラ 

連 写 力^ラ 

通常 (ON) 

静止画 撮影 参照 (連続 撮影、 シー 
ン別 撮影、 自動 切替 t ー  ドを 除 
く） 

撮影^ ニュー （連続 撮影: ON、 

シー ン別 撮影: 標準)、 その他 設定 
(自動 切营 t ー  ド: OFF) 

オ スス^ フオ h 

静止画 撮影 参照 (連続 撮影、 シー 
ン別 撮影、 自動 切替 t ー  ドを 除 
く） 

撮影べ ニュー （連続 撮影 : オスス 
^ フォト、 シーン 別 撮影: 標準)、 
その他 設定 （自動 切替 亡 ー ド： 

OFF) 

ブラ クット 

静止画 撮影 参照 (連続 撮影、 シー 
ン別 撮影、 自動 切替 t ー  ドを 除 
く） 

撮影^ ニュー (連続 撮影: ブラ 
クット 、シーン 別 撮影: 標準)、 そ 
①他 設定 （自動 切替 t ー  ド: OFF) 
ベスト tz しク トフ オト 
静止画 撮影 参照 (連続 撮影、 シー 
ン別 撮影、 自動 切替 t ー  ド、 サイ 
ブ 選択を 除く） 

撮影^ ニュー （連続 撮影: ベスト 
t しク トフ ォト、 シーン 別 撮影： 
標準)、 その他 設定 （自動 切替 t 一 
ド：  OFF)、 サ イブ 選択: r 待受： 
480X8 己 4」 

P.238 

力^ラ/ TV/MUS に 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ゎ乂ラ 

連 写 力^ラ 

スト □ボフ オト 

静止画 撮影 参照 (連続 撮影、 シー 
ン別 撮影、 自動 切营 t ー  ド、 サイ 
ブ 選択を 除く） 

撮影^ ニュー (連続 撮影: スト □ 
ボフ オト、 シーン 別 撮影: 標準)、 
その他 設定 （自動 切营 t ー  ド： 

OFF) 、 サイ ブ 選択: 「待受 :  480  X 
854」 

7 ニュ アル 

静止画 撮影 参照 (連続 撮影、 シー 
ン別 撮影、 自動 切替 t ー  ド、 サイ 
ブ 選択を 除く） 

撮影 ベ ニュー (連続 撮影 : マニ ュ 
アル、 シーン 別 撮影: 標準)、 その 
他 設定 （自動 切 营亡ー ド: OFF)、 

サ イブ 選択： r フル HD: 108 OX 
1920J 

P.238 

付録/困 つたと きじは _ 
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力^ラ/ TV/MUS に 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ゎ乂ラ 

読取り 力^ラ 

シヨ、 ソ ト^ t 

撮影^ ニ ユー （明るち 調整: 明る 
ち 0)、 その他 設定 （自動 切替 亡 一 
ド： OFF)、 サ イブ 選択： rSM: 
1536X2048」 

ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ 

AFt —  ド: 接写、 明るち 調整: 明 
る さ 0 

バーコード リーグ— 

AFt —  ド: 接写、 明るち 調整: 明 
るち 0 

名刺 リーグ ー 

AFt —  ド: 接写、 明るち 調整: 明 
るち 0 

情報 リーダー 

AFt —  ド: 接写、 明るち 調整: 明 
るち 0 

コラム リーダー 

AFt —  ド: 接写、 明るち 調整: 明 
るち 0 

P.240 

P.241 

P.242 

P.243 

P.244 

^ イク デコ カべ 

シヨ、 ソト デ〕 

サ イブ 変更： ピ クチ ト大 (240X 
92)、 静止画 •ア ニべ t— ド 切曽： 
静止画 

シ ヨン デ〕 

サ イブ 変更： ピ クチ ゎ大 (240X 
180) 

P.244 
P.24 己 

付録/困 つたと きじは _ 
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力^ラ/ TV/MUS に 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ゎ义ぅ 

ゴルフ スイング 
ビデオカ^ラ 

動画 撮影 参照 （サイ ブ 選択、 フォー 
カス 設定を 除く） 

サイ ブ 選択: 「FWVGA :  864  X  480」 
フォーカス 設定： コン テイ ニ ユア ス 
フォーカス 

P.246 

ハンド ミラー 

静止画 撮該 参照 (全 画面 表示 切替、 サ 
イブ 選択を 除く） 

全 画面 表示 切替 :  ON、 サイ ブ 選択： 
r 待受 :  480X8 已 4」 

P.246 

静止画 アルバム 

デー タ BOX ① マイ ピク チ わ 参照 

P.343 

動画 再生 

データ BOX ① i 亡ーシヨ ン .ムー 
ビー 参照 

P.351 

フン tz ブ 

ワン tz ブ 視聴 

チわン ネル 設定 ☆ 

オート エリア 切替: ON 
録画の 開始と 設定 ☆ 

録画 設定 ： ワン t ブ① ユー ザ 設定 
参照 

テータ 放送 ☆ 

表示. 効果 設定 ： ワン t ブ① ユー 
ザ 設定 参照 
動作 設定 

画質 設定 • 画面 設定 • 音声 設定 •ク 
□ーブ 動作 設定： ワン tz ブ① ユー 
ザ 設定 参照、 Dolby  Mobile 設定 
ジ 'わン ル 連動、 ワン tz ブ eco 
t ー  ド lirOFF 

Bluetooth  止! 力 ☆ 

起動時 自動 化 力 設定:  OFF 

P.2 己 2 

番組 表 

G ガイ ド 番組 表 リ亡 コン 

P.2 己 7 

録画した 番組 

- 

P.3 己 9 

力^ラ/ TV/MUS に 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

フン t ブ 

予約/予約 リス 
h 

予約/ 予約 リスト 画面 

ソ -卜： 開始 日時 昇順、 設定 康 
示 •動作 設定 (表示 形式: 力し ン 
ダー、 過ち データ 自動 削除: 削除 
しない)、 力し ン ダー 亡 ー ド 設定 
(週の 先頭： 日曜日、 スク □—ル 動 
作： 1 ク月 毎)） 

P.2 己 8 

録画 予約 履歴 

- 

P.261 

テし ビ リンク 

- 

P.262 

チゎン ネル リス 

h 

- 

P.2 己 0 

ュ—ザ 設定 ☆ 

画質 設定 

鮮やか 画質 t ー  ド 設定： ジゎン ル 
連動、 なめら な 表示 (横）：  ON、 明 
るち t ンサ ー： ON、 明るち： 明る 
さ 3 

画面 設定 

字幕 表示 :通 話中 •マナー 時 表示、 
字幕 位置 (横 全 画面） ： 下、 字幕 言 
語 切替: 第一 言語、 アイコン 常時 
表示: ON、 テ □ップ 表示 （ベー ル 
受信 時: 表示し ない、 インフォ 
^ーシ ヨン 受信 時: 表示し ない)、 
エフェクト 設定： フ リップ オー 
バー 

音声 設定 

音声 切替: 第一 音声、 主 • 副 音声 切 
替: 主音 声 

P.263 

力^ラ/ TV/MUS に 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

フン t ブ 

ユーザ 設定 ☆ 

データ 放送 設定 

表示 • 効果 設定 (画像 表示 設定: 表 
示す る、 効果音 設定:  ON) 

ワン tz ブな 5 トルカ 取得: ON 
ク □ーブ 動作 設定: 継続 
再生 設定 

オート スキップ:  ON、 スキップ 通 
知: 通知す る 
録画 設定 

録画 先： 自動 （microSD 優先)、 録 
画 終 3 時間: 指定な し 

P.263 

ミュージック プ し一わ一 

データ BOX ① ミュージック 参照 

P.276 

Mus に SA/ideo チ わ ネル 

Music&Video チ わみ レプ し一わ一 
じつ いては デー  タ  BOX  ① 

Mus に &Video チ わみ レ 参照 

P.266 

■ データ BOX メ ニュー 


デー タ BOX 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

マイ ピ クチ わ 

フォルグ ー覧 画面 

フォルグ 管 S (フォルダ tz キ ユリ 
ティ：  OFF) 、 静止画 設定な (表示 
切曽： ビジュアル^ ニュー、 バッ 
クラ イト 点な 時間: 照明 設定 じが 
う、 音量 設定: Level 日、 スライド 
シヨー 設定: Se け ingl) 

P.343 

付録/困 つたと きじは _ 
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デー タ BOX 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

マイ ピ クチ わ 

画像 一覧 画面 

編集 • 情報 表示 （ファイル 制限: な 
し）、 静止画 設定 ☆ (表示 切替： ビ 
ジュ アル^ ニュー、 ソ ート： 日付 
順彌叫 日)、 バック ライト 点 抑 寺 
間: 照明 設定 じが ラ、 音量 設定： 
Level 己、 スライ ド シヨ ー 設定： 
Setting  1) 

<イ ベー ジ ビュー ア （Flash 画像な 
外） > 

P.343 

編集 • 情報 表示 （ファイル 制限: な 
し）、 静止画 設定 （エフェクト 設定 
ページ' 、バック ライト 点な 時 
間 ☆ : 照明 設定 じが ラ、 音量 設定 
か Level 己、 自動 回転 設定:  ON) 
<イ ベー ジビ ューア （Flash 画像の 
み） > 

静止画 設定 ☆ (エフェクト 設定： 
ページ' 、バック ライト 点な 時間： 
照明 設定 じが ラ） 

ミュージック 

< ミュージック プ し一 わ一 > 

再生 設定 ☆ (再生 t ー  ド 設定: 通 
常 再生、 マナー 再生 設定: OFF)、 
Dolby  Mobile  設定 OFF  (長 時 
間 再生)、 Bluetoothiil 力 ☆(起動 
時 自動 接続 設定:  OFF) 

P.276 

Music&Video チト 斗 ル 

フォルダ ー覧 画面 

フ ォルグ t キ ユリ テイ： OFF 

番組 一覧 画面 

表示 切替: サム 斗イル (大) 、ソー 
卜 か 日付 順彌叫 日） 

P.271 

付録/困 つたと きじは _ 
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デー タ BOX 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

Music&Video チ わ 斗 ル 

<  Music&Video チわ^ ルプ し一 
わ  一  (音声 番組）  > 

Dolby  Mobile  設定 Vi け ual 日. Ich 
(イ わ ホン）、 图 uetooth 出力 ☆(起 
動 時 自動 接続 設定:  OFF) 、 再生 設 
定 ☆(リピート ：0FF、 マナー再生 
設定:  OFF) 

<  Music&Video チわ^ ルプ し一 
わ  一  (動画 番組）  > 

Dolby  Mobile  設定 か 

Virtual 日. Ich (イわ ホン）、 

团 uetooth 止! 力 ☆(起動時 自動 接 
続 設定:  OFF)、 再生 設定 AOJ 
ピート：  OFF、 マナー 再生 設定： 

OFF、 バック ライト 点り 時間: 照 
明 設定 じが ラ） 

P.271 

i 亡ー シヨ ン •ムービー 

フォルダ ー覧 画面 

フォルグ 管埋 （フォルダ t キ ユリ 
テイ： OFF)、 連続 再生 AOJ ピー 
卜 再生 設定 ： しない、 ダイ ジェス 
卜 再生 設定： しない)、 i  t ー シヨ 
ン •ムービー 設定 ☆ (表示 切替： ビ 
ジ 'ュア ル^ニ ュー、 バック ライト 
点な 時間: 照明 設定 じが ラ） 

映像 一覧 画面 

編集 •情報 表示 （フ アイ ル 制限: な 
し）、 連続 再生 ☆(リピート 再生 設 
定： しない、 グイ ジェス ト 再生 設 
定： しない）、 i 亡ーシ ヨン •ムー 
ビー 設定 ☆ (表示 切替： ビジ' ュア 
ル^ ニュー、 ソート： 日付 順 (新 一 
旧)、 バック ライト 点な 時間: 照明 
設定 じが ラ、 しジ ュー ム 再生 設 
定:  ON) 

P.351 

デー タ BOX 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

i  t ーシ ヨン •ムービー 

<  i  シヨ ンプ し一 わ一 > 

Dolby  Mobile  設定 

Virtual 日. Ich  (イ わ ホン）、 

团 uetooth 止! 力 ☆ (起動時 自動 接 
続 設定： OFF)、 i 亡 ー シヨ ン- 
ムービー 設定 （エフェクト 設定： 
ストーム、 表示 サイ ブ 切替 ☆ : あ； 

大 、バック ライト 点な 時間 照 
明 設定 じが ラ、 しジ ュー ム 再生 設 
定 ☆ :  ON、 送り 速度 指定 ☆ : 標準、 
コマ 送り 幅 指定 ☆ :大 まな (高 
速)、 起動時 画面 t ー  ド 設定 ☆ : 通 
常 再生） 

P.351 

ベ □ディ 

フォルグ ー覧 画面 

フォルダ 管®  (フォルダ t キ ュリ 
テイ： OFF)、 ベ □デイ 設定 ホ康 
示 切替： ビジュアル^ ニュー、 音 
量 設定： Level 己） 

^ □テイ ー覧 画面 
^ □ディ 設定 (表示 切替 ☆ : ビ 
ジュ アル: ニュー、 開始 位置 選 
択： フル コーラス 再生、 ソート 
曰付順(新^旧)、音量設定ホ： 

Level  5 ; 

□デ ィプし一 わ一 > 

^ □ディ 設定 ☆(イコライザ 設 
定： ター マル、 ステし 才 効果 設定 
(イ わ ホン）： ステし 才 /3D サウ 
ン ド ON) 

P.364 

7 イ ドキュ ベント 

フォルダー K 画面 

フォルグ 管理 （フォルダ tz キ ュリ 
ティ： OFF)、 表示 切 营ホ： ビジ' ュ 
アルべ ニュー 

P.389 

デー タ BOX 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

7 イ ドキュ^ント 

マイ ド キュ^ン! -一 覧 画面 
マイ ドキュ ベント 設定 ☆ (表示 切 
营： ビジュアル^ ニュー、 ソート： 
曰付順(新^旧)） 

内容 表示 画面 

表示 (ページし イ アウト： 単 一 
ページ'、 表示 t ー  ド: 全体 表示） 
画面 設定 ☆ (スク □ー ルバ ー： 

ON、 倍率 •ぺー ジ '番号: ON、 ガイ 
ド 表示:  ON) 

P.389 

きせな え、 ソール 

フォルグ ー覧 画面 

フォルダ 管 S (フォルダ tz キ ュリ 
テイ：  OFF) 、 表示 切营 ☆ : ビジ' ュ 
アル: ニュー 
きせな え、 ソール ー覧 画面 
きせな え ツール 設定 ☆(表示 切 
营： ビジュアルべ ニュー、 ソート： 
曰付順(新^旧)） 

きせな え、 ソール 内 データ ー覧 画面 
音量 設定 ☆ : Level 日、 待受 i 亡 一 
シヨ ン 設定'^: 拡大 

P.114 

マ チキ わ ラ 

フォルダ ー覧 画面 

フォルダ 管理 （フォルグ t キ ュリ 
テイ：  OFF) 、 表示 切替 ☆ : ビジ' ュ 
アル: ニ ュー 
マ チキ わ ラ ー覧 画面 
マ チキ わ ラ 設定 ON  (ひつじの 
しつじ くん） 气マ チキ わ ラ 表示 
設定 ☆(表示 切替： ビジュアルべ 
ニュー 、ソ ート： 日付 順 就 叫 日)） 

P.363 

义 マチ キト ラの [ひつじの しつじ くん] を 削除した あとで、 各種 設定 リ か ソ 
卜 （屈 =P.13 日） を 巧った 場合は [OFF] じ 設定 ちれます。 
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デー タ BOX 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

キ ゎラ電 

フォルダ ー覧 画面 

フォルグ 管®  (フォルブ t キ ュリ 
テイ：  OFF) 、 キ わラ電 表示 設定 ☆ 
(表示 切替： ビジュアル: ニュー、 
バック ライト 点な 時間: 照明 設定 
じが ラ） 

キ わラ電 一覧 画面 
キ わラ電 表示 設定 ☆ (表示 切营： 
ビジュアルべ ニュー、 ソー ト：曰 
付 順彌叫 日)、 バック ライト 点な 
時間: 照明 設定 じが ラ） 

<キ わ ラ電プ し一 わ 一 > 

バック ライト 点な 時間 ☆ : 照明 設 
定 じが ラ 

P.361 

フン tz ブ 

フォルダ ー覧 画面 
フ ォルグ t キ ユリ テイ： OFF、 表 
示 切替 ビジュアルべ ニュー 
ビデオ ー覧 画面 
ワン tz ブ データ 設定な (表示 切 
替： ビジュアル^ ニュー、 ソート： 
放送曰時順(新^旧)） 

< ビデオ プ し一わ一 > 

了ータ 放送 

表示 •効果 設定 ワン t ブ① 
ューザ 設定 参照 
動作 設定 

画質 設定 • 画面 設定 • 音声 設定 •再 
生 設定 •ク □ーブ 動作 設定： ワン 
tz ブ① ューザ 設定 参照、 Dolby 
Mobile 設定 ☆ :ジ 'わン ル 連動 
团 uetooth 止! 力 ☆ 

起動時 自動 化 力 設定:  OFF 

P.3 己 9 

付録/困 つたと きじは _ 
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デー タ BOX 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

その他 

フォルダ ー覧 画面 

フォルグ 管理 （フォルグ t キ ュリ 
テイ：  OFF) 、 表示 切 曽た ： ビジ' ュ 
アル: ニュー 
ファイル ー覧 画面 
その他 表示 設定 ☆ (表示 切替： ビ 
ジュ アル: ニュー、 ソート： 日付 
順 就 叫 日)） 

内容 表示 画面 

表示 設定 ☆ (ステータス/  \ '一設 
定: 表示す る、 スク □ー ルバ ー設 
定: 表示す る、 7 ' ソ プ 設定: 表示す 
る、 スク □-ル 設定：  4 方向、 バッ 
クライ ト 点な 時間: 照明 設定 じが 
ラ） 

P.392 

データ 検索 

検索 設定 画面 

フォルグ t キ ュリ テイ 表示： 

OFF、 表示 切替 ☆ : ビジュアル^ 

ニュー 

検索 結果 画面 

検索 表示 設定 ☆ (表示 切替： ビ 
ジ 'ュア ル^ニ ュー 、ソ ート： 日付 
順 就 叫 日)） 

P.380 

アルバム 

- 

P.381 

ホーム 斗、 ソ トフー ク 

表示 切营 ビジュアルべ ニュー、 
ソート 日付 順 (新 一 旧） 

P.489 

■ 便利 ツ ールメ ニュー 


便利、 ソール 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

バーコード リーブー 

AFt —  ド: 接写 

P.241 

電卓 

- 

P.426 

アラーム 

_ 

P.412 

便利 ツール 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

赤外線/ 
i  C 通信 

赤外線 受信 

- 

P.38 己 

赤外線 全 件 送信 

- 

P.38 己 

i C 全 件 送信 

- 

P.387 

データ 送受信 設 
定な 

通信 終 3 音:  OFF 
自動 認証: なし 
電話帳の 画像 送信: あり 

P.388 

スク ジュール 

設定/確認 

シール 設定 （シール 表示 設定： 

ON)、 休日/祝 曰 設定 (曙 曰 休日 
設定: ± 曙 日と 日曜日）、 スク 
ジュール 表术 設定 （スク ジュール 
タイプ： ター マル、 力し ン グー 
ド (週の 先頭： 日曜日））、 ア 
ラー ム 初期値 設定 (通常 登録 時： 
アラーム なし、 クイック 登録 時： 
アラーム なし）、 基本 表示 設定: 月 

P.414 

ベ 亡 

- 

P.427 

お 知 5 せ タイマー ☆ 

3 分 

P.412 

ボイスし コー グー 

t ル フタ イマー： OFF 

P.388 

HDMI 接続 

HDMI 接続 開始 

- 

P.398 

出力 解像度 設定 
it 

自動 

P.399 

映像 蘇 鋭 化 設定 

☆ 

ON 

P.400 

ガイ ド 自動 表示 
設定 ☆ 

OFF 

P.400 

AQUOS ファ ミ 
リンク 設定た 

シーン 別 制御：  ON 
タイ ブリダ クシ ヨン： 弱 
リ亡 コン 文字 入力：  ON 
充電 中 常時 待受:  OFF 
着信 お 知 5 せ：  ON 

P.400 

便利、 ソール 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

Bluetooth 

接続 待機 

- 

P.436 

Bluetooth  受信 

- 

P.439 

Bluetooth  全 件 
送信 

- 

P.439 

機器 リスト •接 
続 •切断 

- 

P.435 

新規 機器 登録 

- 

P.435 

巨 luetooth 電源 
オン/ 

Bluetooth  電源 
オフ 

- 

P.436 

送信 予約 データ 
削除 

- 

P.439 

Bluetooth  設定 
it 

サーチ 時間： 日 秒 
ミュージック 自 動 起動 設定:  ON 
tz キ ュリ ティ 設定 
セキュリティ ： 無し 
着信 音 送 化 設定: 送る 
全 件 乾 送 パ スワ ー ド 設定 ：パ スワ ー 
ド 無し 

P.440 

クイック ラ 

機能 検索 

- 

P.422 

ンチゎ 

電話帳 検索 

- 

P.100 

Wi-Fi 

クライアント 
t ー  ド (子 機） 

- 

P.487 

アク t スポ イン 
卜 t ー  ド (親 機） 

- 

P.486 

ホーム 斗、 ソト 
ワーク 設定 

- 

P.490 

ウェルネ ス 

歩数 確認 

- 

P.404 

プ □フイ ー ル 登 
録な 

身長 (cm) : 160 
ホ 幅 (cm) : 日 9 
体重 (kg) : 日 0 

P.402 

付録/困 つたと きじは _ 
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便利 ツール 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ク エル 斗ス 

設定 ☆ 

歩数計 設定:  OFF 

P.402 

フークア ク h 

- 

P.403 

ヘルプ 

- 

P.404 

方位 計 

- 

P.429 

手書き 

- 

P.40 己 

プし ゼン アシスト 

- 

P.409 

マン ガ •ブック リーダー 

フォルダ ー覧 画面 

フォルダ 管 巧 （フォルダ t キ ユリ 
テイ： OFF) 

ファイル ー覧 画面 
表示 フォルグ 切替: マン ガ •ブック 
リーグ ー、 ソート ☆(電子 コミック 
のみ）：曰付順(新^旧)、バ、ソクラ 
イ ト 点む 時間 ☆: 照明 設定 じが ラ 
内容 表示 画面 

表示 設定 ☆ (文字 サイ ブ 設定: 標準、 
縦横 設定 : 縦書き、 ル ビ 表示:  OFF、 
画像 ヴ イブ：  2 倍 表示、 行間 設定： 
OFF) 、 マン ガ 表示 設定 ☆ :〕 マ/ 
ページ' 切替、 音量 設定 ☆ : 中、 パ' イブ 
しータ 設定 な:〇り、 パ'、 ソク ライト 点 
む 時間 照明 設定 じが ラ 

P.394 

ドキユ ベン トビ ユーア 

フォルダ ー覧 画面 
表示 切替 ビジュアル^ ニュー 
ファイル ー覧 画面 
その他 表示 設定 ☆ (表示 切替： ビ 
ジュ アルべ ニュ ー、 ソ ート： 日付 
順 (新 叫 日)） 

内容 表示 画面 

表示 設定 ☆(ステータス バー 設定： 
表示す る、 スク □ー ル パー 設定: 表 
示す る、 マップ 設定: 表示す る、 ス 
ク □—ル 設定：  4 方向、 バック ライ 
卜 点む 時間: 照明 設定 じが ラ） 

P.392 

付録/困 つたと きじは _ 
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便利、 ソール 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

クー タイ 
データ 友預 
なり サービ 
ス 

データ 確認/ダ 
ウン □-ド 

- 

P.13 己 

電話帳 等を 更新 

- 

P.132 

画像を 更新 

- 

P.134 

設定 情報を 更新 

- 

P.134 

詳細 設定/通信 
履歴 ☆ 

電話帳 画像 送信 設定 
電話帳 内 画像 送信: なし 
^ 亡 添付 画像 送信 設定: あり 

P.13 己 

m  に 「o$D 

デー タ BOX 

- 

P.374 

PIM 

- 

P.374 

トルカ 

- 

P.374 

i アプリ 使用 
データ 

- 

P.306 

現在 i 也 通知 先 

- 

P.374 

デコべ アニ^ テ 
ンプ しート 

- 

P.374 

マン ガ •ブック 
リーダー 

- 

P.374 

バックアップ/ 

復元 

- 

P.373 

その他 

- 

P.374 

個別 バック アッ 
プ /復元 

- 

P.374 

インポート 

- 

P.376 

使いな た ガイド 

- 

P.51 

クイック 検索 

内蔵 辞書 登録た: 明鏡 t バイ ル 国語 
舌 辛 典 

フル ブラウ ヴ 検索 先 変更 ☆ :  Google 検索 

P.422 

ダウン □ー ド 辞書 

- 

P.449 

定型 文/単 
語 登録 

定型 文 

- 

P.448 

単語 登録 

- 

P.449 

便利 ツール 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

ドコ 亡への 
お 問合せ 

ドコ t 総合 案 
内 •受付 

- 

P.459 

ドコ t 巧 障 問 合 
せ 

- 

P.459 

■ 電話機 能メ ニユー 


電話機 能 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

龜己 d 帳 

電話帳 検索 ☆ 

全 件 表示 (日 0 音） 

P.93 

電話帳 登録 

- 

P.90 

UIM カード' 
(FOMA  力ード） 
操作 

- 

P.90 

グループ 登録 

- 

P.92 

伝言べ 
音声^ 亡 

伝言 一覧 

- 

P.84 

音声べ t 一覧 

- 

P.84 

音声 録音 

- 

P.42 己 

伝言  >；亡設定な 

OFF 

応答 時間の 変更： 巧 秒 
伝言べ t ガイ グン ス① 設定 
伝言べ t 応答 ガイ グン ス： 内蔵 音 

P.83 

発着 信 履歴 

着信 履歴 

- 

P.69 

IJ ダイた ル 

- 

P.69 

発着 信 •通 
話 設定 

迷惑 電話 スト、 ソ 
プ 

- 

P.458 

番号 通知 お願い 
サービス 

- 

P.458 

発信 者 番号 通知 

- 

P.62 

通話 中の 着信 動 
作 ☆ 

通話 中の 着信 動作 選択: 通常 着信 

P.460 

電話機 能 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

発着 信 •通 
話 設定 

発信 詳細 設定 ☆ 

サブ アドし ス 設定:  ON 
プしフ イツ クス 設定 

プしフ イツ クス] ： 009130010 

P.75 

着信 詳細 設定 ☆ 

エニーキー アンサー設定: ON 
オート 着信 設定 
自動着信 機能 : オート 着信な し 
呼 化 動作 開始 時間 設定 
着信 呼 化 動作:  OFF 
マルチ アク tz ス中 表示: 設定な し 

P.79 

通話 中 詳細 設定 

☆ 

通話 品質 アラーム 音： アラーム OFF 
再 接続 ア ラーム 音: アラーム OFF 
タ イブ キゎン tz ラ 設定： トリプル 

くつぎ し Jh —  ク 

通話 中ク □ーブ 設定: 切断 
保留 音 設定 

応答 保留 ガイ ダンス 設定 (保留 
音: 内蔵 音） 

通話 保留 音: 保留 音] 

受話 音量: Level 日 

P.76 

イわ ホン 機能 設 
定な 

イ わ ホン 切营 設定 ：イわ ホン + ス 
ピーカー 

イわ ホン スイ、 ソチ 発信 設定 

イ わ ホン スイ、 ソ チ 発信 設定:  OFF 

P.430 

着信 拒否 設定 ☆ 

非 通知 設定: 設定 解除 
公衆電話: 設定 解除 
通知 不可能: 設定 解除 

P.132 

着信 通知 

- 

P.4 己 己 

付録/困 つたと きじは _ 
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電話機 能 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

発着 信 •通 
話 設定 

電話 発着 信 設定 
☆ 

電話 発信 設定 

イ^ージ' 表示: きせな え、 ソールに 
が ラ 

電話 着信 設定 

着信 音 : □ディ/ 着信 音 ] X 1 、 
イ^ージ' 表示： きせな え、 ソールに 
が ラ、 バ イブしー タ：  OFF 
発着 信 番号 表示 設定 
識別 表示:  OFF 

P.80 

^亡リ 着信 拒 
否/許可 ☆ 

^亡リ 別 着信 拒否/許 巧: 拒否 設定 
^亡リ 登録 外 着信 拒否:  OFF 

P.131 

テし ビ 電話 
設定 

テし ビ 電話 発信 
設定' sir 

イ^ージ 表示： きせな え、 ソール じが 
ラ 

P.80 

テし ピ 電話 着信 
設定 ☆ 

着信 音 ：べ □デイ/  8  bit  HeroesX  2 
イ^ージ 表示： きせな え、 ソール じが 
ラ 

バ イブしー タ： OFF 

P.80 

パク、 ソト 通信 中 
着信 設定 ☆ 

テし ビ 電話 優先 

P.88 

テし ビ 電話 動作 
設定 ☆ 

音声 自動 再発 信:  OFF 
テし ビ 電話 画面 設定: 両方 
子画面 設定： 自画像 
画面 サイ ブ 設定: 大 
受信 画質 設定: 標準 
明るち 調整: 明るち] 

ハン ブフ リー 設定： ON 

P.87 

テし ビ 電話 画像 
選択 ☆ 

代替 画像 

イ^ージ' 表示: 標準 キゎ ラ電 
伝言べ 亡 画像 

イ ベー ジ '表示: 標準 画像 

P.87 

付録/困 つたと きじは _ 
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:  電話機 能  1 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

テし ビ 電話 
設定 

テし ビ 電話 画像 
選択 ☆ 

応答 保留 画像 

イ: ージ '表示: 標準 画像 
通話 中 保留 画像 

イ: ージ '表示: 標準 画像 
動画 ^ 亡 画像 

イ: ージ '表示: 標準 画像 

P.87 

テし ビ 電話 切替 
機能 通知 

- 

P.88 

通話 時間- 
料金 

通話 料金表 示 

- 

P.42 己 

通話 時間表 示 

- 

P.426 

通話料 金 自動 リ 
tz、 ソト 設定 

OFF 

P.426 

通話料 金 上限 通 
知ホ 

OFF 

P.426 

上限 通知 アイコ 
ン 消ち 

- 

P.426 

着ち じ 

乂ソ tz- ジ 作成 

- 

P.71 

ソ tz— シ 表示 
設定 ☆ 

番号 通知 ありの み 

P.71 

2inl 

2in1t —  ド 切替 
☆ 

デュアル 亡ー ド 

P.462 

電話帳 2in1 設定 

- 

P.462 

t ー ド 別 待受画 
面 設定 ☆ 

デュアル t- ド 
縦 画面 設定: 待受 画面 2 
横 画面 設定: 横待受 画面 2 

At-K 

縦 画面 設定 • 横 画面 設定 ： きせな 
え、 ソール じが ラ 

P.462 

X  ]  2in1 ① 亡ードを [Bt- ド] じ 設定して いると きは、 [着信 音 4] じなり 
ます。 

X  2  2in 1 ① t - ドを [B t - ド] I ご 設定して いると きは、 [High  and  Low] じ 
なります。 


電話機 能 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

2inl 

t ー ド 別 待受画 
面 設定 ☆ 

巨 亡 ー ド 

縦 画面 設定: 待受 画面 3 
横 画面 設定: 横待受 画面 3 

P.462 

番号 別 発着 信設 
定な 

発着 信 番号 表示 設定 

A ナンバー （識別 表示 : OFF) 、 巨ナ 
ン バー （識別 表示: ON、 識別 記号： 
〇) 

着信 設定 

A ナンバー （電話 着信 音 (電話:: 
□ディ / 着信 音 1 )、 テし ピ 電話 
着信 音 (テし ビ 電話:: ><1 □ディ/ 

8  bit  Heroes)、 — J レ 着 倍音 
— ルツ □ディ/着信 音 2、 鳴 
動 時間 (秒）：  3 秒)、 SMS 着信 音 
(SMS :べ □ディ / 着信 音 2 、 鳴動 
時間 (秒）：  3 秒)） 

巨 ナンバー （電話 着信 音 (電話: ベ 
□ディ / 着信 音 4)、 テし ピ 電話 
着信 音 (テし ビ 電話:^ □ディ/ 
High  and  Low)、 — ル 這 信 音 
ー ル： ベ □ディ/^ ー ル 巧 届 
きました、 鳴動 時間 (秒）：  3 秒)、 
SMS 着信 音 (SMS :  ^  □ディ/ 

ー ル 巧 届きました、 鳴動 時間 
(秒）：  3 秒)） 

P.463 

2in1 機能 OFF 

- 

P.463 

着信 回避 設定 

着信 回避 設定 変更 

A ナンバー 着信 回避 ’B ナンバー 
着信 回避: 変更し ない 
t ー  ド 切替 連動 設定 停止 

P.463 

ベ □デイ〕ー ル 

- 

P.104 

電話機 能 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

留守番電話 

サービス 

開始 

- 

P.4 己 4 

呼 化 時間 

- 

P.4 己 4 

停止 

- 

P.4 己 4 

設定 確認 

- 

P.4 己 4 

:>< 、ソ t ージ '再生 

- 

P.4 己 4 

設定 

- 

P.4 己 4 

ソ tz —ジ '問 合 
せ 

- 

P.4 己 4 

件数 増加 鳴動 設 
定た 

ON 

P.4 己 4 

表示 消去 

- 

P.4 己 4 

テし ビ 電話 設定 

- 

P.4 己 4 

その他 斗、 ソ 
h フー ク 
サービス 

乾 送 でんわ 

- 

P.4 己 7 

キ わ、 ソチ ホン 

- 

P.4 巳 己 

英語 ガイダンス 

- 

P.4 己 9 

遠隔操作 設定 

- 

P.460 

マルチ ナンバー 

☆ 

電話番号 設定 

付加 番号] (名称: 付加 番号])、 
付加 番号 2  (名称: 付加 番号 2)、 
マルチ ナンバー 発信: 無効 
這 信曰設 XE 

付加 番号 1 (個別 設定:  OFF) 

付加 番号 2  (個別 設定: OFF) 

P.461 

デュアル 斗、 ソト 
フー ク 

- 

P.4 己 8 

追加 サービス 

- 

P.466 

OFFCEED'jir 

エリア 表示 設定:  OFF 

P.466 

付録/困 つたと きじは _ 
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■ 本体 設定 メニュー 


本体 設定 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

画面 •テイ 

きせな 又 ツール 

团 ack  (本体を Black) 、 White  (本体を 

P.114 

ス プしイ 

設定' sir 

White)、 Red  (本体 色  Red) 

待受 画面 設定 ☆ 

待受 画面 選択 

縦 画面 設定 ： きせな え ツール じが 
ラ 

横 画面 設定： きせな え ツール じが 
ラ 

時計 表示 設定 (デザイン:  ON/ デジ' 
タル 3  ( 本体 色 Black) 、 デジ' タル 1 
(本体を White)、 デジ' タル 4  (本体 色 
Red) 、形式： 1 2 時間表 示、 曙 曰： 英語） 
待 受アク t サリ 設定:  ON 

P.4 巳 

力し ン ダー/待 受 カスタ マ イブ： 

P.106 

OFF 

P.107 

待 受^  t 表示 設定:  OFF 

P.108 

待受夕 、ソチ ランチ わ 設定: ON 

P.110 

卓上 設定: 卓上 時計 (イ^ー  ジ ー覧： 

P.116 

Aqua) 

P.214 

待受時 回転 連動 設定： 力べ ラ 
ウエ ルオ、 ス 表示 設定:  OFF 
画面 切替 時エ フエ クト 設定： スライ 
ド、 

電池 アイコン 設定： きせな え、 ソール 
じが ラ 

アンテナ アイコン 設定： きせな え 
、ソール じが ラ 

インフォ ベー シヨ ン 表示 設定: 表示 
する 

P.404 

カラー テーマ 設 

团 ack  (本体を Black) 、 White  (本体を 

P.116 

定ホ 

White)、 Red  (本体 色  Red) 

付録/困 つたと きじは _ 
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本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

画面 •テイ 
ス プしイ 

表示 画質 設定 ☆ 

鮮やか 画質 亡 ー ド 設定 
待受： ダイナミック 
ねソ つ： ター 7 ル 
i アプリ： ヴーム 
ワン t ブ / デー タ BOX (ワン t 
ブ） ：ジ 'わン ル 連動 
データ 目 OX( マイ ピ クチ わ）： 

シ わープ ネス 

データ BOX(Music&V  ch) : ダイ 
ナミ、 ソク 

デー タ BOX(  i  シ ヨン .ムー 

ビー）： グイ ナミ、 ソク 
データ BOX (し コーダー 連携）： 
ター 7 ル 

インター 斗 ットム ー ビープし 一 
わ 一： ダイナミック 
シーン 別 制御:  ON 

P.118 

ベー ルビユー 設 
定た 

マナー t— ド 連動： OFF 
表示 パターン 設定： きせな えに 従 ラ 
管 安 ミ 9 を 

濃度 設定: 標準、 正面な 5 ① 見栄 
えを 調整：  0 

P.120 

各種 画面 設定 

背景 設定 ☆ 

背景 画像 (縦）： きせな え、 ソールに 
が ラ、 背景 画像 (横）： きせな え 
'ソール じが ラ、 表示 設定： タイル 
表示、 濃度 設定： 16 

P.110 

本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

画面 •テイ 
ス プしイ 

各種 画面 設定 

電話 発着 信 画像 ☆ 

電話 発信 設定 （イ ベー ジ '表示： き 
せかえ、 ソール じが ラ） 

電話 着信 設定 （イ^ー  ジ '表示： き 
せかえ、 ソール じが ラ） 

人物画 像 表示 設定:  ON 
着信 拒否 設定 (非 通知 設定 • 公衆 
電話 •通知 不可能: 設定 解除） 
ベール 送受信 画像 ☆ 

义ー ル 送信 画像 設定 （イ^ージ' 表 
示： きせな え、 ソール じが ラ） 

义ー ル 受信 画像 設定 （イ^ージ 表 
示： きせな え、 ソール じが ラ） 

^ ー ルち 信完 3 画像 設定 （イ 乂一 
ジ '表示： きせな え、 ソール じが ラ） 
SMS ち信完 3 画像 設定 （イ 乂一づ 
表示： きせな え、 ソール じが ラ） 

义 、ソ t ージ 'R 受信 完 3 画像 設定 
(イ^ージ' 表示： きせな え、 ソール 
じが ラ） 

ベ、 ソ t ー  ジ 'F 受信 完 3 画像 設定 
(イ^ージ' 表示： きせな え、 ソール 
じが ラ） 

問合せ 画像 設定 （イ ベー ジ '表示： 
きせな え、 ソール じが ラ） 

テし ビ 電話 画像' jir 

テし ビ 電話 発信 設定 （イ ベー ジ表 
示： きせな え、 ソール じが ラ） 

テし ビ 電話 着信 設定 （イ ベー ジ表 
示： きせな え、 ソール じが ラ） 

P.110 

本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

画面 •テイ 
ス プしイ 

各種 画面 設定 

着信 表示 設定 

電話/: ー  ル 着信 時 設定 (ソ イン 
デ イス プしイ 着信 表示 (電話 着信 
時 表示 : 名前 + 電話番号、 :>< ー ル 
着信 時 テ □、ソ プ 表示: 名前 + 題 
名)、 サブ デ イス プしイ 着信 表示 
(電話 着信 時 表示: 名前 表示、 ベー 

J レ 着信 時 表示: 名 前表 示、 ^ ー ル 
本文 表示:  ON)) 

不在 着信 お 知 5 せ ON 
発着 信 履歴 表示 設定 ON 
义ー ル 送ち 信 履歴 設定' 5^ :  ON 

P.110 

サブ デイ スプし 
イ 設定 ☆ 

待受 表示 設定 
時計 表示: 待受 時計 (横 •大） 

ア ニべーシヨ ン 設定 
音声 電話 着信 画面:  ON 
テし ビ 電話 着信 画面: ON 
ール受 I 信完 3 画面:  ON 
ク □ーブ 画面: ON 
表示 時間 設定： 10 秒 

P.112 

マ チキ わ ラ 設定 
☆ 

表示 設定 

表示 設定:  ON/ ひつ じの しつじ 
くん X 

自動 アップデート 設定:  ON 
アップデート 通知 設定:  OFF 

P.116 

^ ニュー 設定 ☆ 

表示: ニュー 設定： —  マル: 

ニュー 

P.11 己 

縦横 画面 自動 切 
营た 

ON 

P.110 

X マチ キト ラの [ひつじの しつじ くん] を 削除した あとで、 各種 設定 リ か ソ 
卜 を 巧った 場合は [OFF]  I ご 設定 ちれます。 


付録/困 つたと きじは _ 
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本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

音/バイ ブ 
/マナー 

着信 音 設定' jV 

音声 電話 

電話 着信 音 (電話 : ^  □ディ/着 
信 音 ] X 1 ) 

着信 拒否 設定 (非 通知 設定 • 公衆 
電話 •通知 不可能: 設定 解除） 

テし ビ 電話 

テし ビ 電話:^ □ディ/ 8  bit 
Heroes《.  2 
ー ル 

ベー ル 着信 音 (ベール □ 
ディ/着信 音 2  X3、 鳴動 時間 
(秒）：  3 秒） 

^ 、 ソ tz  — ジ 'R 着信 音 (^ 、 ソ t ージ' 

R :  1 □ディ / 着信 音 2 、 鳴動 時間 

(秒）：  3 秒） 

^ 、 ソ t  — ジ 'F 着信 音 ( ^ 、 ソ t ージ 

F :  ( □ディ / 着信 音 2 、 鳴動 時間 

嫩 ）：3 秒） 

SMS 着信 音 (SMS :  ^  □ディ/着 
信 音 2  ^3、 鳴動 時間 (秒）：  3 秒） 

P.102 

その他 音 設定 ☆ 

i コン シェル 着信 音 
i コン シェル：^ □デイ/ Beat 

On  Motion、 鳴動 時間 (秒）：  3 秒 
GPS 測 位 鳴動 音 
現在地 確認 (鳴動 音 選択:  OFF) 
現在 i 也 通知 (鳴動 音 選択: ベ □ 

了イ  /  -mis  曰‘  4  ノ 

位置 提供/許 巧 (鳴動 音 選択: ベ 
□ディ/着信 音 己） 

位置 提供/毎回 確認 (鳴動 音 選 
択:べ □ディ/着信 音 己） 

P.103 

付録/困 つたと きじは _ 
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本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

音/バイ ブ 
/マナー 

その他 音 設定 ☆ 

アラーム 音 

アラーム 音 （アラーム 音：^ □ 
ディ/ TI  (標準 音)） 

スク ジュール 音 (アラーム：: ><□ 
デイ/ TI (時間です)） 

操作 確認 音 
キー 確認 音： キー 音] 

開閉 操作 音: 開閉 音 1 
静止画 撮影 シゎ 、ソ ター 音: 標準 音 
充電 確認 音:  ON 
電池 アラーム 音: ON 

P.103 

音量 設定 ☆ 

着信 音量 

電話 着信 音量: Level 己 
受話 音量: Level 日 
—ル ソ tz  — ジ '着信 音量： 

Level  5 

GPS 測 位 鳴動 音量 丄 evel 日 
i コン シェル 着信 音量： Level 己 
アラーム 音量 
アラー ム 音量： Level 己 
ワン t ブ アラー ム 音量 丄 even 己 
スク ジュール 音量： Level 己 
i アプリ 音量 丄 evel 己 
操作 確認 音量: Level 日 
: 1 □六ィ 音 重: Level 日 
待受 i  t  — シ ヨン 音量： Level 己 

P.103 

X  ] 加 1 ① 亡ードを 旧 亡ード] I こ 設定して いると きは、 虐信音 4]| こなります。 
X  2  an 1 ① 亡ードを [Bt - ド] じ 設定して いると きは、 [High  and  Low] じ 
なります。 

X3  2in1 ① ドを [Bt- ド] I ご 設定して いると きは、^- ル 着信 音、 SMS 
着信 音は ー ル 巧 届きました] じなります。 


本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

音/バイ ブ 
/マナー 

スピーカー ブー 
スター 設定 ☆ 

ON 

P.104 

バ イブし ータ設 
定た 

電話 着信 時 
電話 着信 時:  OFF 
テし ピ 電話 着信 時: OFF 
ル 、ソ tz- ジ 着信 時 
^ ー  ル 着信 時:  OFF 
ソ tz  — ジ 'R 着信 時:  OFF 
ベ、 ソ tz  — ジ 'F 着信 時:  OFF 
GF^S測位時 
現在地 確認 時:  OFF 
現在地 通知 時: パターン 目 
位置 提供/許 巧 時: パターン C 
位置 提供/毎回 確認 時 : パターン 

C 

i コン シェル 着信 時: OFF 
アラーム 鳴動 時 
アラーム 鳴動 時:  OFF 
スク ジュール 鳴動 時: OFF 
i アプリ 利用 時: ON 
タッチ 操作 時:  ON 

P.104 

7 ナー亡 ー ド 選 
択た 

通常 マナー 亡 ー ド 

P.10 己 

亡 ー シヨ ンヴイ 
しント ☆ 

OFF 

P.106 

音楽 再生 音 優先 
設定た 

ON 

P.104 

マ チキ わ ラ あ 
しゃべり 設定 ☆ 

ON  (スピーカー） 

P.116 

本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

照明 •イル 
= 斗 ー シヨ 
ン 

照明 設定 ☆ 

照明 点な 時間 設定 
通常 時： 10 秒 

AC ア ダプタ 接続 時: 端末 設定に 
が ラ 

i  t ー  ド 中: 端末 設定 じが ラ 
静止画 撮影 中: 端末 設定 じが ラ 
動画 撮影 中： 常時 点む 
i アプリ： ソフト じが ラ 
画面 オフ 時間 設定： 1分 
明るち 調整 

明るち 調整: 明るち 3、 明るち t 
ンサ ー:0N 

キー バック ライ ト 設定 
キー バック ライト 設定: ON、 キー 
バック ライ ト を： ランダム （3 を） 

P.112 

イルミ ネー シヨ 
ン 設定 ☆ 

電話 着信 イ ルミネー シヨ ン 

電曰占 着 1 己 •テし ビ 重 曰 占 着 1 己' （設 疋!： 
きせな え じが ラ） 

^ ー ル 着信 イル ミオ、ー シヨ ン 
ベール 着信 (設定： きせな え じが 
ラ)、^、 ソ tz  — ジ 'R 着信 •ベ、 ソ t 一 
ジ 'F 着信 （イル ミオ、ー シヨ ンパ 
ターン： パターン 4、 イルミ ネー 
シ ヨンカ ラー： カラー 2) 
i コン シェル 着信 イル ミオ、ー シヨ 
ン 

i コン シェル 着信 （イルミ オ、一 
シ ヨン パターン： パターン 4、 イ 
ルミネ ーシ ヨンカ ラー： カラー 

10) 

通話 中 イルミ 斗ー シヨ ン 

通話 中イ ルミ 斗ー シヨ ン：  OFF 

P.118 

付録/困 つたと きじは _ 
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本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

照明 •イル 
= 斗 ー シヨ 
ン 

イルミ 斗 ー シヨ 
ン 設定 ☆ 

GPS 測 位 イルミ 斗ー ショ ン 
現在 i 也 確認 （イ ルミ^ ーシ ョン パ 
ターン：  OFF) 、 現在地 通知 • 位置 
提供/許 巧 • 位置 提供/毎回 確認 
(イルミネーション パター ン：点 
滅 、イルミ 斗ーシ ョンカ ラー： 力 
ラー 4) 

1  C カード アク tz スイ ルミネ ー 
シ ョン 

1  C カード イルミネーション： 

ON、 イルミ 导ーシ ョンカ ラー： 力 
ラー 2 

開閉 イ ルミ 斗ー ショ ン 

開閉 イ ルミ 寺ー ショ ン：  ON、 設 
定： きせな え じが ラ 

P.118 

文字 表示/ 
入力 

文字 サイ ブ 設定 
☆ 

全体: 中 (標準） 
i 亡 ー ド： 中 (標準） 

フル ブラウザ: 中 (標準） 

^ ー ル 閲覧: 中 (標準） 

^ ー  ル 編集/文字 入力： 中 (標準） 

P.119 

フォント 選択 ☆ 

AX に フォント 

P.119 

文字 入力 設定 ☆ 

文字 入力 

入力 方式: なな 入力、 曰 •英語 入力 
予測: ON、 自動 力ー ソル: 普通 

P.442 

Select  language 

日本語 

P.120 

時計 

日付 時刻 設定 ☆ 

自動 時刻 • 時差 補正 :  ON、 スフ t 、 ソ 
卜 時間： +/00 時間 00 分 

P.61 

時計 表示 設定 ☆ 

デザイン: ON/ デジタル 3  (本体 色 
团 ack)、 デジ' タル 1 (本体を White)、 
デジタル 4  (本体を Red) 、形式： 1 2 
時間表 示、 曙 日： 英語 

P.108 

付録/困 つたと きじは _ 


512 


本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

時計 

自動 電源 ON/ 

自動 電源 ON 

OFFA 

自動 電源 ON:  OFF 
自動 電源 OFF 
自動 電源 OFF:  OFF 
アラーム 自動 電源 ON:OFF 

P.411 

□ック •  t 

□、ソ ク 設定 

オール □、ソ ク： 解除 

キ ユリ テイ 

パーソナル デー タ □ツク ：OFF 

P.126 

自動 キー □、ソ クな 

P.128 

ク □—ブ □ック 設定: OFF 

P.129 

画面 オフ □ツク 設定： OFF 

1  C 力ード □ツク lirOFF 

P.315 

シークし、 ソ h 
トド ☆ 

シークし、 ソ h 亡 ー ド： OFF 

P.131 

プライバシー 設 

電話帳 

定ホ 

発着 信 履歴に 表示： しない、 着信 
音 鳴動: 通常 

ベール 

P.130 

未読 マーク • 受信 件数 表示: 表示 
する、 送受信 履歴: 保を し ない、 受 
信 時 表示 •鳴動 設定: 通常 

電話/ ー  ル 着 

ベイン デ イス プしイ 着信 表示 

信 時 設定 

電話 着信 時 表示 : 名前 + 電話 番 
号、^ ー ル 着信 時 テ □、ソ プ 表示： 
名前 + 題名 

P.110 

サブ デ イス プしイ 着信 表示 

電話 着信 時 表示: 名前 表示、 ベー 

J レ 着信 時 表示: 名 前表 示、 ^ ー  ル 
本文 表示:  ON 

ダイ わ ル 発信 制 
限 ☆ 

OFF 

P.129 

着信 拒否 設定 ☆ 

非 通知 設定: 設定 解除 
公衆電話: 設定 解除 
通知 不可能: 設定 解除 

P.132 

本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

□ック •  tz 

端末 暗証番号 設 

0000 

P.123 

キュ リ了ィ 

定 

手書き 認証 設定 
☆ 

OFF 

P.123 

UIM カード 
(FOMA  力ード） 
設定 

- 

P.124 

スキ ゎン 機能 

自動 更新 設定: 有効 
スキ ゎン 機能 設定 ☆ 

P.549 

スキ ゎン 機能: 有効、: 、ソ t ージ 
スキ ゎン： 有効 

P.551 

電池 

eco 亡ー ド ☆ 

OFF 

P.113 

自動 ecot  — ド 
設定 ☆ 

自動 ecot- ド 設定: OFF 

P.113 

電池 残 量 

- 

P. 日 9 

電池 アイコン 設 
定ホ 

きせな え、 ソール じが ラ 

P. 己 9 

電池 マーク％ — 
時 表示 ☆ 

OFF 

P. 己 9 

外部 接続 

USB 亡ード ☆ 

通信 亡 ー ド 

P.375 

Bluetooth* 

Bluetooth  設定 

サーチ 時間： 己 秒 
ミュージック 自 動 起動 設定:  ON 

P.43 己 

tz キ ュリ テイ 設定 （tz キ ュリ 

P.436 

テイ： 無し、 暗号化: 無し） 

P.439 

着信 音 送 化 設定: 送る 
全 件 転送 パ スワ ー ド 設定： パス 
ワード 無し 

P.440 

本体 設定 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

外部 接続 

Wi-Fi 

- 

P.486 

P.487 

P.490 

フェムト tz ル ☆ 

フェムト tz ル 利用 設定 

フェムト tz ル 利用 設定: OFF 

P.440 

データ 送受信 設 
定た 

データ 送受信 設定 
通信 終 3 音: OFF、 自動 認証: な 
し、 電話帳の 画像 送信: あり 

P.388 

その他 設定 

tz ル フ亡ー ド ☆ 

OFF 

P.127 

タツ チパオ 、ル 

ON/OFFA 

ON 

P.46 

初期設定 

- 

P.60 

データー 括 削除 

- 

P.136 

各種 設定 iJt、 ソ 

h 

- 

P.13 己 

ソフトウェア 更 
新た 

自動 更新 設定 

自動 更新 設定： 自動で 更新、 曙 曰： 
指定な し、 時刻:  03 時 00 分 

P. 日 4 日 
P. 己 4 日 

P.548 

リ亡 ート 機能 設 
定 確認 

- 

P.138 

ベ 亡リ 確認 

- 

P.382 

きせな 又/ 
ライフ スタ 
ィル 

トータル カスタ 
マ イブ 

- 

P.117 

ライフスタイル 

設定 

- 

P.117 

付録/困 つたと きじは _ 
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■ 地図/巧 か メニュー 


化國 /海外 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

地図 

- 

P.32 己 

ナビ 

- 

P.32 己 

イマ ドコ 
サーチ 

イ 7 ドコ かんた 
ん サーチ 

- 

P.331 

イ 7 ドコ サーチ 

- 

P.331 

i エリア-周辺 情報- 

- 

P.326 

GPS アプリー 覧 

- 

P.327 

現在 i 也 確 
認 /通知 

現在地 確認 

- 

P.326 

現在地 通知 

- 

P.331 

地図 ’CPS 
設定/履歴 

位置 履歴 

- 

P.332 

i 也國 設定 

地図 選択: 地図 アプリ 
i 也 図 起動時 動作 設定 ☆ : 測 位する 

P.32 己 

GPS ボタン 設定 
☆ 

i 也 図を 見る 

P.326 

位置 提供 可否 設 
定な 

位置 提供 OFF 

P.328 

オー  hGPS 

ドコ t 提供 サー ビス 設定: 利用し な 
い 

オート GPS 動作 設定 lirON 
低 電力 時 動作 設定 ☆ : 停止す る 

P.333 

測 位 t ー ド 設定 
ホ 

現在 i 也 確認: 標準 t ー  ド 
現在地 通知: 標準 t ー  ド 
位置 提供: 標準 t ー  ド 

P.33 己 

現在地 通知 先 一 
覧 

- 

P.331 

サービス 利用 設 
定 

- 

P.330 

サービス 利用/ 
接続 先 設定 ☆ 

接続 先： ドコ t 

P.330 
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化國 / 海 か 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

地図 ’CPS 
設定/履歴 

点な を/鳴動 音 
設定 ☆ 

現在 i 也 確認 

鳴動 音 選択 •パ' イブし ータ 設定- 
イ ルミネー シヨ ン 設定:  OFF、 鳴 
動 時間 (秒）： 10 秒 
現在地 通知 

鳴動 音 選択 1 □ディ / 着信 音 

4、 バ イブし ータ 設定： パターン B 
鳴動 時間 (秒）： 1 0 秒、 イ ルミ 斗一 
シヨ ン 設定: 点滅/ 力つ 一 4 
位置 提供 

位置 提供/許 巧 (鳴動 音 選択: ベ 
□ディ/着信 音 日、 バ イブし ータ 
設定: パターン C、 鳴動 時間 (秒）： 

20 秒、 イ ルミネーシヨ ン 設定: 点 
滅 / カラー 4) 

位置 提供/毎回 確認 (鳴動 音 選 
択 □ディ/着信 音 日、 バ イブ 
しータ 設定：/  \° ターン C、 鳴動 時間 
(秒）：  20 秒、 イ ルミ^  — シヨ ン設 
定: 点滅/カラー 4) 

P.33 己 

海外^、 ソト 
フー クサ ー 
チ 

3G/GSM 切替 

☆ 

自動 

P.472 

斗、 ソ トフ ーク 
サーチ 設定 

才 一h 

P.472 

優先 ^ 、 ソ トワ ー 
ク 設定 

- 

P.472 

オペし ー タ名表 
示 設定 ☆ 

表示 あり 

P.473 

在 圏 状態 表示 

- 

P.472 

再 検索 アイコン 
表示 設定 ☆ 

表示す る 

P.473 

化國 / 海 か 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

海外 設定 

お 問合せ (海外） 

- 

P.459 

□ー ミン ブ時着 
信 規制 

- 

P.473 

□ー ミン ブ 着信 
通知 

- 

P.474 

□ー ミン ブガ イ 
グン ス 

- 

P.473 

国際 ダイ わルア 
シスト ☆ 

自動 変換 機能 

国 番号 変換:  0N/+81 日本、 国 
際 プしフ イツ クス 変換: ON/ 
WORLD  CALL  009130010 
国 番号 

自動 変換 設定:  8] 日本 
国際 プしフ イツ クス 

WORLD  CALL  009130010 

P.74 

i  t ー ド ヴービ 
ス 利用 設定 ☆ 

i ウィジェット： いいえ 

P.474 

ベール/ 乂ソ 
t ージ 利用 設定 

☆ 

ル 選択 受信:  OFF 

P.474 

才 、、ソ h フー ク 
サービス 

- 

P.475 

海外 ご 利用 ガイド 

- 

P.470 

■  i コン シェル メニュ ー 


i  II ン シェル 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

i コン シェル 

- 

P.213 

■ プロ フイール メニュ ー 


プ □フイール 

機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ページ 

プ □フイー ル 

- 

P.62 

P.423 

■ お サイフ ケー タイ メニュー 


1  お サイ フクータイ 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

1 C カード ー覧 

- 

P.313 

DCMX 

- 

P.293 

トルカ 

トルカ ー覧 画面 
ソート 日付 順 (新 一 旧） 

トルカ 表示 画面 
表示/設定 ☆(サウンド 設定： 

P.317 

1  C 力ード 
□ツク 設定 

1  C 力ード □、ソ 
つ ホ 

OFF 

P.315 

1  C カード オー 
卜 □ック 設定 ☆ 

才ート □ツク ：0FF 

P.315 

1  C 力ード □、ソ 
ク 解除 予約 

- 

P.31 己 

電源 OF 鬥寺 1  C 
□ック 設定 ☆ 

直前の □ック 状態を 継続 

P.316 

巧 ぺージ へ 続く  ►► 
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お サイフ クー タイ 

機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

設定 

1 C カードな 5 
トルカ 取得 ☆ 

ON 

P.321 

フン t ブな 5 卜 
ルカ 取得た 

ON 

P.321 

トルカ 重複 
チェ、 ソク女 

ON 

P.321 

トルカ 自動 読 取 
チェ、 ソク女 

ON 

P.321 

トルカ 自動 表示 
☆ 

ON 

P.321 

トルカ サウンド 
設定 ☆ 

Level  日 

P.321 

1  C オーナー 確認 

- 

P.314 

1 C 才 ーナー 変更 

- 

P.314 

i t ー ドで 探す 

- 

P.178 

[その 化の 機能 


機能^ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

待受夕 、ソチ ランチ わ 

i コン シェル、 使いな た ガイド、 新 
規^-ル 作成、 HDM 胺 続、 ショット 
^ も 2in 巧 ー ド 切替、 フル ブラウ 
ザ ホー ム、 Wi-Fi、 フェムト t ル、 
SH-MODE、 赤外線 受信、 音声 クイ、 ソ 
ク 起動 

P.44 

クイック 設定 

ベール ビュー、 現在 i 也 確認、 受話音 
量 選択、 音声 伝言^ 亡、 アラーム、 バ 
イブし ータ、 Bluetooth、 公共 t  - 
ド、 マナー 亡 ー ド、 tz ル フ亡ー ド、 
□ツク tz し クシ ヨン、 ecot  — ド 

P.49 
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機能べ ニュー 

お買い上げ 時 

ぺージ 

tz しク ト ベニ ユー 

電卓、 ベ 亡、 アラーム、 □、ソ ク -  tz 
キ ユリ テイ、 音量 設定、 フェムト tz 
ル、 eco 亡ード、 背景 設定、 乂ソ tz  — 

ジ '再生 

P.42 

受話 音量 調節 ☆ 

Level  5 

P.79 

テし ビ 電話 

力^ラ 調整 (明るち （力^ラ 映像 送 
信 時）： 明るち 0) 

テし ビ 電話 動作 設定 ☆(テし ビ 電話 
画面 設定: 両方、 子画面 表示： 自画 
像、 画面 サイ ブ 設定: 大、 明るち 調 
整: 明るち り 

DTMF  送信:  OFF 

P.66 

P.87 

マナー トド ☆ 

OFF 

P.10 己 

あまなせ □ック 

解除 

P.126 

サイ ド キー □ック ☆ 

解除 

P.130 

なんたん デコべ 

変換 パターン: 男性 向け 
絵文字 挿入ホ : 文中 + 文末 
文字を ☆:0N 
文字 サイ ブ ON 
背景を' sir:  ON 

P.147 

文字 入力 

入力 設定 ☆ 

なな 入力 

曰 •英語 入力 予測 ON 
自動 カーソル: 普通 
舌 辛 書 連携 優先 辞書: ネ 日英 辞書 
語調 選択: 標準 

2 タッチ ガイ ド OFF 

P.442 

I シンプル メニュ ーー 覧 

• きせな え、 ソールを [シンプル] じ 設定した 場合、 ター マルべ ニュー 巧 シン 
プル ソ ニューに 切り替わります。 


機能^ ニュー 

ぺージ 

電話 

電話帳の 表示 

P.94 

電話帳の 登録 

P.90 

IJ ダイた ル 

P.69 

着信 履歴 

P.69 

音声/伝言^ 亡 

P.83 

P.84 

P.42 己 

自分の 電話番号 

P.423 

通話 時間/料金 

P.42 己 

留守番電話 

P.454 

ー ル 

ベールの 作成 

P.140 

ち 信 ー ル 

P.156 

送信 ー ル 

P.156 

未 送信 —ル 

P.156 

^ ー ル 問合せ 

P.1 己 3 

i ト ド 

i  Menu- : み 検索 

P.178 

Bookmark  表示 

P.189 

画面 ① 表示 

P.191 

サイト 閲覧 履歴 

P.189 

ゎ义ぅ 

写真を 撮る 

P.224 

写真を 見る 

P.343 

映像を 撮る 

P.22 己 

映像を 見る 

P.351 

バ ーコー ドリーダー 

P.241 

機能べ ニュー 

ぺージ 

便利 ツール 

電卓 

P.426 

アラーム 

P.412 

赤外線 / i C 通信 

P.38 己 

P.387 

P.388 

スク ジュール 

P.414 

^ 亡 

P.427 

使いな た ガイド 

P.51 

設定 

着信 音量 

P.103 

着信 音 

P.102 

ベール 着信 音量 

P.103 

—ル誓 信 

P.102 

待受 画面の 設定 

P.106 
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ダイ ヤル ボタ ン /タ ツチ ボタ ンの 文字 割 り 当て 一覧 (かな 入力) 


文ぎ 入力は、 通常 ポジションの ときは グイ わ ルボ タン （ボタン)、 ビ ユーア ポジションの ときは タッチ ボタンで 巧い ます。 1 つの ボタン じは、 巧の 
表の よ ラに 複数の 文ぎ が 割り当て 5 れ ています。 

■ 全角 文字の 割り当て 


漢字 (ひ 5 がな) 入力 亡 ー ド 

全ち カタ カナ 入力 亡 ー ド 

全ち 英字 入力 亡 ー ド 

全ち 数す 亡 ー ド 

ボタン 

タツ チ 
ボタン 

入力 文す 

ボタン 

タツ チ 
ボタン 

入 カスす 

ボタン 

タツ チ ボタン 

入 カスす 

ボタン 

タツ チ 
ボタン 

入力 文す 

大文字 

小文字 

の 

成] 

あし、 ラえ お 
あい ラス お 

の 

[ァ] 

アイク エォ 
アイク エォ] 

圧！ 

[./@1] 

. / :〜 _  1 

圧） 

[1] 

1 

国 

[な] 

なぎく けこ 

国 

访] 

カ キク クコ 2 

国 

[ABC2] 

[abc2] 

a  b  C  A  巨  C  2 

国 

[2] 

2 

面 

[ち] 

さしす せ そ 

面 

け] 

サ シス t ソ 3 

面 

に  EF3] 

[de 切 

d  e  干  D  E  F  3 

面 

[3] 

3 

曲 

皮] 

たちつ てと つ 

面 

[夕] 

タチ、 ソテ トツ 4 

函 

に  HI4] 

[ghi4] 

g  h  i  GH  1  4 

面 

[4] 

4 

面 

防] 

なじめむ ① 

面 

け] 

ナ ニヌオ 、夕日 

面 

[JKL  己] 

化1 己] 

j  k  1 」 K  L 己 

国 

[5] 

5 

画 

[は] 

は ひ/ろへ ほ 

面 

[ハ] 

ハ ヒフへ ホ 6 

面 

[MN06] 

[mno6] 

m  n  o  M  N  0  6 

面 

[6] 

6 

面 

[ま] 

まみむ めち 

m 

[マ] 

スミし 化 1 

面 

[PQRS7] 

[pqrsT] 

p  q  r  s  P  Q  R  S  7 

m 

[7] 

7 

面 

於] 

やゆよ 

やゆよ 

面 

附 

わユ 3 

ゎユ 3  8 

面 

[TUV8] 

[tuv8] 

t  u  V  T  U  V  8 

面 

[8] 

8 

画 

[5] 

5 り るれ 5 

画 

[ラ] 

ラリ ルし 09 

画 

[WXYZ9] 

[wxyz9」 

wx  y  z WXYZ  9 

画 

[9] 

9 

面 

[わ] 

わを ん わ 一 

面 

口] 

フヲン ワー〇 

面 

[0] 

[0] 

0 

面※！ 

[0] 

0 

画 

["大 / 
ル J] 

大小 切替' '  D 
が 2 

画 

广大 / 
ル J] 

大小 切营 ° 

が 2 

画 

[A/aJ] 

[a/Aj] 

大小 切替 

画 

林] 

木 

画 

し。?!] 

NO?  !  •。口 
ぺ ース） 

画 

し。?!] 

NO?  !  •。（つ 

ぺ ース） 

画 

し?!] 

し?!] 

，.？！’-&()¥ 

ii  (スペース） 

画 

[#] 

# 

XI のを 1 秒が 上 押した 場合は、 「+」 巧 入力 ちれます。 

X2  [J] (改行) ちれます。 [J] は 半角で 表示 ちれた 場合で も、 全角] 文字 分と して 数え 5 れ ます。 他の 文字と 同様に 削除 や 追加で きます。 
• 全角 1 文字は、 半角 2 文字 分と して 数え 5 れ ます。 
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■ 半角 文字の 割り当て 


半角 カタ カナ 入力 亡 ー ド 

半ち 英字 入力 亡 ー ド 

半角 数す 亡 ー ド 

区点〕ー ド 亡ード 

ボタン 

タツ チ 

入力 文す 

ボタン 

タッチ ボタン 

入力 文す 

ボタン 

タツ チ 

入力 

ボタン 

タツ チ 

入力 

ボタン 

大文字 

小文字 

ボタン 

文す 

ボタン 

文す 

の 

[ァ] 

アイ ウ I ブ アイ ゥ I 才 1 

の 

[./◎I] 

[./◎I] 

1 

の 

[1] 

1 

圧！ 

[1] 

1 

国 

[力] 

カ キクた 2 

国 

[ABC2] 

[abc2] 

abcA  巨  C2 

国 

[2] 

2 

国 

[2] 

2 

国 

[サ] 

かな ソ 3 

国 

に  EF3] 

[de  干 3] 

defDEFS 

面 

[3] 

3 

面 

[3] 

3 

面 

[夕] 

タチ ツ テト ソ 4 

面 

に  HI4] 

[ghi4] 

gh  に  HI4 

曲 

[4] 

4 

曲 

[4] 

4 

面 

け] 

ナニヌ ネノ己 

面 

[JKL  己] 

[」kl 引 

jkIJKL  己 

面 

[己] 

己 

面 

[日] 

己 

画 

[ハ] 

"りへ ホ 6 

画 

[MN06] 

[mno6] 

mnoMN06 

画 

[6] 

6 

画 

[6] 

6 

m 

に] 

? ミムが 7 

m 

[PQRS7] 

[pqrsT] 

pqrsPQRST 

m 

[7] 

7 

m 

[7] 

7 

面 

[け 

のが] ヨ 8 

面 

[TUV8] 

[tuv8] 

tuvTUVS 

面 

[8] 

8 

面 

[8] 

8 

画 

[ラ] 

ラリ ルし DQ 

画 

[WXYZ9] 

[wxyz9] 

wxyzWXYZg 

画 

[9] 

9 

画 

[9] 

9 

画 

[フ] 

乃ソ -0 

画 

[0] 

[0] 

0 

面※ 1 

[0]X2 

0 

面] 

[0] 

0 

国 

["大 / 小 J] 

大小 切替' '  D 

が 3 

国 

[A/aJ] 

[a/Aj] 

大小 切替 JX3 

画 

[が※ 2 

本 

圃 

/ 

/ 

画 

し。?!] 

、。？！- 

；； (スぺ ース） 

画 

し?!] 

し?!] 

，.？！’-&()¥ 

n  (スぺ ース） 

画 

[#]X2 

# 

画 

XI 画を 1 秒が 上 押す と、 「+」 巧 入力 ちれます。 

X2 電話番号の 入力 欄な どでは [0/  +  ]、 [木/ P]、[#/T] と 表示 ちれ、 □ンブ タッチす ると、 「+」、巧」、「下」巧入力ちれます。 

X3  [J] (改行) ちれます。 [J] は 半角で 表示 ちれた 場合で も、 全角 1 文字 分と して 数え 5 れ ます。 他の 文字と 同様 じ 削除 や 追加で きます。 
• 半角 文字では 、濁点 •半渴 点 も] 文字 分と して 数え 5 れ ます。 
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絵文字 一覧 


読みを 入力 して 絵夕 ぎじ 変換で きます。 


紛字 

見 化し （ヨ 5) 

紋字 

見出し （ヨ 5) 

は一と、 あい、 こころ、 すき、 己 ふ は あと、 は ぁ 
と 

鲁 

きす、 きっす、 <  ち びる、 <  ち 、ちゆ、 ちゆ ラ、 

ちゆ 一、 きす ま 一 < 

は一 <!^、 あい、 こころ、 どきどき、 すき、 5 ふゆ 
れ るは一 t!i、 は あと、 は ぁと 

クク 

き 己き 己、 ぴ なびな、 きら、 あた 白し し、 

が 

は 一と、 しつれん、 み 5 れた 、わなれ た、 しよ っ 
< 、は あと、 は ぁと 

を 

でんき ゆう、 ぴな 、あいで あ、 あいで い あ、 ひ 5 
めき、 き 己 

は 一と、 あい、 ここ 5、 すき、 白ぷ、 は 一とたち、 

は あと、 は ぁと 

>：< 

いなり、 おこる、 おこり、 きれる、 わなつ < 、む 
な、 わなっ 

なお、 えげ お、 わ 5 ラ、 わ 5 し、、 わ 一し、、 ラれ しし、、 
じこ 1 ここ、 じこ 

掘 

巧ん ばる、 巧ん ばれ、 ばんち、 < 一、 < ラ、 し、 巧 
り、 て 

なお、 おこる、 いなり、 ぷん 、ちっ、 むな 

#. 

ば <  だん、 ば <  はつ、 いなり 

'三 

なお、 ななしい、 こまった、 こまる、 ごめん、 ヴ< 

ZZZ 

おやすみ、 すいみん、 〇 る、 む! おい、 < 一、 す 一、 

< ラ、 す‘ ラ 

なお、 ななしい、 こまった、 こまる、 ちい あ < 、ち 
ぅゃを、 ゃち 

/ 

けっ  <  り、 あっ、 え <す<  白め 一し よん、 え < す 
<5 めいし よん、 おどろき 

V 

なお、 だめ、 み 5 、 み 5 み 5 、 しよ っく 

•,? 

びっ  <  り 、ほんと、 えっ、 え 一、 え <す<  己め 一 
し よん、 え <す<  己め いし よん、 おどろき 

rwi 

どラぷ つ、 し、 施 

// 

び っ<  り、 ちよ 一、 え <  す  <5 め 一し よん、 え < 
す  <5 めいし よん、 おどろき 

K— ^ 
む 

ど ラ 周つ、 むこ 

ジ 

しよ っ <、< 己ぐ 己、 どん、 い 5 い 5、 しよ ラげ 
ぎ 

み 

てんき、 はれ、 たいよ ラ 

〇 

あせ、 あせる、 ひやあせ、 あせ あせ 

CD 

てんき、 <ち り、 <  も 

6 

あせ、 あせる、 ひやあせ、 なみだ、 ちら一、 た 

り一 \ にら一っ 

てんぎ、 あめ、 なち 

=] 

いそぐ いそげ、 だっし ゆ、 ためいき、 みぅ、 み 
う、 み一、 はしる、 にげろ 

6 

てんき、 ゆき、 ゆきだるま 

のばす、 ちよ ラ おん、 ちよ 一 おん、 一 

i 

てんき、 なみな り、 いなす’ ち、 いなづち、 でんき、 
ぴな 

て 

のばす、 くるり、 ちよ ラ お/ V、 ちよ 一 お A/、 一 

てんき、 ラす' まき、 たいみ ラ、 あ 5 し、 く’ るく' る、 
<る< る、 めまい、 まる 

亟 

おっけ 一、 お 一け 一、 お 一け い、 お ラけ い、 けっ 
てい 

: こ::: 

てんき、 きり、 あめ 

/■ 

やじるし、 みぎ ラえ、 あ 巧る、 あげる、 あっ 周、 み 
ぎな なめ ラ 又、 ラス、 や 

てんき、 こちめ、 あめ、 なち 

\ 

やじるし、 みぎした、 ち 巧る、 ちげ る、 だう/ U、 み 
ぎな なめした、 した、 や 

よ 

おんぷ、 おん 巧  <、 ラた、 るん、 るん るん 

\ 

やじるし、 ひだり ラえ、 あな' る、 あげる、 あっ 周、 
ひだ U ななめ ラス、 ラス、 や 

ょち 

おんぷ、 おんがく、 ラた、 ちんれ んぷ、 る/ U、 む 一 
ど、 わ-し、 

ン 

やじるし、 ひだり した、 ち 巧る、 ちげ る、 だ ラん、 
ひだりな なめした、 した、 や 

狐 

おんせん、 みろ、 おみろ、 し ル^き ぷん 、ゆげ 

J 

やじるし、 <  っど、 あがる、 あげる、 くっと、 ラ 
え、 や 

を 

はな、 なわし、 い 

やじるし、 ばっ ど、 ちけ る、 ちげ る、 ばっと、 し 
た、 や 
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紋字 

見出し （3S) 

絵 文き 

見出し （ヨ 5) 

00 

なお、 め、 な 5 だ、 みる、 みて 

を 

な' そり ん すたん ど、 巧 そりん、 びす すた、 すたん 
ど、 なす、 けす すたん ど、 巧 そす た 

なお、 みみ、 な 己 だ、 き < 

® 

ちゅ ラし ゃじよ ラ、 ちゅ ラし か、 が一 きんぐ、 

ひ 。- 

吸 

く一、 < ラ、 じゃんけん、 て、 こぷ し、 ばんち、 な 
己 だ 

しんご ラ、 しんご ラき 

獲 

ちよき、 じゃんけん、 て、 け 一す 

ill 

といれ、 巧っ 周る、 で 一と、 けっこん、 べんじよ 

«〇 

ぱ 一、 ぱ あ、 じゃんけん、 て、 ばい、 ちんせい 

11 

しよく じ、 ごはん、 れ すと 5 ん 、風 ぁみれ す、 妨 
し、 なし、/ ふ、 みぉ一 く 

f 

あし、 あしあと、 ある  < 、とほ、 な己 だ、 きっ <、 
けり、 ける 

炒 

こ 一。 一、 ど りんく、 のみちの 、なっ ぷ 、こっ ぷ 、きっさてん、 
さて ん、 おち か、 しよく じ、 かろえ、 きゆうけ い、 いっぷく 

¥ 

と 5 んぷ、 は 一と、 あい、 こころ 

ぞ 

方くて る、 おさけ、 ちけ、 ば 一、 しよく じ、 方ん ば 
い 

♦ 

ヒ 5 んぷ 、す ペー ど 

» 

び 一る、 おちけ、 ちけ、 いざな や、 のみない、 こん 
ば、 なんばい、 しよ  <  じ、 なま、 なま ひ‘ 一る 

♦ 

と 5 んぷ 、だし、 や 

S 

は ん ば 一げ 一、 ば 一げ 一、 けいしよ く、/ 3、 ぁ 一す 
とみ 一 ど、 しよく じ 

♦ 

ヒ 5 ん 周、 <己 巧、 <  ろ 一 ば 一 

A 

はし、 ひ一る、 ひ 一る、 くつ、 あし、 ぷ ていっ く、 み 
< 

貝 

① りちの、 こ ラつ ラ、 でんし ゃ、 れっし ゃ、 えき 

X 

はちみ、 なっと、 びよ ラ いん、 びよ ラし つ、 ちん 
ぱつ 、とこや 

M 

① りちの、 こ ラつ ラ、 ちな てつ、 えむ、 めと ろ 

③ 

まい  < 、な 5 おけ、 ラた、 ラた ラ 

と 

① りちの、 こ ラつ ラ、 しんなん せん、 のぞみ、。 

む U、 こだま 

逸 

又い 巧、 えいけ なん、 しむ ま、 なめ 5、 ちつえ い、 
びでお 

A 

のりもの、 こ ラつ ラ、 じど ラし ゃ、 <  る ま、 た < 

し 一、 ど 5 いぷ 、せ だん 

女 

ラ ま、 けいば、 ちくば、 め リー ご 一 5 ん ど、 ゆ ラ 
又ん ち 

のりもの、 こ ラつ ラ、 じど ラし ゃ、 < る ま、 た < 

し 一、 ど 5 し、 ぷ 、あ 一る ぷ し、 

おんげ く、 おと、 きく、 へっ ど 1 まん、 へっ ど/ふ ぉ 
ん 

曰 

① りちの、 こ ラつ ラ、 ばす 

夕 

え、 あ 一と、 げいじゅつ、 け じ ゅつ、 ぱれ っと、 な 
いび 

K 

のり ちの、 こ ラつ ラ、 みむ、 みえり 一、 こ ラない 

2. 

えんげき、 ひと、 しんし、 ぽ うし、 しばし、 

み 

のりち の、 こ ラつ ラ、 ひこ ラき、 じえ っと、 

じえ っと き、 ろ 5 いと、 <  ラ こ ラ、 え あ 一 

A 

し、 べんと、 はた 

A 

① りちの、 よっ と、 みむ、 り ぞ 一と 

■ 

ちけ っと、 きっぷ、 けん 

丢 

つり 一、 <り すます、 き 

すぽ 一つ、 ラん ど ラ、 しゃつ、 たん  <  とっぷ、 ろ 
< 、ゆにろ ぉ 一む 

ホ 

いえ、 ラち、 お ラち、 じた <、 たてもの 

⑩ 

すぽ 一つ、 ラん ど ラ、 やき ゅ ラ、 そろと、 1 ま 一る、 
そろと 1 ま 一る 

励 

ひ‘ る、 ないし ゃ、 しよ <ば 、巧っ こ ラ、 たてもの 

fj 

すぽ 一つ、 ラん ど ラ、 ごる ろ 

ゆ ラ。 ん、 ゆ ラ けんきよ く、 揉す と 

すぽ 一つ、 ラん ど ラ、 て じす、 たっき ゆ ラ、 5 
けっと 

函 

びよ ラ いん、 びよ ラき、 け 巧、 き ゆ ラき ゆ ラ 

货 

すぽ 一つ、 ラん ど ラ、 ちっな 一、 ぽ 一る 

亟 

ぎんこ ラ、 ばん < 

すぽ 一つ、 ラん ど ラ、 すき 一、 すの 一ぽ一 ど、 

ぽ一 ど、 すけ 一と、 すの ぼ、 すべる 

ATM 

又 一て い 一又む、 又いて い 又む、 ぎん ご ラ、 ば ん 
< 

み 

すぽ 一つ、 ラん ど ラ、 ば すけっと、 ばす け、 ばす 
けっと 1 ま 一る 

0 

ほてる、 し ゆ < は < 、やど、 りよなん 

r 

すぽ 一つ、 ラん ど ラ、 ご 一る、 はた、 れ 一す、 え/ 3、 
わん、 ち 一度 一す 揉 一つ、 風 5 っく' 

壺 

こん ひ"1 こ、 こん こ 又ん す、 こん ひ"1 こえん すす 
と あ 

百 

揉け ベる、 ぽ けっと ベる、 ペー じ ゃ 一、 ベる 

紛字 

見出し （ヨ 5) 

紋字 

見出し （ヨ 5) 

と 

たばこ、 し 巧 一、 し 巧れ っと、 ぎつ えん、 いっぷ 
< 、きつえん せぎ 

nrr 

rrrr 

せいざ、 みすけ めざ、 みすな' め、 なみ 

© 

たばこ、 しが 一、 しな' れっと、 ぎんえん、 きんえ 
ん せぎ 

H 

せいざ、 うおざ、 うお、 ちな な 

ね めら、 しゃ しん、 ちつえ い、 げきし ゃ、 で じな 
め、 で じたるな め已 、いち 巧ん れみ 

• 

つぎ、 しんげつ、 まる 

泣 

なばん、 ばっ < 、てさげ、 りよ こ ラ、 同れ ぜんと 

〇 

っぎ、 はんつき、 ややな けつき 

1 まん、 の 一 と、 しよ しんし ゃ 

© 

つぎ、 はんげつ、 はんつき 

的] 

り ぼん、 ちよ ラむ くたい、 むくたい、 あが 

€) 

つぎ、 みなづき 

を 

ぷれ ぜんと、 たんじよ ラ。、 おくりもの、 お妨で 
と ラ 

〇 

つき、 まんげつ、 まる 

ih 

ろ ラ そ  < 、きゃん どる、 たんじよ ラ ひ’、 ば 一す で 
し、、 ば 一す で 一、 おめでと ラ 

ク B 

でんわ、 けいたいでんわ、 けいたい、 け一たい、 みお一/ U、 

風 おん、 けっち、 はっし ん、 ち やくしん、 でんわばんごう 

适 

でんわ、 <  ろ でん、 てれみ ぉん、 てれ ほん、 てる、 
てれ 

H 

め 一る、 て 巧み、 じ ゆしん、 あどれ す 

fi 

けいたいでんわ、 けいたい、 け 一たい、 で A/ わ、 

13 っ ちぶ \ ぉ 一ん、 みぉん 

F る 

みぁっ くす、 ぶ、 ぁくす、 じ ゆしん 

因 

め 一る、 てけ み、 あどれ す 

0 

あいち 一 ど、 あい、 どこち 

直 

めち、 しよ るい、 れぽ 一と、 し ゆ  <  だい、 しけん 

圆 

あいち 一 ど、 あい、 どこち 

苗 

てれけ、 巧 めん、 ばんぐみ 

どこち ていぎよ ラ、 でい、 で 一、 でぃ 一、 どこち 

A 

げ 一む、 こんと ろ 一己、 こんと ろ 一ら 一 

⑩ 

どこち ぼいんと、 ぼいんと、 でい、 で 一、 でい 一、 
どこち 

® 

し 一で い 一、 ある ばむ、 しんくる、 でい すく、 

でい 一ぶ いでい一 

国 

えん、 なむ、 ぎんが <、 むだん、 りよ ラ きん、 ゆ ラ 
りよ ラ、 おな 〇 

< つ 、し ゆ 一す、 すに 一な 一、 あし、/ ろ < 

弦 

ただ、 おりよ ラ、 じ ゆ ラ、 ひま、 み リー 

め im 

Id 

あし、 でい、 友いで い 一、 友いで 一 

cK 

< るまい す 

巧ぎ、 き 一、 己み つ、 ぱ すわ 一 ど、 5 っく、 し 一く 
れっと 

下 

せいざ、 おひつじざ、 おひつじ 

再 

ないぎよ ラ、 ま 巧る、 つづ  < 、つづき、 つぎ、 り 
た 一ん 

0 

せいざ、 お ラし ざ、 お ラし 

a 

ち  <  じよ、 し 一え る、 <リ あ、 <  一る 

n 

せいざ、 みた ござ、 みた ご、 すなどけい 

み 

ちけ す、 しらべる、 むしめ 巧む、 ち 一ち 

o 

せいざ、 な I こざ、 なじ 

丽 

に ゆ一、 1 こ ゆ ラ、 あた 5 しし、、 しん 

a 

せいざ、 ししざ、 しし 

1 

はた、 ち  <  ひよ ラ、 ごる み、 いちじよ ラ ほ ラ、 し、 

ち、 み 5 っぐ、 <U —ん、 ぴん 

の 

せいざ、 おとめざ、 おとめ 

查 

だし ^ やる、 だい ある、 & リー だい やる、/ ろり 一 だ 
ぃ ぁる 

n 

せいざ、 てんびんざ、 てんびん、 おちち、 ちち 

す 

しや 一ぷ 

fib 

せいざ、 ちそり ざ、 ちそり 

@ 

ち ばき ゆ 一、 も ばき ゆ ラ、 しつ も A/、 き ゆ ラ、 

ぎ ゆ一 

7^ 

せいざ、 いてざ、 いて、 あな' る、 あっ 周 

の 

いち、 す ラ じ、 ばんご ラ 

け 

せいざ、 やぎざ、 やぎ 

回 

に、 すう に ばんごう 

紋字 

見出し （3S) 

絵 文き 

見出し （ヨ 5) 

回 

ちん、 す ラ じ、 ばんご ラ 

國 

きんし、 げんきん、 だめ 

因 

よん、 し、 す ラ じ、 ばんご ラ 

國 

< ラ しつ、 <  ラせ き、 <  ラ しゃ、 あぎ、 あ  < 、な 台 

回 

ご、 す ラ じ、 ばんご ラ 

图 

ご ラな < 

回 

5  < 、す ラ じ、 ばんご ラ 

圖 

まんしつ、 まんせき、 まんし か、 いっぱい、 まん 
たん、。、 る 

m 

しち、 なな、 すうに ばんごう 

A 

けいこ  < 、きけん、 びっ  <  り 、ちゅ ラし、 

圓 

はち、 す ラ じ、 ばんご ラ 

◎ 

こけ 一白い と、 し 一、 まるし 一 

回 

きゆう、 < 、き ゆ-、 すうじ、 ばんごう 

とれ 一 どま 一< 、てい 一え む、 しよ ラ ひよ ラ 

回 

ぜろ 、れい、 すうじ、 ばんごう 

⑩ 

れ じすた 一 ど とれ 一 どま 一  < 、とれ 一 どま 一 
< 、あ 一る、 まる あ 一る、 しよ ラ ひよ ラ 

ろ 

な ちんこ、 ちつえ い、 すた 一と、 はこ、 なつと、 な 
んと < 

な 

あい あぷ り、 ある/ろ ぁ、 あ 周り 

B 

ろく  5、 つぼ 

图 

あい あぷ り、 あるみ ぁ、 あぷり 

0 

ぺん ちき、 ぺん 、めち 

湿 

どる ぷ <  5、 どる、 ヴ 村、 おな む 

谷 

はんこ、 ひと、 ひとけげ 

を 

ラで どけい、 とけい、 ラ ぉっち、 じなん 

A 

いす、 ざせき、 すわる、 せぎ 

すなどけい、 とけい、 じなん 

田 

よる、 よな な、 しんや、 れいと、 つき、 おやすみ 

A 

おじぎり、 おわす け、 ごはん、 お べんと ラ、 べん 
と ラ、 たべち ① 

soSi 

す  < 、ち ラす  < '、す 一ん 

含 

け 一き、 しよ 一とけ 一き、 で ざ 一と、 おなし、 な 
し、 たべち の、 おやつ 

流 

おん 

巧 

ぱん、 ぷ れっ ど、 たべち の、 しよく じ、 しよく ぱ 
ん 

おわり、 えん ど、 ここまで 

巧 

どん ぷ り、 5 — めん、 めん、 ラ どん、 そば、 たべち 
の、 ごはん、 しよ < じ 、ゆげ 

0 

じなん、 じこ  <、 たいむ、 とけい 

5 

ゆのみ、 おゆの み、 おちゃ、 ちゃ、 ゆげ 

み 

じてんし ゃ、 ち ゃり、 ち ゃりん こ、 のりち の、 ば 
いく 

& 

とっ  <リ 、おちよ こ、 おちけ、 ちけ、 にほんしゅ、 
巧ん ぱい、 のみや、 いざな や 

* 

れんち、 す ぱ な、 こうぐ、 ど ラ  < '、し ゆ ラり 

を 

わい ん<5 す、 わ いん、 おちけ、 ちけ、 なんぱし、、 
しよ <  じ、 <  己す 

み 

ぱ そこん、 ぴ 一し 一、 こんび ゆ 一た、 こん ぴゆ一 
た 一、 です  <  とつぷ 

ばなな、 <  だち の、 たべち ① 

◎ 

えんぴつ、 ぷんぽ ラ  <、 めち、 べんきよ ラ、 しけ 
ん 、てす と、 し ゆ  <  だい、 れぽ 一と 

巧 

りんご、 あっぷ る、 <  だち の、 たべち ① 

< りつ ぷ 、同ん 思 ラ  < 、てんぷ 

ち  <5 んぽ 、ちぇ リー、 <  だもの、 はな 

特 

やじるし、 ちゆ ラ、 や 

¥ 

< ろ一ば一、 よつ ば、 はっぱ、 はな 

X 

やじるし、 じように や 

策 

ちゅ 一り っぷ、 はな 

ク 

やじるし、 り ちい  <  る、 ないてん、 まわる、 り 
た 一ん 

Y 

わな ば、 みた ば、 はっぱ、 め、 は、 はな 

亟 

えめ じ 一、 だめ 

幸 

ちみ じ、 こ ラよ ラ、 はっぱ、 は、 はな 

圃 

みつ、 まるひ、 し 一く れつと 

が 

ち  <ら 、はな、 そつぎ よ ラ、 じ ゅ ラ 巧 < 

付録/困 つたと きじは _ 


巧 ぺージ へ 続く  ►►  521 


絵 巧 

見出し （ヨ S) 

m 

見出し （ヨ S) 

啦 

な たつおり、 まいまい、 でんでんむし、 どラぷ 
つ、 おし、 ゆっくり、 おそし、 

- 

なお、 ほっ、 1 ここ 

〇 

ひよこ、 とり、 ど ラぷつ 

=0 

なお、 ひやあせ、 たら一、 をら一、 あせ、 あせる 

な 

ぺん ぎん、 とり、 ど ラぷつ 

1-16 

なお、 ひやあせ、 たら一、 ちら一、 あせ、 あせる 

を! 

ちな な、 おちな な、 どラぷ つ、 つり 

W 

なお、 おこる、 ぷ一 、ぶ一、 いなり、 わな、 む 巧っ、 
ぷっ くっく 

ク 

ラ ま、 どラぷ つ、 けいば 

IT 

な あ、 ぼけ 一、 し 己一、 し 5 け、 ぽけ 

这 

思た、 じぅを っ 、忌、- 

ク〇 

巧 お、 は 一と、 5 ぷ 、すき、 わ 一い、 ラれ しい、 は 
あと、 は ぁと 

首 

しやつ、 てい 一し やつ、 み < 、よ ラみ < 、てい 
しゃつ 

•  < 
で 

なお、 あっなん ベー、 ベー、 いたす’ 己、 あなんべ 

n 

す‘ ぼん、 ぱん つ、 じ 一 ぱん、 じ 一ん す、 &<、 よ ラ 
'る < 

なお、 うぃん  <、 ういん  <、 ぱちっ、 ぱち 

夕 

けしよ ラ、 <  ち べに、 る 一 じ ゆ、 りっ 周 

♦  ♦ 

なお、 ラれ しい、 わ 一し、、 き ゃっ、 き ゃ、 じこ 

お 

ゆけね、 あくせ ちり  一、 U 心 く、 ぷれ ぜんと、 
けっこん 

♦夺 

なお、 巧まん、 ななしし、 

m 

お ラなん、 なんむ り、 お ラち ま、 お ラ、 きん < 

KJU 

なお、 どラぷ つ、 むこ、 むみみ 

巧 

ベる、 ちやぺ る、 なむ、 きよ ラない、 けっこん 

だ 

なお、 ななしい、 な < 、スーん、 わ 一ん、 なぎ 巧 
お、 なみだ、 なき 

曰 

ど あ、 とび 5、 と 

一る 

なお、 なみだ、 ななしい、 ぼろ り、 な <、 なぎ 巧 
ぁ、 なき 

固 

だっこ ラ、 だいげ  < 、しよ ラヴっ こ ラ、 ちゆ ラな 
< 、ちゆ ラヴっ こ ラ、 こ ラ こ ラ 

なお、 おいしい、 ラまい、 まん/ ぞ <、 たべる 

ぷ 

なみ、 ラみ、 つなみ、 おおなみ、 ラえ 一ぷ 

なお、 え 巧 あ、 わ 5 う、 うっ しっし、 うしし、 しし 
し、 にやり、 わ 5 し、 

A 

み じちん、 やま、 とざん、 やまの ぼ U 

)0? 

なお、 さ けぷ 、ち けび、 げっそり、 ひゃ 一、 むん < 

ザ 

す ぼ 一つ、 ラん ど ラ、 すの 一ぽ一 ど、 ぽ一 ど、 す 
①ぽ 、すべる 

进 

て、 おっけ一、 あ一け一、 あ一けし、、 おうけし、、 

< っど、 ゆ ひ’、 おや ゆけ、 <  っと、 あ ラと、 なし、 す 

=* 

す ぼ 一つ、 ラん ど ラ、 はしる、 じげ る、 ひと、 はし 
る ひと、 だっし ゆ、 ま 己 そん、 じよ ぎんく' 

み’ 

てがみ、 め 一る、 5 ぷれた 一、 こい ぷ み、 己 巧 
め 一る 

、二 

なお、 こまる、 ラーむ、 ラーん、 ラむ、 むすっ、 な 
ん巧ス る 

A 

巧 ま  <  ち 、ちいろ、 おな む、 な;！ Q 

• 本 絵文字を 送信し た 場合、 相手の 機種に よっては 正しく 表示 ちれない こ 
と 巧あります。 また、 i 亡 ー ド 端末が 外の 携帯電話 や パソコンな どじ 送信 
した 場合、 正しく 表示 ちれない こと 巧あります。 SMS では [<]、[>]、 
[翻な 外は スペース じなります。 
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マル チア ク七ス の 組み合わせ 


7 ルチア ク t スで 同時に 使用可能な 通信 機能の 主な 組み 含 わ だは 巧のと おりです。 


実行す る 通信 

音声 電話 

テし ビ 電話 

i 亡一 
ド' 

接続 

i 亡ード 
^ ー ル 

SMS 

データ通信 
(ハ。 ク ツト） 

データ通信 

(64K) 

位置 

フン tz 

アク tz 
スポイ 

現在の 通信が 態 \ 

発信 

着信 

発信 

着信 

送信 

受信 

送信 

受信 

発信 

着信 

発信 

着信 

測 位 

グ 

ン h 

亡-ド 

音声 電話中 

么※ 1 

AX1 

X 

AX2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

XX3 

〇 

〇 

X 

テし ビ 電話中 

X 

aX2 

X 

AX2 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

が-3 

〇 

X 

X 

i トド中 

〇 

〇 

AX4 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

が- 6 

〇 

〇 

X 

i アプリ 通信 中 

么※ 7 

^※ろ 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

XX6 

〇 

X 

データ通信 中 
(パク、 ソト） 

〇 

〇 

X 

が6 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X《-6 

〇 

〇 

X 

データ通信 中 (64K) 

X 

AX2 

X 

X《-3 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X《-3 

〇 

〇 

X 

ワン t ブ 視聴 中 

〇 

〇 

A《8 

AX8 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

アク tz ス ポイント 
トド中 

〇 

〇 

XX-9 

xX-6 

X  9 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

XX9 

XX6 

X9 

〇 

么※ 10 

X 

〇： 現在の 通信 状態を 継続した まま、 実 斤す る 通信を 姐® できます。 

X  : 現在の 通信 状態を 継続し ます (実行す る 通信を 姐® する ことは できません)。 

A: 条件 じより 迴理 できます。 

X  ] キ わ、 ソチ ホンを ご 利用の 場合は、 迴理 できます （屈 =P.4 日日)。 

X  2 キ わ、 ソチ ホンを ご 利用の 場合は、 現在の 通信を 切断し 着信 じ 応答で きます。 

X3 キ わ、 ソチ ホンを ご 利用の 場合は、 着信 履歴には 記憶 ちれます。 

X4  i t ー ド 接続を 切断して な 5 テし ビ 電話 発信を 巧い ます。 

※日 テし ビ 電話を 着信す るな、 パク、 ソ ト 通信を 継続す るかを 選択で きます （屈 =P.88)。 

X6 着信 履歴には 記憶 ちれます。 

※了  i  t ー  ド、 i アプリな 5 ① 通信は 切断 または 中断 ちれ、 実 巧す る 通信を 処理で きます。 
X8 発信 または 着信す ると ワン t ブは 中断 ちれ、 テし ビ 電話 終 3 後に 再開し ます。 

X  9 無 通信 状態 巧 一定 時間 続いた 場合は、 発着 信 巧 可能と なること 巧あります。 

X10  i  t —  ド 接続 巧 必要な データ通信は 巧え ません。 
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オプション •関連 機器の ご 紹介 

FOMA 端末に さま ざまな 別売 り ①オプ ショ ン 機器を 組み 含 わせる こと 
で、 パーソナルな 5 ビジネスまで さ 51 こ 幅広い 用途に 巧応 できます。 
なお、 化 域 じよって はお 取 U 扱いして いない 商品ち あ U ます。 詳しく 
は、 ドコ t ショップ など 窓 □へ お問い 含 わ だく ださし、。 

また、 オプ ショ ン① 詳細 じついて は、 各 機器の 取扱説明書な どを ご覧 
くださし、。 

•  FOMA  AC アダプタ 01X1/02X1 • 電池 パック SH23 

• リア カバー SH44  • 卓上 ホ ルタ''  SH34 

• イわ ホン ターミナル pocnx2 

• 平 型 ステし オイ わ ホン tz、 ソト P01X3 

• 平 型 スイ、 ソチ 付イわ ホン マイク P01X3/P02X-3 

• ステし オイ わ ホン tz、 ソト P001《-2 

• スイ、 ソチ 付イわ ホン マイク P0CnX2/P002X2 

• イわ ホン マイク 0]  • ステし オイ わ ホン マイク 0] 

• イわ ホン ジ 'ゎ、 ソク 変換 ア グプタ P001《3 
• 外部 接続 端子 用イわ ホン 変換 ア グプタ 01 

• イわ ホン 変換 アダプタ 01  •  FOMA  USB 接続 クー ブル※ 4 

• フイ わし スイ わ ホン tz、 ソト 02 

•  FOMA 海外 兼用 AC アダプタ 〇]※！ 

•  FOMA  DC アダプタ 01/02  •  FOMA 室内 用 補助 アンテナ※ ろ 

• 車 載 ハン ブフ リー キット 01X6 

•  FOMA 車 載 ハン ブ フリー 接続 クー ブル 01 

• 車内 ホルダ 01 ※て  •  FOMA 乾電池 アダプタ 0] 

• キわ リンブ クース L0]  • キわ リンブ クース 02 

• 骨 伝導し シー バ マイク 01X3/02 

•  FOMA 充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02X4 

•  FOMA 補助 充電 アダプタ 01/02 

•  FOMA 室内 用 補助 アンテナ （スタンド タイプ)※ 5 

XI AC アダプタでの 充電 方 ミ 去 じついて は、 P. 日日を ご覧く だち い。 

X2 外部 接続 端子 用イわ ホン 変換 ア グプタ 01 とイわ ホン ジ 'ゎ、 ソク 変換 ア 
グプタを 接続 しないと ご 利用に なれません。 
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外部 接続 端子 用イ わ ホン 変換 ア グプタ 0 1 を 接続 しないと ご 利用 じな 
れ ません。 

USB  HUB を 使用す ると、 正常に 動作し ない 場合 巧あります。 
日本国内で ご 利用く だち い。 

SH-01C を 充電す るた めじは、 FOMA 車 載 ハン ブ フリー 接続 クー ブル 
01 巧 必要です。 

車内 ホルダ 01 を ご 利用 じなる ときは、 サイ ド キー □ツク を 設定して く 
だち し、。 


外部 機器との 連携 

巧応 する 外部 機器を 利用して microSD 力ードに 保存した 動画を、 
FOMA 端末で 再生で きます。※ 

microSD 力ー ドを ご 利用 じなる じは、 別途 microSD 力ー ドが 必要と な 
ります。 microSD 力 ー ドを お持ち でない 場 含は、 家電 量販店な ど で お 買 
い ホめ いただけます （惕 =P.365)。 

巧応 機器な どじつ いては、 http://k-tai.sharp.co.  jp/support/d/sh-0 1  c/ 
を ご覧く ださい。 または 下記に お問い 含 わ だく ださし、。 

• 外部 機器で 作成した i  t ーシ ヨン (AAC 形式の 音楽 データを 含む） を 
FOMA 端末で 再生す る （煩 P.273)。 

X 保を し た 動画 や 外部 機器の 形式に よっては、 再生で きない 場合 巧 ありま 
す。 


シャープ データ通信 サポート センター 
TEL  03-5396-2351 

受付 時間： 平日 10:00 〜 12:00/ 13:00 〜 17:00 
(±  •日- 祝日 および 所定の 休日を 除く） 


• ダイ わ ルの 番号を よくご 確認の 上、 お間違い のない よ ラに おなけく だち 
い。 

t 動画 再生 ソフ トのご 紹介 

パソコンで 動画を 再生す るには、 アップル コン ピユ ータ （株) ① QuickTime ™ 
Player  (無料) ve「.6.4 な 上 （また は ver.6.3+3GPP) か 必要 です。 

QuickTime™ 円 ayer は、 下記の ホー ム ページよ リグ ウン □ー  ドで きます。 
http://www.apple.com/jp/quickTime/download/ 


X  X  X  X 


•グウ ン □ー  ドす るには、 インター 斗、 ソトと 接続し た 環境の/  \° ソ コン 巧必 
要です。 また、 ダウン □ー  ドに あたって は 別途 通信 料 巧な なります。 

• 動作 環境、 グ ウン □ー  ド 方を、 操作 方 ミ 去な どじつ いては、 アップル コン 
ピュー タ （株) ①ホ ーム ページを ご覧く だち い。 


• ます' は じめ じ、 ソフト ウェ アを 更新す る 必要 巧 あるか を チェックして、 化 
要な 場合には ソフトウェアを 更新して くだち い （屈 =P.544)。 

• 気になる 症状の チェック 項目を 確認して ち 症状 巧 改善 ちれない ときは、 
取扱説明書 裏面の r 故障 お問い合わせ 先」、 または ドコ亡 指定の 故障 取扱 


窓 □ま で お 気軽に ご 相談く だち い。 

■ 電源 

FOMA 端末の 電源が 入 5 なし、 

• 電池 パック 巧 正しく 取り付け 5 れ ています な。 

P. 己 4 

• 電池 切れ じ なって いません な。 

P. 己 9 

■ 充電 


充電が できない (充電 ランプが 点む しない、 または 点滅す る) 


• 電池 パック 巧 正しく 取り付け 5 れ ています な。 

P. 日 4 

• アダプタの 電源 プラグ 巧 コン t ント または シガー ライター ソ 
クット じ 正しく 差し込まれて いますな。 

P. 己 7 

• ア グプタと FOMA 端末 巧 正しく tz、 ソト ちれて いますな。 

P. 己 7 

•  AC ア グプタ （別売） を ご 使用 ① 場合、 AC アダプタ ①コ斗 クタ 巧 
FOMA 端末 または 付属の 卓上 ホル グじ しっかりと 接続 ちれて い 
ますな。 

P. 己 6 

P.57 

• 卓上 ホ ルグを 使用す る 場合、 FOMA 端末の 充電 端子は 汚れて い 
ません な。 汚れた ときは、 端子 部分を 乾いた 綿棒な どで 清掃し 
てくだち し、。 

P. 己 6 

• 充電し な 巧 5 通話 や 通信、 その他 機能の 操作を 長時間 巧 ラと、 
FOMA 端末の 温度 巧 上昇 して 充電 ラン プ巧 点滅す る 場合 巧 あり 
ます。 その 場合は、 FOMA 端末の 温度 巧 下 巧って な 5 再度 充電を 
巧って くださし、。 

P. 日日 

端末 操作 


操作 中 •充電 中に 熱くなる _ 

• 操作 中 や 充電 中、 また、 充電し な 巧 5  i アプリ や テし ビ 電話、 ワ 
ン tz ブ 視聴な どを 長時間 巧った 場合な どじは、 FOMA 端末 や電 
池 パック、 ア グプタの 温度 巧 高くなる こと 巧あります 巧、 ま 全 
上 問題ありません ので、 そのまま ご 使用く だち い。 


P. 己 己 


電池の 使用 時間が 短い 


• 圏外の 状態で 長い 時間 放置 ちれる よ ラな ことはありません な。 
圏外 時は 通信 可能な 状態 じで きる よ ラ 電波を 探す ため、 よりる 
くの 電力を 消費して います。 


P. 己 6 


電ミ也 パック ① 使用 時間は、 使用 環境 や 劣^ ヒ度 じより 異なります。 


P. 己 6 


電池 パックは 消耗品です。 充電を 繰り返す ごと じ、] 回で 使え 
る 時間 巧 巧 第に 短く なって いきます。 

十分 じ 充電しても 購入 時に 比べて 使用 時間 巧 極端に 短くな っ 
た 場合は、 指定の 電池 パックを お買い求め くだち し、。 


P. 己 6 


電源 断 •再起動が 起きる 


• 電池 パックの 端子 巧 ちれて いると 接强巧 悪くな り、 電源 巧 切れ 
る こと 巧あります。 汚れた ときは、 電ミ也 パックの 端子を 乾いた 
_ 綿棒な どで 拭いて ください。 _ 

• ドコ tUlM カードの I  C 部分 巧 汚れて いません な。 


P. 巳 2 


タツ チしたり、 ボタンを 押してち 動作し なし、 


オール □ツク を 設定して いません な。 


P.126 


サイ ド キー □ツク を 設定して いません な。 


P.130 


•  FOMA 端末の 電源 巧 切れて いません な。 


P.60 


タッチしたり、 ボタンを 押した ときの 画面の 反応が 遅い _ 

•  FOMA 端末に 大量の デー タ巧 保を ちれて いると き や、 FOMA 端 
末と microSD カードの 間で 容量の 大きい データを やりとりして 
いると きな どじ 起きる 場合 巧あります。 


P.370 

P.556 


ドコ亡 UIM カー ドが 認識し ない 


ドコ tUlM 力ー ドを 正しい 向きで 挿入して いますな。 


P. 己 2 


•  FOMA カード (青色） を 挿入して いません な。 


P. 己 2 


時計が すれる 


長い間 電源を入れた 状態 じして いると 時計 巧 すれる 場合 巧あります。 
自動 時刻 •時差 補正 巧に N]| こ 設定 ちれて いるな を 確認し、 電波の よい 
場所で 電源を入れ 直して くだち し、。 


P.61 
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通話 


ブイ わ ル 発信で きない _ 

• オール □ツク を 設定して いません な。 


P.126 


グイ わ ル 発信 制限を 設定して いません な。 


P.129 


tz ルフ t ー  ドを 設定して いません な。 


P.127 


着信 音が 鳴 5 ない 


着信 音量を に i lent] じして いません な。 


P.103 


• 公共 t ー  ド （ドライブ 亡 ー ド）、 マナー 亡 ー ド、 t ル フ亡ー ドを 
設定して いません な。 


P.81 
P.10 己 
P.127 


^亡リ 別 着信 拒否/許 巧、 着信 拒否 設定、 呼 化 動作 開始 時間 設 
定、 ^ t リ 登録 外 着信 拒否を 設定して いません な。 


P.79 

P.132 

P.131 


• 留守番電話 サービス または 転送 でんわ サービスの 呼 化 時間を 
「0 秒」 じして いません な。 


P.4 己 4 
P.457 


応答 時間を 「0 秒」 じして いません な。 


P.83 


オート 着信 設定の 着信 時間 を 「 0 秒」 じして いません な。 


P.79 


通話が できない (場所を 移動して ち [圏 か] ① 表示が 消えない、 電波の 状態 
は 悪くない のじ 発信 または 着信が できない） 


•電源を入れ 直すな、 電池 パック または ドコ亡 UIM カードを 入れ 
直して くだち い。 


P. 己 2 
P. 己 4 
P.60 


電波の 性質 じより、 「圏外では ない」 r 電波 状態は [7,11] を 表示し 
ている」 状態で も 発信 や 着信 巧で きない 場合 巧あります。 場所 
を 移動して なけ 直して くだち い。 


P.3 己 


• ベ t リ 別 着信 許可、 ベ t リ別 着信 拒否な ど 着信 制限を 設定して 
いません な。 


P.131 


電波の 混み 具合 じより、 るく ①人巧 集まる 場所では 電話 や^ 一 
ル 巧 混み合い、 つな 巧り じくい 場合 巧あります 。その 場合は [し 
ば 5  く お待ちく だち い] と 表示 ちれ、 話中 音 巧 流れます。 場所を 
移動す るな、 時間を す 5 してな け 直して くだち い。 


付録/困 つたと きじは _ 


526 


クイック ブイ わ ルで 電話が なけ 5 れ なし、 

• パーソナル データ □ック を 設定して いません な。 

P.129 

• オール □ック を 設定して いません な。 

P.126 

■ 画面 


デ イス プしイ が 暗い 


•  eco t  - ド じ 設定 したり、 照明 点な 時間 設定を 短く 設定 してい 
ません な。 

P.112 

P.113 

• 表示 画質 設定 ①シ ーン別 制御を [ON] じして いません な。 

P.118 

• ワン t ブ eco 亡ードを 設定して いません な。 

P.2 己 4 

• ベール ビューを 設定して いません な。 

P.120 

画面 表示が 消えた 

•  FOMA 端末の 電源 巧 切れて いません な。 

P.60 

• 電池 切れ になって いません な。 

P. 己 9 

• 一定 時間 FOMA 端末を 使用 しないと、 デイ スプ しイ① 表示 巧 消 
えます。 画面 オフ 時間 設定で 表示 時間を 変更す る こと 巧で きま 
す。 

P.112 

• 自動 電源 OFF を 設定して いません か。 

P.411 

画面が 白つ ぼく 見えた U 、 模様な どが 映 U 化ん で 見える 

• ベール ビューを 設定して いません/な。 

1  P.120 

■ 音声 

通話 中、 相 まの 声が 聞こえ じくい、 相手の 声が 大きす ぎる 

• 受話 音量を 変更して いません な。 

P.76 

■  メール 

^ ー ルを 自動で 受信し なし、 

•义ー ル 設定の ベー ル 選択 受信 設定を [ON] じ 設定 していません 
な。 [OFF]  1 ご 設定して くだち い。 

P.169 

ルを 受信した ときに ストック アイコンが 表示 ちれない 

•プライ/  \ 'シー 設定の^ ー ルの 未読 マーク’ 受信 件数 表示を [表 
示しない] じ 設定して いません な。 

P.130 

^ ー ルを 受信した ときに 着信 音が 鳴 5 ない 

• 受信 •自動 送信 表示を [操作 優先] じ 設定して いません な。 

P.166 

•プライバシ ー 設定の^ ー  ルの 受信 時 表示 • 鳴動 設定を [表示し 
ない/鳴動 なし] じ 設定して いません な。 

P.130 

流 付 ファイルが 削除 ちれて 画像を 見る ことができない 

•  : ー  ルち 信 添付 フ アイ ル 設定を 確認して くだち い。 

P.169 

• ールサ イブ 制限の 設定」 を 確認して くだち い。 詳しくは 『ご 
利用 ガイドブック （ i  t ー  ド <FOMA> 編) J を ご覧く だち し、。 

P.138 

■  i モード 

i 亡ード、 i 亡ード^-ル、 i アプリ、 i チ わ ネル、 i コン シェルに 接続で 
きない 

• 接続 先 設定を [ i  t ー  ド] が 外に 設定して いません な。 

P.200 

•  i  ドを 途中な 5 ご 契約いた だいた 場合は、 FOMA 端末 ①電 

源を 一度 切って な 5、 再度 電源を入れ 直して くだち し、。 

P.60 

•  i  t ー ドを ご 利用 じなる じは あ 申し込み 巧 必要です。 

P.178 

i 亡ード マークが 点滅した まま 消えない 

•  ^ ー ル/ベ、 ソ t ージ '問合せ ー ル 送受信な どの あと や 途中で 
i  ド 接続 巧 切れた ときは、 i  t ー  ド マークは 点滅した まま 

じなります 。データの やりとりを 巧わなければ 自動的に 切断ち 
れ ます 巧、 巨) を 押す とす <1 こ 終 3 できます。 

P.178 

■ カメラ 

た义ラ で 撮影 した 静止画 や 動画が ぼやける 

• 近くの 被写体を 撮影す ると きは、 フ ォーカ ス 設定を [接写] じ設 
定 してく だち し、。 

P.230 

• 力^ラの しンブ じくち り や 汚れ 巧 付いていな いなを 確認して 
くだち い。 

P.216 

• フォーカス □ック を 利用して くだち し、。 

P.231 

• 人物を 撮影す ると きは、 フ ォーカ ス 設定の 顔 認識 フォーカスを 
に N] じ 設定して くだち し、。 

P.230 

• ま/ ぷれ 補正を けー ト] (静止画)/  [ON] 働 励 で 撮影 してく だ 
ちし、。 

P.231 

ワン 七 グ 


ワン わ グの 視聴が できない _ 

• 地上 デジ' タル テし ビ 放送 サービスの エリ ア 外な 放送 電波の 弱 
い 場所 じいません な。 


P.248 


チ わ ン斗ル 設定を してい ますな。 


P.2 己 0 


お サイフ ケー タイ 


お サイフ クー タイ 対応 i アプリが 削除で きない 


I  C カード 内 データを 削除した あと、 i アプリを 削除して くだ 
ちい。 なお、 D 設定 アプリは 削除で きません。 削除したい i アプ 
リヴ 利用して いる I  C カード 内 データを 削除 しないと、 i アプ 
リ を 削除で きない 場合 巧あります。 

削除で きな なった 場合は、 ドコ t ショップ などまで お問い 合わ 
せく だち い。 


P.287 


お サイフ クー タイが 使えない 


電池 パックを 取り外したり、 あまなせ □ック を 起動した りする 
と、 I  C カード □、ソ ク① 設定 じな なわ 5 す I  C カード 機能 巧 利 
用で きなくなります。 


P.126 

P.315 


I  C カード □ツク を 設定して いません な。 


P.31 己 


FOMA 端末の； D マーク 巧 ある 位置を 読み取り機 じな ざして い 
ますな。 


P.314 


巧 外が 用 


[圏外] が 表示され、 国際 □ー ミン グ サービスが 利用で きない 


国際 □ー ミン ブ サービスの サービスエリア 外な、 電波の 弱い と 
ころ じいません な。 


P.3 己 
P.468 


利用 可能な サービスエリア または 通信事業 者な ど ラな、 『ご 利 
用 ガイ ド ブック （国際 サービス 編) J などの 国際 サービス ガイド 
で 確認して くだち い。 


P.468 


ネット ワーク サーチ 設定で サービス じ 対応して いる 通信事業 
者を 検索して くだち い。 


P.472 


日本国内な 5 海外へ 移動した あとじ 3G/GSM 切营を [自動] ま 
たは 対応して いる 才 、ツト ワーク じ 切り替え てくだち い。 曰 本国 
内で [自動] じして いた 場合は、 FOMA 端末の 電源を入れ 直して 
くだち い。 


P.472 


付録/困 つたと きじは _ 
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海外での 利用 中に 音声 電話 や テし ビ 電話が ななって こない 


□ー  ミン ブ時 着信 規制を 「開始」 じ 設定して いません な。 

パク、 ソト 通信 中 着信 設定 を [テし ビ 電話 優先] が 外 じ 設定して 
いません な。 


P.473 


P.88 


GSM/GPRS ネット ワーク 利用 中に テし ビ 電話は 利用 でき ませ 
ん。 


P.468 


海外で 利用 中に 突然、 発信 や 着信が できない 


ドコ t インフォ^-シヨ ン t ンター で、 ご 利用 累積 額を ご 確認 
くだち い。 r 国際 □ー ミン ブサー ビス （WORLD  WING)」 ①ご利 
用には、 あ 5 なじめ ご 利用 停止 目安 額 巧 設定 ちれて います。 超 
過す ると サービス 巧す ベて 停止し ます。 ご 利用 停止 目安 額を 超 
えてし まった 場合、 ご 利用 累積 額 を 清算して いただく ことで、 
サービスを 再開し ます。 


P.468 


ネット ワーク 通信 方式 を 確認して ください。 3G/GSM 切替を 
[自動] じ 設定して いると、 特定の ネットワークを 受信し 利用で 
きない 場合 巧あります。 [3G] または に SM/GPR 幻 じ 切り 营 
え、 蒲 在中の 国 や i 也 域に 対応す る 斗 、ソト ワーク 通信 方式 じして 
くだち い。 


P.472 


相手の 電話番号が 通知され ない/相 まの 電話番号とは 違 ラ 番号が 通知ち 
れ る/電話帳の 登録 内容 や 発信 者 番号 通知を 利用す る 機能が 動作し ない 


相手 巧 発信 者 番号を 通知して 電話を なけて きても、 利用して い 
る 斗、 ソ ト ワーク や 通信事業 者な 5 発信 者 番号 巧 通知 ちれない 
場合は、 FOMA 端末 じ 発信 者 番号は 表示 ちれません。 また、 利用 
している 斗、、 ソト ワーク や 通信事業 者 I ご よっては、 相手の 電話 番 
号とは 違 ラ 番号 巧 通知 ちれる 場合 巧あります。 


P.471 


■ データ 管理 


データ 起 送が 巧 われない 

•  USB  HUB を 使用して いません な。 USB  HUB を 使用す ると、 正常 
じ 動作し なし U 易 合 巧 あ ります。 


P.480 


microSD 力ー ドに 保たした デー タが 表示され ない 

•  m に 「oSD カー ド ①管埋 情報の 更新を 巧って くだち い。 


P.376 


付録/困 つたと きじは _ 
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画像 表示し よ ラと すると アイコンが 表示 ちれる、 または プし ビューで アイ 
コンが 表示され る 

• 画像 データ 巧 壊れて いる 場合は [国] 巧 表示 ちれる とき 巧 あり Tp34i 

ます。  1_ 

■ デー タ 表示 


各 機能で 設定した 画像 や^ □デイな どが 動作せ す'、 あ 買い上げ 時の 設定で 
動作す る 

• 画像 や^ □デイな どの 取得 時 じ 挿入して いた ドコ tUlM カード |~ 

巧 挿入 ちれて いますな。 


■  Bluetooth  機能 


Bluetooth 通信 対応 機器と 接続が できない/ サー チして ち 見つな 5 ない 


• 团 uetooth 通信 対応 機器 (巿販 品) 側を 機器 登録 待ち受け 状態に 
してな 5 、 FOMA 端末 側な 5 機器 登録を 巧 ラ 必要 巧 あ ります。 登 
録ミ さみの 機器を 削除して 再度 機器 登録を 斤 ラ 場合 じは、 

巨 luetooth 通信 対応 機器 饰販 品)、 FOMA 端末 双方で 登録し た 機 
器を 削除して な 5 機器 登録を 巧って くだち い。 

P.434 

カー ナビ や ハン ブフリ ー機 器な どの 外部 機器を 接続した 状態で FOMA 端 
末な 5 発信で きない 

• 相手 巧 電話に 化ない、 圏外な どの 状態で 複数回 発信す ると、 そ 
① 番号へ 発信で きなくなる 場合 巧あります 。その 場合は、 FOMA 
端末の 電源を 一度 切 つてな 5 、 再度 電源を入れ 直して くだち 
い。 

P.60 

■ 删 IhGPS 機能 

オー ト GPS サービス 情報が 設定で きない。 

• 電池 残 量 巧 かな くな り、 オート GPS 機能 巧 停止 していません 
な。 低 電力 時 動作 設定 じより、 オート GPS 機能 巧 停止 している 
場合は、 オート GPS サービス 情報は 設定で きません 。この場合、 

低 電力 時 動作 設定を [停止し ない] じ 設定す るな、 または、 充電 
をす る ことで 設定で きる よ ラ じなります。 

P.333 

•オート GPS 動作 設定 巧 に FF] になって いません な。 

P.333 

• オート GPS 機能 巧 動作し ない 状態 になって いません な。 

P.333 

■ その 化 


着信 または ベールの 受信を したと き 設定した 着信 ランプな かの 着信 ラン 
プが 点滅す る 


• ブルー プ① 電話 着信 イ ルミ 斗ー シ ョン/ ブルー プ① ベール 着 
信 イルミ 斗ーシ ョンを 設定した 相手な 5 ① 着信 または^ ー ル 
をち 信した ときは、 そ①ブ ループ じ 設定した イ ルミ 斗ー ショ ン 
で 点滅し ます。 

P.92 

• 電話帳の 電話 着信 イルミネーション/ 電話帳の: ー ル 着信 イ 
ル ミオ、ー シ ョンと ブルー プ① 電話 着信 イルミネーション/ ブ 
ループの^ ー ル 着信 イルミ 斗ーシ ョンを 両方 設定した 相手な 

5 ① 着信 または ベールを 受信した ときは、 電話帳の 電話 着信 イ 
ル ミオ、ー シ ョン/電話 帳の^  — ル 着信 イルミネーションで 設 
定 した イルミ ネーシ ョンで 点滅し ます。 

P.118 

• 複数の^ ー ルを 受信した 場合、 最後に 受信した^ ー ル アドし ス 
じ 設定した イルミ 斗ーショ ンで 点滅し ます。 

- 

現在地が 確認で きない 

• ご 利用 じなる じは i  t ー ドの お申し込み 巧 必要です。  1 

P.178 

現在地 通知/位置 提供が 利用 できない 

• 現在地 通知 先 巧 正しく 設定 ちれて いますな。 

P.331 

• 位置 提供 可否 設定を [位置 提供 OFF] じ 設定して いません な。 

P.328 

• サービス 利用 設定で 位置 提供に 必要な 設定を してい ますな。 

P.330 

こんな 表示が 出たら 

FOM  A端末 じ 表示 さ れ る 主な エ ラ  ー _>^ゾ t ー  ジを 「英数ぎ丄 巧〇音」 ① 
順に 記載して おります。 

•  i  t ー  ド 関連の エラーべ、 ソ tz  — ジ中① （ ） で 囲まれた 数字は、 i 亡 ー ド 
tz ン ターな 5 送信 ちれる もので、 エラーの 内容を 区別す るた めの コード 
です。 

[Bluetoo か 機器と 接続で きま だん] 

•  Bluetooth 止! 力を 巧った 場合に Bluetooth 機器と 接続で きな なった とき じ 
表示 ちれます。 音は FOMA 端末な 5 化 力 ちれます。 D す P.43 己 


[Bluet 00 か 機器と 接続で き まだん 再 接続し ますな？] 

• 团 uetooth 止! 力を 巧った 場合 じ Bluetooth 機器と 接続で きな なった とき 
や、 化 力 中に 切断 ちれた とき じ 表示 ちれます。 [再 接続]/ [本体な 5 化 力] 
を 選択で きます。 煩 P.43 日 

[Bluetoo か 接続 できませんでした] 

[(ヴ ー ビス 名） と 接続で きま だんでした] 

•  Bluetooth 機器との 接続 じ 失敗した 場合に 表示 ちれます 。喊 P.43 日 

[ I  C 力ード 内 データが いっぱいの ため、 ダウン □ー  ドで きま だん。 いすれ 

なの サービスを 削除し ますな？] 

• お サイ フクー タイ 対応 i アプリを グ ウン □ー ドす る 際、 I  C カード 内 
データの 容量 巧 足りない 場合に 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると、 すで 
じ 登録して いる あ サイ フクー タイ 対応 i アプリの 一覧と、 I  C カード 内 
① 容量 (パイ ト 数) 巧 表示 ちれます ので、 不足 エリ アサ イブを 確認した あ 
と、 削除す る サービスを 選択し、 i アプリを 起動して 削除して くだち し、。 
ただし、 あ サイフ クー タイ 対応 i アプリ じよって は [はい] を 選択した あ 
とじ、 お サイフ クー タイ 対応 i アプリの 一 K のみ 巧 表示 ちれる こと 巧 あ 

_ ります。 この場合は、 一覧な 5  i アプリを 選択して 削除して くだち い。 _ 

[ I  C カード 内 データが いっぱいの ため バージ ヨン アップで きません い 

す' れ なの ヴー ビスを 削除 しますな？] 

• お サイ フクータイ 対応 i アプリを グ ウン □—ド する 際、 I  C カード 内 
データの 保を 領域 巧 不足して いる 場合に 表示 ちれます 。画面の 指示に 
がって I  C カード 内 データを 削除 後、 お サイ フクー タイ 対応 i アプリを 
削除して くだち し、。 

[ I  C カード 内 データが 削除で きない ソフトが 存在し ます。 それが かを 削除 

しますな？] 

• 削除す る i アプリの 中 I ご、 I  C カード 内 データを 削除で きないた めじ 削 
除で きない あ サイフ クー タイ 対応 i アプリ 巧 含まれて います。 それが 外 
① i アプリを 削除 するとき は r はい」 を 選択し ます。 

[ I  C カード 内 データに エラーが あるた め 削除で きま だん] 

•  I  C カード 内 データに 不正 巧 ある お サイ フクー タイ 対応 i アプリは 削除 
でぎ ません。 
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[ i アプリ To 設定 ちれて いまだん] 

• サイト や インター 斗、 ソト ホーム ぺージ '、:>< 、ソ tz  — ジ 'R/F や i  t ー ド^一 
ルな 5 ソフトを 起動し よ ラと し た 場合 じ、 指定 した ソフト 巧 連携 許可ち 
れ ていない ため、 起動で きません。 煩 P.304 
[ i アプリの 通信 回数が るく なって います。 通信を 継続し ますな？] 

•  i アプリ ご 利用 時の 通信 回数 巧 一定 時間 内に 著しくる い 場合に 表示 ちれ 
ます。 

• 通信を 巧って i アプリを 継続す る 場合は [はい] を 選択し ます。 通信を 巧 
わす' じ i アプリを 継続す る 場合は [いいえ] を 選択し ます。 i アプリを 終 
3 する 場合は [終 3] を 選択し ます。 

[ i アプリ 利用を 継続し、 通信を 巧い ますな？] 

•  [  i アプリの 通信 回数 巧る く なって います。 通信を 継続し ますな？] と 表 
示 ちれた 際 じいい え] を 選択して i アプリを 継続して いる 場合、 再度 

i アプリ 巧 通信を 巧 お ラと したと きじ 表示 ちれます。 

• 通信を 斤って i アプリを 継続す る 場合は [はい] を 選択し ます。 通信を 巧 
わすに i アプリを 継続す る 場合は [いいえ] を 選択し ます。 i アプリを 終 
3 する 場合は [終 3] を 選択し ます。 

[ i 亡ーシ ヨン 再生 ヴ イブを 超えました] 

• 標準 タイプの i 亡ー シ ヨンを 取得す る 場合、 i  t  — シヨ ン①サ イブ 巧 
10M バイト を 超えて いるた め 取得 巧完 3 しな なった ときに 表示 ちれ ま 
す。 煩 P.206 

[ i 亡ーシ ヨン 最大 ヴ イブを 超えて います] 

• 標準 タイプで 分割して 取得 可能な i 亡ー シヨ ン または スト リー ミン ブタ 
イプの i  t ーシ ヨンを 取得す る 場合、 i  t ー シヨ ン①サ イブ 巧 10M バイ 
卜を 超えて いるた め 取得 巧で きないと きじ 表示 ちれます。 屈 =P.206 
[ i 亡ーシ ヨン 最大 サ イブを 超えました] 

• 標準 タイプで 分割して 取得 可能な i  t  — シ ヨン または スト リー ミン ブタ 
イプの i 亡ーシ ヨンを 取得す る 場合、 i  t ー シヨ ン①サ イブ 巧 10M バイ 
卜 を 超えて いるた め 取得 巧完 3 しな なった ときに 表示 ちれます。 

傾 P.206 

[ i 亡ード tz ン ターが 混み合って います。 しば 5 く お待ちく ださい 巧 55)] 

•  1  t ー  ド t ンタ ー巧 混み合って います。 しば 5 く たって な 5 操作し 直し 
てくだち し、。 
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[microSD が 使用 中です] 

• 録画 設定の 録画 先を [microSD] じ 設定して いる 場合、 録画 開始 時に 
_  microSD カー _ ドを 利用して いたと きじ 表示 ちれます。 _ 

[microSD が 挿入され てい まだん] 

• 録画 設定の 録画 先を [microSD] じ 設定して いる 場合、 録画 開始 時 じ 
_  microSD カー _ ド 巧 挿入され ていないと きじ 表示され ます。 煩 P.263  _ 

[microSD が 抜 なれ ま した] 

•  microSD 力ード 内の デー タを 使用 中 や 閲覧 中 じ m に 「oSD 力ード 巧 取り外 

_ ちれた ときな どじ 表示され ます。 _ 

[Music&Video チ わ ネル 未 契約です] 

[Music&Video チ わ ネル 未 契約 です き 組を 削除 しました] 

•  Music&Video チ わ 斗 ルの サービスを ご 契約 ちれて ありません。 
Music&Video チ わ导 ルを ご 利用 じなる じ はお 申 し 込みげ 必要です。 

感 P.266 

[PIN 1 コー ドが □ ック ちれて います] 

• 円 N] コード 巧 □ック ちれて いる 場合に、 電源を入れ ると 表示 ちれます。 

円 N □ック 解除 コードを 入力し、 □ック を 解除して くだち し、。 屈 =P.12 己 
[PINO 、ソク 解除 コー ドが □ック されて います] 

•  PIN □ック 解除 コード 巧 □ック ちれて いる 場合 じ、 電源を入れた リドコ t 
UIM カー ド じ 関係した 操作を 巧 ラと 表示 ちれます。 

_ ドコ t ショップ 窓 □まで あ 問い合わせ くだち い。 屈 =P.123  _ 

に MS が いっぱし です。 こ れ が 上 コピーで きま だん] 

•  FOMA 端末 または ドコ亡 UIM カード 内の SMS 巧 最大 件数まで 保を ちれて 
いて コピーで きな なった 場合に 表示 ちれます。 屈 =P.176 

に MStz ン ター 設定を 確認して ください] 

•  SMStz ン ター 設定の 内容 巧 誤ってい ます。 屈 =P.17 日 
に SL/TLS 通信が 切断され ました] 

•  SSL/TLS 通信に 対応した サイ トや インターネット ホームページ' じ 接続 
_ できな なった 場合に 表示 ちれます。 再び 接続し 直して くだち い。 屈 =P.181 

に SL/TLS 通信が 無効です] 

•  SSL/TLS 通信の 認証 中に エラー 巧 発生して SSL/TLS 通信 巧 切 断ちれ 
た 場合に 表示 ちれます。 D す P.181 


に SL/TLS 通信が 無効に 設定され ています] 

• 証明書 設定で 無効に 設定した 証明書を 受信した 場合に 表示 ちれます。 無 
効 じ 設定した 理由を 確認し、 証明書の 安全性に 問題 巧ない 場合は、 証明書 
を 有効に 設定して な 5 再び 接続し 直して くだち い。 屈 =P.201 
• ソフトウエアの 更新 時、 SSL/TLS 証明書 巧 有効 じ 設定 ちれて いない 場 
合に 表示 ちれます。 証明書 設定で CA 証明書] 〜 16 の すべてを 有効 じし 
てくだち い。 屈 =P.202 
に SL/TLS 通信を 切断し ました] 

• ソフト ウエ ア① 更新 時、 FOMA 端末の 日付 (年月 曰） 巧 正し く 設定 ちれて 
いない 場合に 表示 ちれます。 FOMA 端末の 日付 時刻 設定を 斤って くだち 
い。 喊 P.61 

[URL が 長す ぎて 登録で きま だん] 

•  URL 巧 登録 巧 能文 字数を 超える ため、 Bookmark へ 登録で きません。 

煩  P.189 

[WMA データの 管理情報が 正しくな いな、 本 機で 作成 ちれたち のでは あり 
まだん。 ファイル 種別 画面の WMA フォルブ 上で r 全 削除」 操作を 巧って くだ 
さい] 

[WMA データの 管理情報が 正しくな いな、 本 機で 作成 ちれたち のでは あり 
まだん。 WMA データの 全 削除を 巧い ますな？] 

•  _WMA ファイルの データベース 巧 破損して いる 場合に 表示 ちれます。 _ 

[アプリ クーシ ヨンを 起動で きま だん] 

•  _ ドキュ ベント ビュー ア① 起動 じ 失敗した 場合に 表示 ちれます。 D す P.392 

[暗号化で きま だんでした] 

•  Bluetooth 機器との 接続に 失敗した 場合 じ 表示 ちれます。 煩 P.43 己 

[じ I 下の 宛先には ベール 送信で きませんでした 巧 61) Mails  could  not  be 
sent  to  following  address.  (561)  00@AAA.ne.jp] 

•ベール アドし ス は 送信 先により 表示 巧 異な ります。 電話帳に 登録 ちれて 
いると きは 名前 巧 表示 ちれます。 

• 表示 ちれた 宛先に ベール 巧 正しく 送信で きな なった 場合に 表示 ちれ ま 
す。 


[一部 コピーで きない 頃 目が あり ますが、 コピー しますな？] 

•  FOMA 端末と ドコ tUlM カードでは、 ] つの 電話帳に 登録で きる 電話 番 
号 や^ ー ル アドし ス① 件数、 使える 文字 や 文字 数な ど 巧 異なる ため、 2 件 
が 上の 電話番号 や ^ ー ル アドし ス 巧 登録 されて いる 場合 や、 コピーで き 
ない データ 巧 ある 場合に ドコ亡 UIM カード じ コピーし よ ラと すると 表示 
ちれます。 [はい] を 選択す ると、 ] 件 目の 電話番号と ベール アドし ス巧コ 

_ ピー ちれます。 コピーで きない データは 削除 ちれます。 _ 

[一部 コピーで きま だんでした] 

•  microSD 力ー ド 内 じ、 SH-01 C が 外の 端末 や/ 心〕 ン で 作成 した ファイル 
や フォルダ 巧を 在す る 場合 じ 表示 ちれる こと 巧あります。 

[一部 登録で きない データが あ U ます。 登録し ますな？] 

• コラム リーグ ーで 読み取った 文字を 電話帳に 登録す る 場合、 登録で きな 
い データ 巧 あるとき じ 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると、 登録 ちれ ま 
す。 

[閱 K 可能 回数が 終 3 しました。 削除し ますな？] 

• 閲覧 可能 回数 巧 終 3 した 電子 書籍な どを 表示し よ ラと した 場合に 表示ち 
れ ます。 優 P.394 

[閱 K 可能 期限が 切れました。 削除し ますな？] 

• 閲覧 期間 または 閲 K 期限 巧 終 3 した 電子 書籍な どを 表示し よ ラと した 場 
合に 表示 ちれます。 煩 P.394 

[閱 K 可能 曰 前です。 閱 K でき まだん] 

• 閲覧 期間 巧 設定 ちれて いる 電子 書籍な どを、 閲覧 可能 期間 前に 表示し よ 
ラと した 場合に 表示 ちれます。 D す P.394 

[エリア^-ルを 受信し ました] 

• エリア ベールを 受信す るよ ラに 設定し、 エリア^  — ルを 受信した 場合に 
表示 ちれる こと 巧あります。 しば 5  くす ると 自動的 じ 受信 前の 画面に 戻 
ります。 屈 =P.173 

[応答が あ り まだんでした (408)] 

•サイ トや インタ ーオ、、 ソト ホームページ' な 5 ① 応答 巧な く、 通信 巧 中断ち 
れ ました。 ちう一度 接続を あ 試しく ださい。 屈 =P.178 


付録/困 つたと きじは _ 
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[同じ サービスを 利用す る ソフト 巧 あるた め [ブ ウン □ー  ド/バージ ヨン 

アッ プ /起動] でき まだん。 該当する サービスを 削除し ますな？] 

• 同様の サービスを すで じ ダウン □ー  ド 済みの 場合、 すでに 登録 ちれて い 
る 該当 サービスを 削除 しないと、 新しい サー ビスを [ダウン □ー  ド/バー 
ジョン アップ/起動] できません。 [はい] を 選択す ると 削除 巧 象と なる 

_ サー _ ビス 巧 表示 ちれます ので、 登録 ミき みの サービスを 削除して くだち い。 

[おまか だ □ツク 中です] 

• お まなせ □ック 巧 設定 ちれて いる 場合 じ 表示 ちれます。 屈 =P.126  _ 

[海外で ご 利用の 場 含、 B ナン バー 発信は でき まだん。 A ナン バー 発信し ま 

す] 

• 海外で 2in1 利用 時に、 B ナンパ'- な 5 発信し ようとした 場合に 表示され 
ます。 焼 信] を 選択す ると A ナンパ'- で 発信 します。 排 通知 発信] を 選択 
すると 発信 者 番号 非 通知 で 発信 します。 屈 = P.461 

陋 像に 誤り が あ り、 正しく 動作し まだん] 

•  Flash 画像 じ 誤り 巧あります。 

[力べ ラを 終 3 します。 しば 5  くして な 5 お使いく ださい] 

• 力^ラを 長時間 連続で 使用して、 FOMA 端末 や 力^ラ 周辺 部の 温度 巧 高 
く なった 場合に 表示 ちれます。 しば 5  く たって な 5 力べ ラを ご 利用く だ 
ちし、。 

[力^ラを 正常に 起動で きま だん] 

• ソフトウェア 更新 巧 正常に 完 3 していない 可能性 巧あります ので、 ドコ 
t 指定の 故障 取扱 窓 □じ お問い合わせ くだち い。 

[画面^ 亡が いっぱいです。 上書き しますな？] 

• 画面べ 亡を 登録す るべ 亡リ① 空き 容量 巧ない 場合に 表示 ちれます。 
[はい] を 選択して 上書きす る 画面 を 選択す ると、 登録 確認の 画面に 
進みます。 

[機器 登録し ました 取得で きな なった サービス があります] 

• 团 uetooth 機器の 登録 を 巧っ た 場合、 対応 している サー ビス （プ □フ アイ 
ル） 巧 相手 機器 じ 見つな 5 ななった ときに 表示 ちれます。 D す P.434 
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瞧 帯電 話/ド〕 モ UIM 力ー ド (FOMA 力ー ド) ① 製造番号を 送信し ます] 

• サイ トや インター 斗、 ソト ホームページを 閲覧 中に 表示 ちれる こと 巧 あり 
ます。 [はい] を 選択す ると、 r 携帯電話/ド コ tuiM カードの 製造番号」 巧 
送信され ます。 送信せ すじ 元の 画面に 戻る じは、 [戻る] を 選択す るな、 画 
を 押します。 屈 =p.18] 

• 送信され る 「携帯電話/ド〕 tUlM 力ードの 製造番号」 は、 IP (情報 ヴービ 
ス 提供者) 巧 お客様を 識別 し、 お客様に カスタ マ イブし た 情報を 提供した 
り、 IP  (情報 サー ビス 提供者) ① 提供す る コンテンツ 巧、 お客様の 携帯電話 
で 使用で きるな ど ラな を 判定す るた めじ 用い 5 れ ます。 

[圏外です] 

• サービスエリア 外 や 電波 巧 届なない とこ 5 で、 電話 発信 や i 亡 ー ド 通信、 
各種 ネットワーク サービスの 操作を しよ ラと した 場合に 表示 ちれます。 
[Yill] 巧 表示 ちれる ところまで 移動して 操作を してく だち い。 屈 =P.3 己 
[圏 かです 送信 テ 約し ますな？] 

• サービスエリア 外 や 電波 巧 届なない とこ 5 で、^ ー ルを 送信し よ ラと し 
た 場合に 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると、 圏内 になった とき じ ベール 
_ を 自動 送信す る こと 巧で きます。 屈 =P.1 日 1 _ 

[現在 あ 使いの ドコ亡 UIM 力ード (FOMA 力ード) が I  C オーナーではないた 
め [グ ウン □ー  ド/バージ ヨン アップ/起動] でき まだん。 詳細は お サイフ 
クータ イ^ニューの I  C 才ーナ ーをご 確認く ださい] 

• 挿入して いる ドコ tUlM カー ドと Fel に a| こ巧応 付け ちれて いる ドコ t 
UIM カード 情報 巧 異なる 場合に 表示 ちれます。 I  C オーナー として 登録 
_ ちれて いる ドコ tUlM カー _ ドを 挿入して ご 利用く ださい。 D す P.314  _ 

[この カー ドは 使用で きません] 

[この 力ー ドは 認識で きま だん] 

• 使用で きない ドコ tUlM カード 巧 差し込まれ ている 可能性 巧 ある 場合に 
表示 ちれます。 な あ、 本 FOMA 端末では FOMA 力ード 清 勘は ご 使用 じな 
れ ません。 D す P. 己 2 

• ドコ tUlM カード 巧 正しく 差し込まれて いないな、 破損して いる 可能性 
巧 ある 場合に 表示 ちれます。 

ドコ tUlM カード 巧 正しく 差し込まれて いるな ご 確認く だち し、 o^P. 己 2 


にの サイトとの SSL/TLS 通信は 無効です] 

• 書換え 5 れた SSL/TLS 証明書を 受信した 場合に 表示 ちれます。 こ①サ 
イ トや インター 斗、 ソト ホームページ' とは SSL/TLS 通信で きません。 

煩  P.181 

[この サイトの 安全性が 確認で きま だん。 接続し ますな？] 

•  FOMA 端末では 検証で きない サーバ 証明書を 受信した 場合に 表示 ちれ ま 
す。 

安全性を 確認で きない ことを 承知の 上で 接続す る 場合は、 [はい] を 選択 
します。 接続し ない 場合 じは、 [いいえ] を 選択し ます。 咳 P.180 
にの サイトは 安全で ない 可能性が あります。 接続し ますな？] 

• 期限切れ または 有効期間 前の SSL/TLS サーバ 証明書を 受信した 場合に 
表示 ちれます。 

安全性を 確認で きない ことを 承知の 上で 接続す る 場合は、 [はい] を 選択 
します。 接続し ない 場合 じは、 [いいえ] を 選択し ます。 煩 P.181 
[この 接続 先の 安全性が 確認で きま だん。 接続し ますな？] 

• 署名の 有効期限 巧 切れた サーバ 証明書を 受信した 場合に 表示 ちれます。 
安全性を 確認で きない ことを 承知の 上で 接続す る 場合は、 [はい] を 選択 
します。 接続し ない 場合 じは、 [いいえ] を 選択し ます。 

日付 時刻 設定を 斤って くだち い。 屈 =P.180 
[この 接続 先は 安全 でない 可能性が あ ります。 接続 しますな？] 

• 正しくない 情報を 持った SSL/TLS サーバ 証明書を 受信した 場合に 表示 
ちれます 。安全性を 確認で きない ことを 承知の 上で 接続す る 場合は、 
[はい] を 選択し ます。 接続し ない 場合 じは、 [いいえ] を 選択し ます。 

煩  P.181 

[この ソフトは 最新です] 

•  i アプリ 巧 更新 ちれて いないため バージ' ヨン アップ ちれません。 

煩  P.306 

[この チわン ネルは 受信で きま だん] 

• 放送 電波 圏外の ため 受信で きません。 [巨 凹] 巧 表示され ると ころまで 移 
_ 動して ご 利用 < ださし、 傾 P.2 己 2 _ 

[この チゎン ネルは 放送 休止 中です] 

• 放送 休止 中の ため 受信で きません。 

• 放送 電波の 受信 状況 じよって は、 放送 中であって も 放送 休止 中と 表示ち 
れる こと 巧あります。 


[この データは 閱 K でき まだん。 削除し ますな？] 

• 日付 時刻 設定 巧リ tz、 ソト ちれた あとで、 閲覧 期限/閲覧 期間の ある 電子 
書籍な どを 表示し よ ラと した 場合 じ 表示 ちれます。 

[この データは 再生で きない 可能性が あります] 

•  FOMA 端末では 再生で きない 可能性 巧 ある i 亡ーシ ヨンを 取得し よ ラと 
した 場合に 表示され ます。 煩 P.342 

[この データは 再生で きません] 

•  microSD カー ド 内の ラた •ホー ダイ を 再生し よ ラと した 場合、 対応す る 
ミュージック （会員制） サービスの ライ t ンス 巧ない ときに 表示 ちれ ま 
す。 

[この データは 再生で きま だん。 削除し ますな？] 

• 日付 時刻 設定 巧 Ijtz、 ソト ちれた あとで、 再生 期限/再生 期間の ある 
FOMA 端末 内の i 亡ー シヨ ンや着 ラた フル® を 再生し よ ラと した 場合 じ 
表示 ちれます。 

•  FOMA 端末の ラ た •ホー ブイを 再生し よ ラと し た 場合、 対応す る ミュー 
ジック （会員制） サービスの ライ t ンス 巧ない ときに 表示 ちれます。 

[この データを 閲 K する ためじは 日時 設定を して 下さし、] 

• 閲覧 期限/閲覧 期間の ある 電子 書籍な どを 表示し よ ラと した 場合、 日付 • 
時刻 巧 正しく 設定 ちれて いないと きじ 表示 ちれます。 

にの データを 再生す るた めじは 自動 時刻 時差 補正を ONI こし 時刻 情報を 取 

得して くださし、] 

•  [  i  t ー  ド （microSD)] フォルダ 内の 再生 期限/再生 期間の ある 着 ラた フ 
ル® や、 再生 期限/再生 期間の ある WMA フ アイ ル、 Mus に &Video チ わ 斗 
ルの 時刻 連動 巧 設定 ちれて いる 番組を 再生し よ ラと した 場合、 日付 •時刻 
巧 正しく 設定され ていないと きじ 表示され ます。 屈 =P.61、P.268、P.279 

• うた •ホーグイを ダウン □- ドし ようとした 場合、 日付 •時刻 巧 正しく 設 
定 されて いないと きじ 表示され ます。 屈 =P.61、P.272 

[この データを 再生す るた めじは 日時 設定を してく だち し、] 

• [移行 可能 コンテンツ] フォルグ 内の 再生 期限/再生 期間の ある i  t 一 
シ ヨンを 再生し よ ラと した 場合、 日付 •時刻 巧 正しく 設定 ちれて いないと 
きじ 表示 ちれます。 

[この 番組は 録画 禁止です] 

• 番組 巧 録画 禁止の 場合に 表示 ちれます。 
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[これが 上 接続す る ことは 出来 まだん] 

•  Bluetooth 対応 機器と シリア ルポートサービスで 接続 中に、 i アプリな 5 
Bluetooth 通信を 利用し よ ラと した 場合 じ 表示 ちれます。 

[これ じ I 上タ ブを 開け まだん。 別①タ ブを閉 じます な？] 

• 表示 可能な フ しーム 数を 超えた 場合 や^ t リ 不足な どじより、 新 タブ 
ウイン ドウで 開く こと 巧で きないと きじ 表示 ちれます。 

[これが 上 保護で きま だん] 

• 团 uetooth 機器 リストで 保護で きる 最大 件数を 超えて います。 保護を 解除 
してく だち し、。 

[サービス 未 契約です] 

•  i  t ー ドを ご 契約 ちれて おりません。 i 亡 ー ドを ご 利用 じなる じは お 申 
し 込み 巧 必要 です。 咳 P. 1 78 

•  i  ドを 途中な 5 契約され た 場 S ん FOMA 端末の 電源を一度 切って 

な 5 再度 電源を入れ 直して くだち い。 

[(IP (情報 サービス 提供者) 名） ヴー ビス 未 登録です。 再生す るには サービス 
登録が む 要です。 サイ ト じ 接続し ますな？] 

• 再生 期限 巧 切れた ラた • ホー ダイ ① 更新 時に、 IP  (情報 サービス 提供者) と 
未 契約の 場合に 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると IP (情報 サービス 提供 
_ 者) ① サイトに 接続 ちれます。 D す P.280  _ 

陌 起動し ました。 ド] 亡 UIM 力ー ド (FOMA 力ード) ① 金属 部分の ちれは 再 
起動の 原因と なります。 金属 部分は 定期的な 清掃を お勧めし ます] 

• ドコ tUlM カード 巧 正しく 差し込まれて いないな、 破損して いる 可能性 
巧 ある 場合 じ 表示 ちれます。 

ドコ tUlM カード 巧 正しく 差し込まれて いるな ご 確認く だち い。 屈 =P .己 2 

[最後まで 取得で きない データの 可能性が あ U ます。 取得 しますな？] 

• 標準 タイプの i  t ーシ ヨンを 取得す る 場合、 ファイル サイ ブ巧 不明な と 
きじ 表示 ちれます。 屈 =P.206 
[再生 可能 回数が 終 3 しました。 再生で きま だん] 

[再生 可能 回数が 終 3 しました。 削除し ますな？] 

• 再生 可能 回数 巧 終 3 した i  t- シヨ ンや着 ラた フル®、 Music&Video チ わ 
斗 ルの 番組を 再生し ようとした 場合に 表示 ちれます。 煩 P.207、P.268、 
P.279 
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[再生 可能 期限が 切れました。 再生で きま だん] 

[再生 可能 期限が 切れました。 削除し ますな？] 

• 再生 期間 または 再生 期限 巧 終 3 した i 亡 ー シヨ ンや着 ラた フル®、 
Music&Video チ わ 斗 ルの 番組を 再生し よ ラと した 場合に 表示 ちれます。 
嫁  P.207、 P.268、 P.279 

[再生 可能 曰 前です。 再生で きま だん] 

• 再生 期間 巧 設定 ちれて いる i  t ー シヨ ンや着 ラた フル®、 Music&Video 
チ わ 斗 ルの 番組を、 再生 可能 期間 前に 再生し よ ラと した 場合に 表示 ちれ 
ます。 咳 P.207、 P.268、 P.279 

[ (IP  (情報 サービス 提供者) 名) 再生 期限の 更新が でき まだんでした] 

• 再生 期限 巧 切れた ラた •ホー ダイの 更新に 失敗した 場合に 表示 ちれます。 

— 煩  P.28。 _ 

[再生 時間外の ため 再生で きません 。次回の 番組 再生 開始 時間は、 XXXX 年 

XX 月 XX 日 XX 時 XX 分です] 

• 時刻 連動 巧 設定され ている Music&Video チ わ ネルの 番組を、 再生 可能 期 

_ 間 前に 再生し よ ラと した 場合に 表示 ちれます。 D す P.268  _ 

[再生で きま だん。 microSD の ベ 亡 リ がいつ ぱいです] 

•  WMA ファイルを 再生し ようとした 場合、 microSD 力ードの 空き 容量 巧 
日 4K バイ ト が 下のと きじ 表示され ます。 煩 P.273 

[最大 サイ ブを 超えた ので 中断し ました] 

•  ^ □デイ やグ ウン □ー ド S 辛 書な どを グウ ン □ー ド 中に 最大 ヴ イブを 超え 
た 場合に 表示 ちれます。 

[最大 ヴイ ブを 超えて いるた め、 一部の データが まわれる 可能性が ありま 

す。 編集 終 3 しますな？] 

• 本文の み①サ イブ 巧 10000 バイトを 超えて いる 場合 じ 表示 ちれます。 
[はい] を 選択す ると、^ ー ル 作成 画面 巧 表示 ちれます 巧、 超過して いる 
データは 削除 ちれ、 [因] 巧 表示 ちれます 。ベールの 内容 (文字、 画像な ど） 
じよって は、 削除 ちれない 場合ち あります。 編集し 直す 場合は、 [いいえ] 

を 選択す ると 本文 入力 画面に 戻ります。 10000 バイ トじ (内になる よ ラに 
編集して くだち い。 

[最大 サ イブを 超えて いるた めグ ウン □ー  ドで きま だん] 

• 着 ラた フル® や マ チキ わ ラな どを ダウン □—ド 中に 最大 サ イブを 超えた 
場合 じ表术 ちれます。 


[最大 サ イブを 超えました] 

•  i t ー ドで サイト や インター 斗、 ソト ホームページを 表示す る 場合、 受信 
した データ 巧 最大 サ イブを 超えた とき じ 表示 ちれます。 [0K] を 選択す る 
と、ダウン〇-ドしたとこ5までのデータを表示します。徑=ド.178、 

P.188 

[(IP  (情報 サー ビス 提供者) 名） サイトが 移動して いたた め 再生 期限を 更新で 

きま だんでした] 

• 再生 期限 巧 切れた ラた •ホー ブイの 更新 時に、 サイト 巧 移動した ため 接続 
できす、 再生 期限の 更新 じ 失敗した 場合に 表示 ちれます。 D す P.280 

[サイトが 移動し ました 巧 01)] 

•サイ トや インター 斗、、 ソト ホームページ' 巧 移動した ため URL 巧 変更 ちれて 
しほす。 古い URL を Bookmark じ 登録して いる 場合は 新しい URL じ 更新 さ 
れ ます。 屈 =P.189 

[サイ トが 移動し ました。 移動 先に 接続し ますな？] 

• 再生 期限 巧 切れた ラた •ホー ダイの 更新 時に、 サイト 巧 移動した ため URL 
巧 変更 ちれて いる 場合に 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると 移動 先に 接 
続され ます。 煩 P.280 

[(IP  (情報 サービス 提供者) 名） サイトに 接続で きな なった ため 再生 期限の 要 

新が でき まだんでした] 

• 再生 期限 巧 切れた ラた •ホー ダイの 更新 時 じ、 何 5 なの 原因で サイトに 接 
続で きす、 再生 期限の 更新に 失敗した 場合に 表示され ます。 ち ラー 度 接続 

_ を あ 試し < ださし、 煩 P.280  _ 

[サイ トじ 接続で きま だんでした （403)] 

• 何 5 なの 原因で サイ トや インターネット ホームページ' じ 接続で きません 
でした。 も ラー 度 接続を お試しく だち し、。 屈 =P.178 

悄リ除 ちれる 流 付 ファイル があります] 

• 乾 送 または 弓 I 用 返信す る i  t ー ド^  — ルに、 i  ド ベールへの 添付 や 

FOMA 端末 外への 化 力 巧 禁止 ちれて いる ファイル 巧 添付/目 ちり 付け ちれ 
ています。 屈 =P.149 

ベ、 ソ tz —  ジ巧 表示 ちれた あと、 ファイル 巧 削除 ちれた 状態で i  t ー ド 
ベール 編集 画面 巧 表示され ます。 


[シークし ット 属性の ため、 上書きで きま だん] 

• シークし、 ソト t ー  ド 巧 [OF 円 ① 場合に、 シークし、 ソト 属性 設定 中の: t 
リ 番号と 同じ 番号に 電話帳を 登録し よ ラと すると 表示 ちれます。 

煩  P.99、P.13] 

[次回 再生 時に 再生 期限の 更新 あるいは サービス 登録を してく ださい] 

• 再生 期限の 更新 有効期間 中の ラた •ホー ダイを 再生し よ ラと し た 場合 じ 
表示され ます。 喊 P.280 

[時間 内に 接続で きま だんでした] 

•  i  t ー ド tz ンタ ー巧 混み合って います。 しば 5 くた ってな 5 サイト やイ 
ン ター 斗、 ソト ホーム ぺージ 'への 接続 や i  t ー ド^ール 送信な どを 巧って 
くだち し、。 

[実行で きま だんでした] 

•マン ガ •ブック リーグ ーで 現在 位置の 取得 や コピー 時の 開始 点の 選択 失 
敗のと きな どじ 表示 ちれます。 

[指定 サイ ト がみつな り まだん (404)] 

•サイ トや インタ ーオ、、 ソト ホームページ 巧 見つな りませんでした。 サイト 
や インター 斗、 ソト ホーム ペー ジ 巧を 在し なし ^ 可能性 巧 あ ります。 

[指定 サイ トじ 表示 データが ありま だん (204)] 

• 接続した サイ トや インターネット ホームページ' じ 表示す る データ 巧ない 
場合 じ表术 ちれます。 

[指定され た ソフトが ありま だん] 

•  i  t- ド^ール 、赤外線 通信 機能な 5 ① i アプリ 起動時 じ、 該当する ソフ 
卜 巧ない 場合に 表示 ちれます。 D す P.304 

[指定 ちれた ソフトが 起動で きま だんでした] 

• サイト や インター 斗、 ソト ホー ム ページ、^、 ソ t ージ 'R/F や i  ド^- 
ル、  赤外線 通信 機能な 5 ソフトを 起動し よ ラと し た 場合、 指定した ソフト 
巧 起動で きな なった ときに 表示 ちれます。 D す P.304 

•  2in1 ①亡ー ドを [Bt — ド] じ 設定して いると きじ、 ベー ル 連動 型 i アプ 
リ① ソフト を 起動し よ ラと すると 表示 ちれます。 屈 =P.461 

[指定した サイ ト へは 接続で きま だんでした 巧 04)] 

• 何 5 なの 原因で サイ トや インターネット ホームページ じ 接続で きません 
でした。 もう一度 接続を お試しく ださい。 o^P.178 
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[指定の 番組を 選局で きま だん] 

• 指定した チ ゎン斗 ル巧検 化で きな なった 場合 や、 放送 電波 圏外の ため 受 
信で きない 場合に 表示 ちれます。 

[しば 5  く お待ちく だち し、] 

• 音声 回線/パク、 ソ ト 通信 設備 巧 故障、 または 音声 回線^、 ソト ワーク/パ 
クット 通信 斗、 ソト ワーク 巧 非常に 混み合って いますので、 しば 5 くた っ 
てな 5 なけ 直して くだち い。 グイ わ ルボ タンを 押す とべ、 ソ t ージ巧 消え 
ます。 

• 1 10 番、 ] 19 番、 1 18 番 じは 電話を なける こと 巧で きます。 

ただし、 状況 じより つな 巧 5 ない 場合 巧 あ ります。 

[しば 5 く お待ちく ださい （パク、 ソ ト）] 

• パク、 ソ ト 通信 設備 巧 故障、 または パク、 ソト 通信 斗、 ソト ワーク 巧 非常に 混 
み 合って いますので、 しば 5 く たって な 5、 再度 操作して くだち い。 

[重複した アドし スを 削除し ました] 

•  i  t ー ド^ール 作成 時、 複数の 宛先に 同じべー ル アドし スを 入力して 送 
信し よ ラと すると 表示 ちれ、 重複す る アドし スを 削除し ます。 屈 =P.140 

[祝日 デー タが 壊れて います。 お買い上げ 時の 状態に 戻します な？] 

• 登録した 祝日 データ 巧 壊れて いるた め、 起動で きません。 [はい] を 選択し 
て、 お買い上げ 時の 状態に 戻して くだち し、。 

[スク ジュール データと 祝日 データが 壊れて います。 お買い上げ 時の 状態に 

戻します な？] 

• 登録した スク ジュール データと 祝日 データ 巧 壊れて いるた め、 起動で き 
ません。 [はい] を 選択して、 お買い上げ 時の 状態に 戻して くだち し、。 

慨じ 起動され ています。 実行中の 機能を 終 3 し 新規 起動し ますな？] 

• すでに 起動して いる 機能を 選択した 場合に 表示 ちれます。 すでに 起動 中 
① 機能を 終 3 ちせ て 新規に 起動す るな、 起動 中の 画面に 切り替える なを 
選択で きます。 

[既に^、 ソ tz- ジをあ 預かりして います] 

• すで じ SMS は 送信 ミき みです。 

[正常に 接続で きま だんでした (400)] 

• サイ トや インタ ーオ、、 ソト ホームページの エラー じより 接続で きません。 
URL 巧 正しい な ど ラな 確認 してく だち し、。 
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[tz キ ユリ テイ エラーの ため、 終 3 しました] 

•  i アプリ 巧 不正な 動作を しようと しました 。傾 P.304 

•ソフト 巧 許 巧 ちれて いる 機能な 外の 動作を しよ ラと する 場合 じ 表示 ちれ 
ます。 t キ ユリ テイ エラー じより ソフト 巧 終 3 した 場合、 エラー 履歴 巧 保 
をされ ます。 喊 P.306 

[接続 相手が 見つかり まだん。 続けます な？] 

• ホ 外線 通信の 相 ま 巧 認識で きな なった 場合に 表示 ちれます。 [はい] を 選 
択 すると、 ち ラー 度 やり直す こと 巧で きます。 屈 =P.38 己 
[接続が 中断され ました] 

• 電波 巧 弱いた め、 i  t ー  ド 巧 中断 ちれました。 

電波の 強い 場所 じ 移動して な 5 i t — ドの サービスを ご 利用く だち い。 
喊 P.3 己 

• 電波 巧 強く  [Yiil] 巧 表示 ちれて いるの じこの^、 ソ t ージ '巧 表示 ちれる 場 
合 じは、 接続した サイ トや インター 斗、 ソト ホームページ' 巧 非常に 混み 
_ 合って います。 しば 5 く たって な 5 接続して くだち い。 _ 

[接続で きま だん] 

• 接続 先の 設定 巧 正しくない 場合に 表示 ちれます。 

i  t ー  ド/ web 設定の 共通 設定の 接続 先 設定で 接続 先を 正しく 設定し 直 
してく だち い。 屈 =P.200 

• 何 5 なの 原因で i 亡 ー ドに 接続で きませんでした。 ち ラー 度 接続を お 試 
しく だち し、。 屈 =P.178 
[接続で きま だんでした 巧 62)] 

•  i  t ー  ド tz ン ターとの 接続に 失敗し ました。 電波 状態の よい 場所で 操作 
し 直して くだち し、。 

[tz ル フ亡ー ド 中です] 

•  tz ルフ t ー  ド 設定 中に、 使えない 機能の 操作を しよ ラと した 場合に 表示 
ちれます。 屈 =P.127 

[送信 相手が 見つな U まだん] 

•  _i  C 通信の 相手 巧 認識で きな なった 場合に 表示 ちれます。 _ 

陪信 でき まだん。 宛先を 確認して くだち い (451)] 

•  i  t ー  ド^ール や SMS を 正常に 送信で きな なった 場合に 表示 ちれます。 
宛先を 確認し、 修正して な 5 送信して くだち い。 


[送信で きま だんでした] 

•  i  t ー  ド ベール や SMS を 正常に 送信で きな なった 場合に 表示され ます 
ので、 電波の 強いと こ 5 でも ラー 度^ ー ルを 送信し 直して くだち い。 

• [送信 先の: > (ー ル 巧 いっぱいです] 巧 合わせて 表示 ちれる 場合は、 送信 先 
で^ ー ルを 受け取る こと 巧で きないた め^ ー ルを 送信で きません。 

[ソフトに 誤りが あります] 

[ソフトに 誤りが あるた め、 ダウン □ー  ドで きません] 

•  i アプリの データ 巧 不正の ため グウ ン □ー  ド や バージ' ヨン アップ 巧で き 
ません。 

はが 5 機種では ありま だん] 

• グ ウン □—ド しよ ラと した i アプリ 巧 FOMA 端末に 対応して いないた 
め、 ダウン □ー  ドで きません。 

[ブイ わ ル 発信 制限 中です] 

• 電話帳 じ 登録 ちれて いない 電話番号へ 電話を なける 場合は、 ダイ わ ル 発 
信 制限を 解除して くだち い。 屈 =P.129 

[ダウン □ー  ド 済みです] 

• 同じ バージ' ヨンの ソフト 巧す でに グ ウン □ー  ド ちれて います。 0 す P.30 己 

[ダウン □ー  ドで きま だんでした] 

[コンテンツ じ 誤りが あるた めグ ウン □ー  ドで きま だん] 

• グ ウン □ー  ドす る データ 巧ない 場合 や、 データ 巧 正しくない 場合に 表示 
ちれます。 グ ウン □ー  ドす る ことは できません。 

• 正しくない、 または 未 対応の 形式で あるた めグ ウン □ー  ドで きません。 

[ダウン □ー  ドを 中止し ました] 

• グ ウン □ー  ド 中に、 グ ウン □ー  ドを 中止す る 操作を 巧った 場合に 表示ち 
れ ます。 

[他 機能 実行中の ため 起動で きませんでした] 

• 他の 機能 巧 実 斤 ちれて いるた め、 予約 時刻 じ ソフトウェア 更新を 実 斤で 
きませんでした。 即時 更新を 巧 ラな、 別の 日時を 予約し 直して くだち い。 
煩  P. 日 46、 P.547 


[ただいま 力^ラを 利用で ぎ まだん] 

•  ^ インカ^ ラの 周辺の 温度 巧 高く なって いる 場合に^ インカ^ ラを 起動 
しよ ラと すると 表示 ちれます。 しば 5  く たって な 5 力^ラを ご 利用く だ 
さし、。 

• 力^ラの 撮影 画面 巧 表示 ちれて いる 場合 じ 着信な ど 巧 発生す ると、 機能 
制限 じより 表示 ちれ、 力^ラ 巧 終 3 する こと 巧あります 。この場合、 再度 
力^ラを 起動す ると 使用で きます。 

• 電話帳 や^ ー ルな どな 5 力^ラを 起動した 直後に FOMA 端末を 閉じる 
と、 FOMA 端末を 開いた 場合に 表示 ちれる とき 巧あります。 再度 力べ ラを 
起動して くだち い。 

[ただいま 利用 制限 中の 為し ば 5  くして な 5 ご 利用 下ち い] 

•  i 亡 ー ド パク、 ソト 定額 サービスを ご 利用の 場合に 限り、 一定 時間 内 じ 著 
しく 大量な データ通信 巧 あった ときに 表示 ちれます。 一定 時間 接続で き 
なくなる こと 巧あります ので、 しば 5 く たって な 5  i  t —  ドを ご 利用く 
だち い。 屈 =P.178 

[端末 暗証番号が 誤ってい ます] 

• 端末 暗証番号の 入力 巧 必要な 機能で、 端末 暗証番号を 間違えた 場合に 表 
示されます。 正しい 端末 暗証番号を 入力して ください。 屈 =P.122 

[端末 暗証番号を 入力して くだち い] 

• 端末 暗証番号の 入力 巧 必要な 機能を 利用し よ ラと した 場合に 表示され ま 
す。 

[中断し ました] 

• 赤外線 通信 や i  C 通信、 Bluetooth 通信を 中止す る 操作を した 場合 じ 表示 
されます。 煩 P.38 日、 P.387、 P.433 

磨 作 権 管理情報が 正しくありません。 WMA フォルブな 5 全 削除を 巧って 

くだち し、] 

•  WMA ファイルを 利用して いた microSD 力ードを 別の FOMA 端末 じ 入れ、 
WMA ファイルの 再生を 巧おうと した 場合に 表示され ます。 屈 =P.273 

[通信 エラーが 発生し ました] 

• 現在地 確認、 現在地 通知、 位置 提供の 測 位 時に、 システム じ 異常 巧 発生し 
た 場合 や、 i 亡 ー ドの サービス 未 契約の 場合 じ 表示 ちれます。 

随 信じえ 敗し ました] 

• ソフトウェアの 更新 巧で きな なった 場合に 表示 ちれます。 

再度 ソフトウェア 更新を 実施して くだち い。 屈 =P .己 44 
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[通話料 金が 上限を 超え ま した] 

• ドコ tUlM カード 内に 設定 ちれて いる 積算 通話料 金 上限 値を 超えて いる 
ため 発信で きない 場合 じ 表示 ちれます。 積算 通話料 金 Ijtz、 ソト を 実 巧す 
ると 規制 巧 解除 ちれます。 煩 P.42 己 
[データベースの 更新を 巧い ます] 

• データ BOX ① データベースの 復旧 処埋を 巧い ます。 

復旧 迴理を 斤って ち、 デー タ BOX 内の 下記 情報な どは 復旧で きない 可能 
性 巧あります。 

■ 破損 ちれた データ 

■ お客様 巧 作成した フォルグ (ューザ フォルダ） 

ただし、 フォルダ 内の データは 消えす じ、 移動 元の フォルダ じ 残って 
います。 

■ 再生 制限の ある i  t ーシ ヨン、 ミュージックの データ 
麵 プリ インストールが 外の PDF デー タ 
■ データ BOXI こ 保を ちれる i アプリ 巧 使用す る 一部の データ 

[伝言べ 亡 件数が いっぱいの ため 起動で きません。 不要な ベ 亡を 削除して く 
ださい] 

• 音声 電話 伝言べ t と テし ビ 電話 伝言 巧 合わせて 4 件、 録音/録画 済 
みです。 

不要な 伝言^ 亡 •音声 を 削除して な 5 やり直し てくだち し、。 煩 P.8 巳 
[電池が ありま だん。 操作を 終 3 して 充電して くだち い] 

• 電源 巧 切れそう じなる と 表示され ます。 充電して くださし、 屈 =P .日日、 P. 己 9 
[電池 残 量が かないた め、 これが 上 録画で きま だん] 

• 電池 残 量 巧みない 場合に ワン t ブ① ビデオ 録画を 斤 ラと 表示 ちれます。 

[電池 残 量が 足り まだん] 

• 電池 残 量 巧 不足して います。 力^ラ t ー  ドを 起動で きません。 充電して な 
5 お使いく だち し、。 傾 P. 日日 

[電池 不足です] 

[Battery  too  low.] 

[フル 充電して くだち い] 

[Please  recharge  and  retry] 

• ソフトウエアの 更新 時、 電池 残 量 巧かない 場合に 表示 ちれます。 [@] じ 
なる よ ラに 充電して くだち し、。 屈 =P .己 己 
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[流 付 巧 能 サイ ブを 超える ため、 流 付で きま だん] 

• ヴ イブを 超えて いるた め 添付で きません。 

本文を 削除す るな ファイルを 添付せ す' じ 送信して くだち い。 D す P.149 
[同時に 利用で きない 機能を 使用 中です。 起動で きません。 MULTI ボタンを 
押して 機能を 終 3 させて ください] 

• 同時に 利用で きない 機能を 使用して います。 

使用 中の 機能を 終 3 ちせ てな 5 操作して くだち い。 

[登録 件数が いっぱいです。 不要な 電話帳を 削除して な 5 登録して くだち 
い] 

• すでに FOMA 端末の 電話帳 巧 2000 件 登録され ている 場合 じ、^ 亡 リ 番号 
を 入力せ すじ、 新たに 電話帳を 登録し よ ラと したと きじ 表示 ちれます。 
嫁  P.90、 P.242、 P.243 

[登録 中 です。 しば 5  くして な 5 ご 利用 ください 巧54) ] 

•  i  t ー ドへの ユーザ 登録 中です。 しば 5 く たって な 5 操作し 直して くだ 
さし、。 

[登録で きる サービスが いっぱいです。 上書き された サービスの 楽曲は 再生 
できなくなります。 上書きし ますな？] 

• 登録で きる ミ ュージ '、ソ ク给員 制） サー ビスの 上限 値 (日 0 件） を 超えて い 
る 場合に 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると、 再生 期限 巧最ち 古い ミュー 
ジック （会員制） サービスな 5 上書き ちれます。 また、 上書き ちれた ミュー 
ジック （会員制） サービスなら グ ウン □ー  ドした ラた •ホー グイは 再生で 
_ きな < なります。 _ 

[ドコ 亡 UIM カード (FOMA カード) が 異なる ため 起動で きま だんでした] 

• ド〕 tUlM カード t キ ュリ テイ 機能 I ごより 保護 ちれて いる i アプリを 自 
動 起動し よ ラと した 場合に 表示 ちれます。 D す P. 己 3 
[ドコ 亡 UIM カード (FOMA カード) が 異なる ためご 利用 でき まだん] 

• ドコ tUlM カード t キ ュリ テイ 機能 じより 保護 ちれて いる 画面べ た、 

ソ t ージ 'R/F、 i アプリを 選んで 起動し よ ラと した 場合 じ 表示 ちれ ま 
す。 煩 P. 日 3 


[ドコ 亡 UIM 力ー ド (FOMA 力ー ド) が 異なる ため 指定され た ソフトが 起動で 
ぎ まだんでした] 

[ド〕 亡 UIM 力ー ド (FOMA 力ー ド) が 揮 入され ていない ため 指定され たソフ 
卜が 起動で きま だんでした] 

• 受信した データに i アプリ To 巧 設定 ちれて いても、 ドコ亡 UIM カード 未 
挿入 やドコ tUlM カード t キ ユリ テイ 機能 じより 起動で きません。 

煩 P. 己 3 

• サイト や インター 斗、、 ソト ホームページ'、 i 亡 ー ド^  — ルな 5、 i アプリを 
指定して 起動し よ ラと した 場合に ドコ t UIM カー ド 未 挿入 や ドコ t UIM 
カード tz キ ユリ テイ 機能 じより 起動で きません。 屈 =P .己 3 

[ド〕 亡 UIM 力ード (FOMA 力ード） を 挿入して くだち い] 

[ド〕 モ UIM 力ード (FOMA 力ード） を 揮 入/再 確認 してく ださい] 

• ド〕 tUlM 力ード 巧 正しく 差し込まれて いるな ご 確認く だち し、 屈 =P .己 2 
[トルカが いっぱいの ため、 ワン tz グな 5 トルカを 取得で きませんでした] 

• ト ルカを 保を する^  t リ ① 空き 容量 巧ない、 または ト ルカ 巧 最大 件数 ま 
で 保を ちれて いるた め、 放送 トルカを 保を できな なった 場合 じ 表示 ちれ 
ます。 

[入力 值が 正しく ありま だん] 

• 受信^ ー ルの 振 分け 条件 設定で ド^イン (差 化 人） を 選択した 場合、 入力 
した ドべ インに 「◎」 巧 含まれて いると きじ 表示 ちれます。 D す P.167 
• エリ ア^ールの 受信 登録を 設定す る 場合、 MessagelD 巧 正しくな いとき 
じ 表示 ちれます。 D す P.174 

[入カ データ または URL が 長す ぎます] 

• テキスト ボックス などで 入力した 文字 や URL などの 文字 数 巧る すぎて 送 
信で きません。 

文字 数を 減 5 してな 5 送信し 直して くだち い。 

[入カ デ ー タをご 確認く ださい (205) ] 

• サイ トや インター 斗、 ソト ホームページで 入力を 巧い 送信した あとじ、 
サーバ 巧 この 内容を Ijtz、 ソト したい 場合に 表示 ちれます。 

画面 上の 入力した 文字 や 設定 巧 消ち されます (直前に 送信した 内容は す 
で じ 送信 ちれて います)。 


[認証 接続で きま だんでした] 

• 認証 パ スワード 巧 正しくない ため、 赤外線 通信 や i  C 通信、 Bluetooth 通 
信での データ ①全件 送信 や 全 件 受信 巧 正確 じ 斤え ななっ た 場合 じ 表示ち 
れ ます。 [OK] を 選択す ると、 ち ラー 度 やり直す こと 巧で きます。 屈 =P.38 己 
[認証 タイ プじ未 対応です (401)] 

• 認证 できな し'' 場合 じ表术 ちれます。 

元の ページ' じ 戻ります。 

[認証を 中止し ました] 

•サイト や インター 寺、 ソト ホーム ペー ジ① 認証 画面 （ID と パスワードの 入 
力 画面) で [中止] や [キ ゎン t ル] を 選択した 場合、 または 画を 押した 場 
合に 表示 ちれます。 

[ネッ トワー ク 暗証番号が 誤ってい ます] 

• ネ 、ソ ト ワーク 暗証番号の 入力 巧 必要な 機能で、 斗、 ソ ト ワーク 暗証番号を 
間違えた 場合に 表示 ちれます。 正しい ネットワーク 暗証番号を 入力して 
くだち い。 

ネッ トワー ク 暗証番号を 万 巧一あ 忘れ じ なった 場合は、 FOMA 端末 あよ 
ひ' ご 契約 ちれた ご 本人で あるな ど ラな 巧 確認で きる ちの (運転免許証な 
ど） を ド〕 t シヨ、 ソ プ窓 □ま で ご 持参し ホち く 必要 巧 あ ります。 嫁 P. 1 22 
[パー ソ ナル デー タ □ック 中です] 

• パーソナル データ □ック 巧 設定 ちれて います。 

解除して な 5 やり直し てくだち い。 D す P.129 
[パスワードを ご 確認く ださい (401)] 

•サイト や インター 斗、 ソト ホーム ペー ジ① 認証 画面 （ID と パスワードの 入 
力 画面） で 認証で きない 場合 じ 表示 ちれます。 

[ファイルが 正しく ありま だん] 

• ファイル 内 じ、 ドキュ^ント ビュー ア巧 サポートし ていない 機能 巧 ある 
場合に 表示され ます。 傾 P.392 

[ファイルの 読みの みがで きませんでした] 

• ド キュ: ><ン トビ ューアの 起動に 失敗した 場合に 表示 ちれます。 D す P.392 

[放送 圏外の ため 録画で きま だん] 

• 放送 電波 圏外の ため 録画で きません。 [巨 山]] 巧 表示 ちれる とこ 5 まで 移 
動して ご 利用く だち い。 煩 P.2 己 2 
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[保存 中止し ました] 

• グ ウン □ー  ド 時に 保を できな なった 場合に 表示 ちれます。 

[保を データが 壊れて います。 お買い上げ 時の 状態に 戻します な？] 

• データ 巧 壊れて いるた め、 起動で きません。 [はい] を 選択して、 お買い 上 
げ時① 状態に 戻 してく だち い。 

[保を 領域が いっぱいです。 不要な ファイルを 削除して ください] 

•  FOMA 端末の ベ たリ や microSD 力ードの 空き 容量 巧ない ため、 ビデオ 録 
画で きない 場合 じ 表示 ちれます。 

[保存 領域が いっぱいの ため 録画を 終 3 しました] 

• ワン tz ブ① ビデオ 録画 中 じ FOMA 端末の^ 亡リや microSD 力ードの 空き 
容量 巧 なくなった 場合に 表示 ちれます。 

[本体/ド コ亡 UIM 力ード (FOMA 力ード) ① 容量 ガ いっぱいです。 空きが な 

いため、 これが 上 受信で きま だん] 

[本体 巧の 容量が いっぱいです。 空きがない ため、 これ 受信で きま だん] 

•  FOMA 端末と ド〕 tUlM 力ードの 容量 巧 いっぱいで、 新規に SMS を 受信 
できない 場合に 表示 ちれます。 FOMA 端末と ドコ tUlM カード 内の 未読 

i  ドべール /SMS ① 確認 （嫁 P.1 日日)、 保護 解除 (煩 P.164)、 不要な 

__ i 亡 ー ドべ づ レ/ SMS ① 削除 （屈 =P.16 日） を 巧って くだち い。 _ 

[未 送信 BOX が いっぱいの ため、 起動で きま だん] 

• 未 送信 BOX ① 空き 容量 巧ない、 または 未 送信 ベール 巧 500 件 保を ちれて 
いるた めじ 新規 ベール/ SMS を 作成で きません。 

未 送信 ベールを 送信 または 削除して な 5 作成して ください。 D す P.1 己 1、 
P.165 

[未 対応 画像です。 画像 編集で きません] 

• 画像 データ 巧 正しくな いため 編集 巧で きません。 

[無効な データが 含まれて います。 一部 送信で きま だんでした] 

• お 損な り t ン ターと FOMA 端末 電話帳の 更新 時 や^ ー  ル ① 選択 保を 時 
じ、 ドコ tUlM カード t キユリ テイ 機能 巧 設定 ちれた 画像を 削除して 送 
信した 場合 I ご 表示 ちれます。 
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[無効な デ ー タを 受信し ました] 

[無効な デ ー タを 受信し ました (XXX)] 

• 受信した データ じ エラー 巧 あるた め 表示で きません。 

受信した データは 破棄 ちれます。 

•  rxxx」 じは 3 巧の 数字 巧 表示 ちれます。 _ 

[^、 ソ tz —ジ がいっ ぱいです] 

• 受信 BOX ① 空き 容量 巧ない、 または 未読^ ー ルと 保護 ちれた 既 読^ ー ル 
巧 合わせて 2500 件 保を ちれて いるた め、 i  t ー  ド: ー ルを 受信で きな 
_ なった 場合 じ 表示され ます。 _ 

亡 リガ いっぱいです。] 

亡リ または 件数が いっぱいです。] 

[microSD の 保存 領域が いっぱい です] 

•データ ①コピ ー中 や 移動 中、 バック アッ プ 中な どじ、 ^亡リ ① 空き 容量 巧 
なくなった 場合 や 最大 登録 (保を) 件数を 超えた 場合に 表示 ちれます。 ま 
た、 [これが 上 OA □できません]、 [OA □できません]、 [一部 OA □でき 
ませんで した] など 巧 合わせて 表示 ちれる こと 巧あります。 不要な データ 
を 削除して な 5、 ち ラー 度 操作して くだち い。 

亡リ がか なくなって います] 

•  FOMA 端末の^ 亡リ または m に roSD カードの 空き 容量 巧み なくなって い 
る 場合に、 静止画 t ー ド/動画 亡 ー ドを 起動した ときに 表示 ちれます。 

•  FOMA 端末の^ 亡リ ① 空き 容量 巧 かなく なって いる 場合に、 力^ラ （バー 
コード リーグー、 コラム リーグ ーを 除く） を 起動した とき じ 表示 ちれ ま 
す。 

•  microSD 力ードの 空き 容量 巧 かなく なって いる 場合に、 ボイスし コー 
グーを 起動した ときに 表示 ちれます。 

亡 リガ 不足して いるな 保た 可能 件数を 超えました。 上書きし ますな？] 

• データを 保を する 場合 じべ 亡リ ① 空き 容量 巧ない、 または 最大 件数まで 
保を ちれて いると きじ 表示 ちれます。 不要な データ や ファイルを 削除し 
_ てなら 保を できます 。傾 P.382  _ 

亡 リガ 不足して いるた め、 情報の 更新が できませんでした] 

•  ^亡リ 巧 不足し データの 更新 巧で きない 場合に 表示 ちれます。 


モリ 不足です] 

•サイ ト 表示 中に 表示 や 操作な どの 迴理じ 必要な ベ 亡 リヴ 不足した 場合に 
表示 ちれます 。この場合は、 [確認] を 選択して くだち い。 開いて いたす ベ 
ての タブ ウインドウ 巧 終 3 します。 

[有効期限が 切れて います] 

• 有効期限 巧 切れて いる テし ビ リンクを 選択す ると 表示 ちれます。 

煩  P.262 

[容量が 不十分です 。他の 画面べ 亡を 上書きし ますな？] 

• 登録す る 画面 ① 容量 巧 選択した 画面べ t よりも 大きい 場合に 表示ち 
れ ます。 [はい] を 選択して 上書きす る 画面: を 選択し ます。 選択した 時 
点で、 その 画面べ t は 削除 ちれます。 

[読 取 機 じよる 携帯電話 內ト ルカの 自動 読 取 機能を 利用 しますな？] 

• トルカ 自動 読 取 チェック をに FF] じ 設定して いる 場合に 読み取り機で 自 
動 読 取 機能を 利用し よ ラと すると 表示 ちれます。 [はい] を 選択す ると 卜 
ルカ 自動 読 取 チェック 巧 [ON] じ 設定 ちれ、 自動 読 取 機能 巧 利用 可能 じな 
ります。 喊 P.321 

[読み取り パスワードが 設定 ちれて いるた め 開け まだん] 

• ファイル じ パスワード 巧 設定 ちれて いるた め ドキュ^ント ビュー ア①起 
動じ 失敗した 場合に 表示 ちれます。 煩 P.392 

[録音 処理に 失敗し ました] 

•  microSD 力ードの 空き 容量 巧みない 場合、 または 1000 件を 超えて 録音し 
よ ラと した 場合に 表示 ちれ、 ボイスし コー グー 巧 終 3 します。 を 分な デ ー 
夕を 削除して 録音し 直して ください。 屈 =P.388 

[録画 禁止の 番組が 開始され たため、 録画を 終 3 しました] 

• 録画 中に 録画 禁止の 番組 巧 開始 ちれた 場合に 表示 ちれます。 

[録画 処理 I こま 敗し ました] 

•  microSD 力ー ド じ 空き 容量 巧ない 場合、 保を 先を microSD 力ー ドに 設定 
して 動画 撮影を しよ ラと したと きじ 表示 ちれ、 力^ラ t ー  ド 巧 終 3 しま 
す。 

[ワークべ 亡 リ 不足が 発生した ため アプリ クーシ ヨンを 終 3 します] 

•  ^亡リ 不足 巧 発生した ため、 アプリ クーシ ヨンの 姐® を 中断して 終 3 す 
る 場合 じ表术 ちれます。 


[ワーク^ 亡リ 不足です。 起動 中の 機能を 終 3 してく ださい] 

•  ^亡リ 巧 不足した ため、 ソフトを 起動で きません。 

•  ^たリ 不足 巧 発生した ため、 迴理を 中断し ます。 頻繁に 表示 ちれる 場合 
は、 一度 電源を入れ 直して くだち し、。 

rOAn.ne.jp "宛の^-ルが 混み 含って いるた め、 送信す る ことができ ま 
だん （555)  Unable  to  send.  OAD.ne.jp  is  not  available  temporarily.] 

• ド^イン 名は 送信 先により 表示 巧 異なります。 

• 回線 設備 巧 故障、 また は 回線 巧 非常 じ 混み合 ってい ます。 しば 5 く たって 
な 5 送信し 直して くだち い。 
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保証と ア フター サー ビス 


1" 保証に ついて 

•  FOMA 端末を お買い上げいた だくと、 保証書 巧 付いてい ますので、 必すお 
受け取り くだち い。 記載 内容 およ ひ 販売店 名 •お買い上げ 曰」 などの 記載 
事項を お 確な めの 上、 大切に 保管して くだち し、。 

化 要 事項 巧 記載 ちれて いない 場合は、 す <1 こお 買い上げいた だいた 販売 
店へ あ 申し付け くだち い。 

無料 保証期間は、 お買い上げ 曰より ] 年間です。 

• この 製品は 付属品を 含め、 改良の ため 予告な く 製品の 全部 または 一部を 
変更す る こと 巧あります ので、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

•  FOMA 端末の 故障 • 修埋 やその 他 お 取 り 扱い じよって 電話帳な どじ 登録 
ちれた 内容 巧 変化 •消失す る 場合 巧あります。 万 巧 一に 備え、 電話帳な ど 
① 内容は ベ 亡な どじ 控えを あ 取りく だち るよ ラ お願いします。 また、 
FOMA 端末 ①修® などを 斤った 場合、 i  t ー  ド •  i アプリ じて ダウン □- 
ドした 情報は、一 部を 除き 著作権 就 こより 修 巧 ミき みの FOMA 端末な どじ 
移行を 斤って おりません。 

X 本 FOMA 端末は、 電話帳 や i  シ ヨン、 i アプリの 利用す る デー タを 

nmcroSD カード じ 保を していた だく こと 巧で きます。 

X 本 FOMA 端末は、 クー タイ デー タお 預か リサービス (お 申 し 込みげ 必要な 
有料 サ ー ビス） を ご 利用 いただく ことじより、 電話帳な どの データを お預 
なり t ン ターに バックアップして いただく こと 巧で きます。 

X パソコンを お持ちの 場合は、 ド〕 亡クー タイ da ね link(o^P.482) と FOMA 
充電 機能 付 USB 接続 クー ブル 02( 別売） または FOMA  USB 接続 クー ブル 
(別売） を ご 利用いた だく ことじより、 電話帳な どじ 登録 ちれた 内容を パ 
ソ コンに 乾 送 •保管して いただく こと 巧で きます。 
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I アフターサービス について 

■ 調子が 悪い 場合は 

修理を 依頼 ちれる 前 じ、 この 取扱説明書の 「故障な な？ と 思った 5」 を ご覧 

になって お調べく だち し、。 

それでち 調子 巧 良くない ときは、 取扱説明書 裏面の r 故障 お問い合わせ 先」 

じご 連絡の 上、 ご 相談く だち し、。 

■ お問い合わせの 結果、 修理が 必要な 場合 

ドコ t 指定の 故障 取扱 窓 □じご 持参いた だきます。 ただし、 故障 取扱 窓 □① 

営業時間 内の 受付と なります。 また、 ご 来店 時には 必す 保証書を ご 持参く だ 

ちい。 なお、 故障の 状態 じよって は修 SI こ 日数 巧な なる 場合 巧 ございま すの 

で、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 

保証期間 内は 

• 保証書の 規定に 基づき 無料で 修理を 巧い ます。 

• 古な 障修® を 実施の 際は、 必す 保証書を お持ちく だち い。 保証期間 内で あっ 
てち 保証書の 提示 巧ない ちの、 お客様の お取り扱い 不良 (デイ スプし イ- 
コ  ネ  クタな どの 破損) じよる 巧 障 •損傷な どは 有料 修理と なります。 

•ド コ t ① 指定が 外の 機器 およ ひ' 消耗品の 使用 じ 起因す る 故障は、 保証 期 
間 内で あってち 有料 修埋 となります。 

が 下の 場 含は、 修理で きない ことがあります。 

• 巧 障 取扱 窓 □じて 水 濡れと 判断し た 場合 (例: 水 濡れ シール 巧 反応 してい 
る 場合） 

• お預かり 検査の 結果、 水 濡れ、 結露 • 汗な どじ よる 腐食 巧 発見 ちれた 場合 
や 内部の 基板 巧 破損 •変形して いた 場合 (外部 接続 端子 (イ わ ホン マイク 
端子） •デ イス プしイ などの 破損 や舊体 亀裂の 場合 じあいて ち修巧 巧で き 
ない 可能性 巧あります） 

X 修 巧を 実施で きる 場合で ち 保証 対象外 じなり ますので 有料 修® となり ま 
す。 

保証期間が 過ぎた 場 含は 

ご 要望 じより 有料 修 巧し ^ たします。 


部品の 保有 期間は 

FOMA 端末の 補修 用 性能 部品 (機能を 維持す るた めじ 必要な 部品) の 最低 保 
有期 間は、 製造 巧ち 切り 後 6 年間 を 基本と して おります。 ただし、 古 如 章 箇所 
じよって は修巧 部品の 不足な どじより 修 巧 巧で きない 場合ち ございま すの 
で、 あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 また、 保有 期間 巧 経過した あと も、 故障 箇所 
じよって は 修巧巧 能な こと 巧 あ ります ので、 取扱説明書 裏面の r 故障 お問い 
合わせ 先」 へ お問い合わせ くだち し、。 

■ お願い 

•  FOMA 端末 および 付属品の 改造は あやめく だち い。 

麵 义災 •け 巧 •巧 障の 原因と なります。 

■ 改造 巧 施 ちれた 機器な どの 故障 修理は、 改造 部分を 元の 状態 じ 戻す こ 
とを ご 3 承いた だいた 上で あ 受けいた します。 ただし、 改造の 内容に 
よって は 故障 修® を お断り する 場合 巧あります。 

が 下の よ ラな 場合は 改造と みな ちれる 場合 巧あります。 

- デ イス プしイ や ボタン 部に シールな どを 目ち る 
- 接着剤な どじより FOMA 端末に 装飾を 施す 
- 外装な どを ドコ t 純正 品が 外の も のじ 交換す るな ど 
■ 改造 巧 原因に よる 故障 • 損傷の 場合は、 保証期間 内で あっ てち 有料 修 
ことなります。 

•  FOMA 端末に 目ち 付され ている 銘 版シー ルは、 は 巧さないで くだち い。 

■ 銘版 シール じは、 技術 基準を 満たす 証明書の 役割 巧 あり、 銘版 シール 
巧 孤 意には 巧 ちれたり 、目ち り 替え 5 れた 場合な ど、 銘版 シールの 内容 
巧 確認で きないと きは、 技術 基準 適合の 判断 巧で きないた め、 故障 修 
埋を お受け できない 場合 巧 あり ますので、 ご ミ 主意 願し ^ ます。 

[  技術 基準 適合 認 、証 品！  I 


• 各種 機能の 設定 や 積算 通話 時間な どの 情報は、 FOMA 端末の 故障 •修理 や 
その他 あ 取り扱い じよって クリア （リか ソト） ちれる 場合 巧あります。 

■ お 手数を おなけし ます 巧、 この場合は 再度 設定を 巧って くだち るよ ラ 
あ 願いいた します。 

• 修® を 実施した 場合 じは、 刷 章 箇所に 関係な く、 Wi- 円 用の MAC アドし ス 
あよび Bluetooth アドし ス巧 変更 ちれる 場合 巧あります。 


•  FOMA 端末の 下記の 箇所に、 磁気を 発生す る 部品を 使用して います。 

キ わ、 ソシユ カードな ど、 磁気の 影響を 受け やすい ものを 近づけ ますと 
カード 巧 使えなくなる こと 巧あります ので、 ご ミ 主意く だち し、。 

■ 使用 箇所: スピーカ、 受話 □部 

• 本 端末は 防水/防 圍を 能を 有して おります 巧、 FOMA 端末 内部 巧 濡れた 
り 湿気を 帯 ひ' てし まった 場合は、 すく' じ 電源を切って 電ミ也 パックを 外し、 
お早めに 故障 取扱 窓 □へ ご 来店く だち い。 ただし、 FOMA 端末の 状態に 
よって 修 巧で きない こと 巧あります。 

■  メモリ ダイヤル (電話帳 機能) および ダウン ロード 情報な どに 
ついて 

•  FOMA 端末を 機種 変更 や 故障 修 巧を する 際に、 お客様 巧 作成 ちれた デ ー 
夕 または 外部な 5 取り込まれた データ あるいは グ ウン □ー ド ちれた デ ー 
夕 など 巧 変化 •消失な どす る 場合 巧あります。 これ 5 じついて 当社は 一切 
① 責任を 負いません。 また、 当社の 都合 じより あ 客 様の FOMA 端末を 代替 
品と 交換す る ことじよ リ修 SI こ 代えち せて いただく 場合 巧あります。 本 
FOMA 端末は FOMA 端末に グ ウン □-ド ちれた 画像 •着信^ □デイ を 含 
わ データ およ ひ' お客様 巧 作成 ちれた データを 故障 修埋 時に 限り 移し 曽え 
を 行います (一部 移し 营え できない データち あります。 また、 故障の 程度 
じよって は 移 し曽 えで きない 場合 巧 あ ります)。 

义 FOMA 端末 じ 保を ちれた データの 容量 じより、 移し替え じ 時間 巧な なる 
場合ち しくは 移し替え 巧で きない 場合 巧 ございます。 


\ \ モー ドが 障 診断 サイ ト 

ご 利用 中の FOMA 端末 じあいて、^- ル 送受信 や 画像 •ベ □デイ ①グ ウン 
□ー  ドな ど 巧 正常に 動作して いるかを 、お客様 ご 自身で ご 確認いた だけ ま 
す。 ご 確認の 結果、 巧 障と 思われる 場合は、 取扱説明書 裏面の な 如 章 お問い 合 
わせ 先」 まで お問い合わせ くだち し、。 
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画像- 化 テ’ ィ- タイな どが 正 
巧に 巧 作して いるか 巧認ず 
る 事が できます。 


「け- 卜’巧 障該 巧」 につい 
ての お問い 合せ 
•ミ •お問い合わせ 先 及び 受付! 

TOP 画面 


i モードが 障 診断 


M ■城も^^ 

JPEG 画な 表示 テスト 
7 ソー >3 ン 画像 表示 テスト 
夕-ル 送受信 テスト 
画 任 トル ま 示 テスト 
川 テ'  イト ル 受信 テスト 
着信 如 テ'  イ 再を テスト 
けフ！ [f かわ h： テスト 
i- motion 夕’ ウン 日- 卜’ テスト 


テストべ ニュ — 覧 画面 


サイ ト 接続 用 
QR〕ー ド 


r  i 亡 ー ド 故障 診断 サイ ト」 への 接続 方法 

i  t- ド サイ ト： [ i  Menu]  ► [あ 知 5 せ] ► [サポート 情 
報] ► [お問い合わせ] ► [故障 •電波 状況 お問い合わせ 先] 

►  [  i  t ー  ド 故障 診断] 

• 海外な 5 ①アク tz ス① 場合は 有料と なります。 

•  FOMA 端末の 機種 じより テスト 項目は 異なります。 ま 
た、 テスト 項目は 変更 ちれる こと 巧あります。 

• 各 テスト 項目で 動作を ご 確認す る 際は、 サイト 内の ミ 主意 
事項を よく お読み じなり、 テストを 斤って くだち い。 

•  i  t ー ド 故障 診断 サイトへの 接続 および ベール 送信 テストを 巧 ラ 際に、 
お客様の FOMA 端末 固有の 情報 (機種 名 や^-ル アドし ス など) 巧 自動的 
じ サーバ （ i  t ー  ド 巧 障 診断 サーバ) じ 送信 ちれます。 当社は 送信 ちれた 
情報を i t ー ド 故障 診断が 外の 目的には 利用いた しません。 

ソフトウェアを 更新す る 

FOMA 端末の ソフトウェアを 更新す る 必要が あるな ど ラな ネット フー 
ク I こ 接続 して チェックし、 必要な 場 含に は パク ット 通信 を 使って ソフ 
トウ ェアの 一部を ダウン □- ドし、 ソフトウェアを 更新す る 機能で 
す。 

FOMA 端末を 操作す る 上で 重要な 部分で ある ソフトウェアを 更新す る 
ことで、 FOMA 端末の 機能 •操作 性を 向上させる ことができます。 

• ソフト ウ ェア 更新 巧 必要な 場合は、 ド〕 t の ホ ー ムぺ ー ジおよ CM  Menu 
の r お客様 サポート」 I ごて ご 案内 させて いただきます。 
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• 更新 方を じは、 r 自動 更新」、 「即時 更新」、 r テ 約 更新」 ① 3 種類 巧あります。 
自動 更新： 新しい ソフトウェアを 自動で グ ウン □ー  ドし、 あ 5 なじめ 設 
定 した 時間に 書換えを 巧い ます。 

即時 更新： 更新したい ときす < 更新を 斤い ます。 

予約 更新： 更新したい 日時を 予約す ると、 予約した 日時に 自動的に ソフ 
トウ ェア 巧 更新 ちれます。 

• ソフトウェア 更新は、 FOMA 端末に 登録され た 電話帳、 力べ ラ 画像、 ダウ 
ン □ー ド データな どの データを 残した まま 斤 ラ こと 巧で きます 巧、 お 
客 様の FOMA 端末の 状態 (故障 • 破損 • 水 濡れな ど) じよって は デー タ① 
保護 巧で きない 場合 巧 ございま すので、 あ 5 なじめ ご 3 承 願います。 む 
要な データは バックアップを 取って いただく ことを おすすめ します。 
ただし、 グ ウン □-ド データな ど バック アッ プ巧 取れない データ 巧 あ 
ります ので、 あ 5 な じめ ご 3 承 願います。 


I ご 利用に あたって 

•  it— ド/ web 設定の 共通 設定の 接続 先 設定を ユーザ 接続 先に 設定して 
いる 場合 も ソフトウェア 更新を 斤 ラ こと 巧で きます。 

• ソフトウェア 更新 中は 電池 パックを 外ち ないで くだち い。 更新に 失敗す 
る こと 巧あります。 

• ソフトウェア 更新を 巧 ラ 際は、 電池を フル 充電して おいてく だち い。 

• 巧の 場合は ソフトウェアを 更新で きません。 

■  tz ル フ亡ー ド 中  ■ 通話 中 •圏外 じいる とき ■ 外部 機器と 接続 中 
■おまかせ □ック 中 ■国際 □— ミン ブ中 

■ 日付 •時刻を 正しく 設定して いないと き 
■ ソフトウェア 更新 じ 必要な 電ミ也 残 量 巧ない とき 
■ アク t ス ポイント t— ドで Wi- 円を 利用 中 

■  DLNA 対応 機器と 接続 中/接続 待機 中 

•ソフト ウェ ア 更新 （グウ ン □ー  ド、 書換え） じ は 時間 巧な なること 巧 あり 
ます。 

• ソフトウェア 更新 中は、 電話の 発信、 着信、 各種 通信 機能 およ ひ'、 その他の 
機能を 利用で きません （グ ウン □ー  ド 中は 音声 着信 巧 巧 能です)。 

• ソフトウェアの 更新の 際 じは、 サーバ (当社の サイ ト） へ SSL/TLS 通信 
を 巧い ます。 SSL/TLS 証明書を 有効 じして おく 必要 巧あります (あ 買し、 
上げ 時は [有 細に 設定 ちれて います 煩 P.202) 。 


• ソフトウェア 更新は、 電波 巧 強く、 アンテナ マーク 巧 3 本 表示 ちれて いる 
状態で、 移動せ す' じ 実 巧す る ことを おすすめ します。 ソフトウェア ダウン 
□ー  ド 中に 電波 状態 巧 悪く なったり、 ダウン □ー  ド 巧 中止 ちれた 場合は、 
再度 電波 状態の よい 場所で ソフトウェア 更新を 斤って くだち い。 

•すでに ソフト ウェ ア 更新 済みの 場合は、 ソフト ウェ ア 更新の チ ェックを 
巧った 際に [更新は 必要ありません このまま ご 利用く だち い] と 表示ち 
れ ます。 

• ソフトウェア 更新 中に 送信 ちれて きた、 i 亡 ー ド^ール や^、 ソ tz  — ジ 
R/F は i  t ー  ド tz ン ターに、 SMS は SMStz ンタ ー I こ 保管 ちれます。 

• ソフトウェア 更新の 再起動 時、 i 亡 ー ド tz ン ター 保管 状態 表示 （屈 =P.36) 
① アイコンは 消えます。 また、: ー ル 選択 受信 設定を [ON] じ 設定して し、 
る 場合、 ソフトウェア 更新 中に^ ー  ル 巧 届く と、 ソフトウェア 更新 後に 
ベール 巧 ある ことを 通知す る 画面 巧 表示 ちれない こと 巧あります。 
i  ド tz ン ターには 保管 ちれて います。 

•ソフト ウェ ア 更新の 際、 お客様の FOMA 端末 固有の 情報 (機種 や 製造番号 
など) 巧、 自動的 じ サーバ (当社 巧 管® す る ソフト ウェ ア 更新 用 サーバ) じ 
送信 ちれます。 当社は 送信 ちれた 情報を、 ソフトウェア 更新が 外の 目的に 
は 利用いた しません。 

•ソフト ウェ ア 更新に 失敗し た 場合、 [書換え 失敗 しました] と 表示 ちれ、 一 
切の 操作 巧で きな くな ります。 その場合には、 大変 お 手数です 巧 ド コ亡指 
定①古 如 章 取扱 窓 □ま で お 越 しいた だきます よ ラ お 願し "'いたします。 

•ソフトウェア 更新 中は、 視聴 予約 アラ ームは 動作し ません。 また、 視聴 •録 
画ち 開始 ちれません。 


1 ソフ トウ ェア 更新を 自動で 巧う  <  自動 更新 設定 > 

新しい ソフトウェアを 自動で ダウン □ー  ドし、 あ 5 なじめ 設定した 時間に 
書換えを 巧い ます。 

お買い上げ 時は、 自動 更新 設定 巧 [自動 で更沉 、曜日 巧 [指定な し]、 時刻 巧 
[03 時 00 分] じ 設定され ています。 

書換え 可能な 状態に なると [か] 巧 表示 ちれ、 書換え 時刻の 確認を 斤い、 書換 
え 時刻の 変更 や 今す く' 書換え するな を 選択で きます。 

[か] 巧 表示 ちれた 状態で 書換え 時刻 じなる と、 自動で 書換え 巧 斤 われ、 [か] 
は 消去 ちれます。 


■ 自動 更新 日時の 設定 

1 ノーマル メニューで [本体 設定] ► [その他 設定] ►[ソフト 
ウェア 更新] ► 端末 暗証番号を 入力 ► [自動 更新 設定] 


お ホ 巧 証 番号を 
入力して ください 

I  0 


トウ X アを巧  1 

き 動 更新 設定 

1 自由で 更新  fl 

巧 曰 

1 指を なし B 

持 刻 

103 時 的 分 1 

2 各項 目を 設定 ►歷] 

• 自動 更新 時刻に ソフトウェア 更新 巧 起動で きな なった ときは、 待受画 
面に [か] または [が] 巧 表示 ちれます。 

• [更新の 通知の み] を 選択した ときは、 新しい ソフトウェアは ダウン 
□ー  ド ちれません。 ダウン □ー  ドして、 書換えを 巧 ラ 方を じついて は 
煩 P. 日 46 

■ 更新が 必要な 場合の 動作 

ソフトウェア 巧 自動で グ ウン □ー  ド ちれる と、 待受 画面に [か] 巧 表示 ちれ 
ます。 

1 待受 画面に [お] 表示 ►[お] を 選ぶ 
2 書換え 方法を 選ぶ 

• 設定の 確認： [OK] 

- 待受 画面に 戻ります。 設定 時刻に なると 書換えを 開始し ます。 

• 設定の 変更： [時刻 変更] 

- 曜日と 時刻を 設定し ます。 

• 書換え 開始： [今す く' 書換え] 
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• アイコンは、 一度 確認す ると 消えます。 


ソフトウェア 更新を 起動す る 


ソフトウェア 更新を 起動す るには、 待受 画面で [が] な 5 巧 ラ 方を とべ 
ニューを 選択して 斤 ラ 方を 巧あります。 

• 待受 画面で [が] は、 巧の 場合 じ 表示 ちれます。 

麵 自動 更新 設定を [更新の 通知の み] じ 設定して いると きじ、 ドコ 亡な 5 
通知 巧 あった とき 

麵 予約 更新に 失敗したり、 取り消した とき 
■ ソフトウェア 更新の 中断 後、 更新 巧 必要な とき 

■ アイコンから 起動す る 

1 待受 画面に [明] 表示 明] を 選ぶ K はい] 

• ソフトウェア 更新を 起動 しないと き： [いいえ] 


だ.^ な? 諸す が S か 


縛 ぃ 


♦ 


端末 暗証番号を 入力 

• 入力した 端末 暗証番号は、 [がで 表示され ます。 お買い上げ 時は 
[0000] じ 設定 ちれて います。 
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3 更新 方法を 選ぶ 

• ソフトウェア 更新 巧 必要な ときは、 [更新 巧 必要です] と 表示 ちれ ま 
す。 

• 更新 開始： [今す く' 更新] ►P. 日 46「 すく' じ ソフトウェアを 更新す る」 ① 
操作] へ 

• テ 約して 更新： [予約] ►P. 日 47 旧時を 予約して ソフトウェアを 更新 
する」 ① 操作] へ 

• 更新し ない： [更新し ない] ► [はい] ►待受 画面へ 戻る 

• ソフトウェア 更新の 必要 巧ない ときは、 [更新は む 要ありません こ 
のま まご 利用く だち い] と 表示 ちれます。 

• ソフト ウェ ア 更新の 際、 お客様の FOMA 端末 固有の 情報 (機種 や 製造 
番号な ど) 巧、 自動的 じ サーバ (当社 巧 管® す る ソフト ウェ ア 更新 用 
サーバ )1 三 送信 ちれます。 当社は 送信 ちれた 情報を、 ソフトウェア 更 
新が 外の 目的 じは 利用いた しません。 

■ メ ニュー から 起動す る 

1 ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ► [その他 設定] ►[ソフト 

ウェア 更新] 

2 端末 暗証番号を 入力 ► [更新 実 巧] 

• ソフト ウェ ア 更新 巧 必要な ど ラな ①チ ェック を 開始 します。 

• が 降の 操作 じついて は 屈 =P .日 46「 アイコンな 5 起動す る」 ① 操作 3 へ 


[すぐに ソフ トウ エアを 更新す る < 即時 更新 > 


1 [今す ぐ 更新] ►  [OK]  ►ダウン ロー ド 開始 

• [今す く' 更新] を 選択して 約 日 秒 経過す ると、 自動的 じグ ウン □ー  ド 
を 開始し ます。 

• グ ウン □ー  ドを 開始す ると、 あとは ベ ニューな どを 選択し なくても、 
自動的 I ご ソフトウェア 更新 巧 実 巧 ちれます。 

• ダウン □ー  ドの 途中で 中止す ると、 それまで ダウン □ー  ドした デ ー 
夕は 削除 ちれます。 


• 予約 更新のと きは に SL/TLS 通信を 開始 します (認証中) ] ^ [通信 
中] 巧 表示 ちれます。 

2 ダウンロードが 終了す ると [書換え 開始し ます] が 表示 ► 
[0K] 

• [書換え 開始し ます] ① 表示 巧 約 日 秒 経過す ると、 自動的に 書換えを 
開始し ます。 

• 書換え 中は、 すべての ボタン 操作 巧 無効と なります。 書換えを 中止し 
たり、 電話を 受ける こと もで きません。 

• 書換え 巧 終 3 すると、 自動的に 電源 巧 切れ、 すく' じ 電源 巧 入ります。 


3 電源が 入る と、 自動的に ソフト ウ X ア 更新が 開始 

• 更新 中は、 すべての ボタン 操作 巧 無効と なります。 更新を 中止した 
り、 電話を 受ける こと もで きません。 

• 更新 巧 終 3 すると、 約 日 秒 後に 電源 巧 切れ、 す <1 こ 電源 巧 入ります。 


4  [ソフトウェア 更新 完了し ました] が 表示 ►  [0K] 

• ソフトウェア 更新を 終 3 し、 待受 画面 巧 表示 ちれます。 

■ サーバ が 混み合って いると き 

[サーバ 巧 混み あってい ます] と 表示 ちれた ときは、 

[予約] を 選ん で 更新 日時を 設定して くだち い 
(喊 P. 己 が)。 


1" 日時を 予約して ソフ トウ ェアを 更新す る < 予約 更新 > 

ダウン □ー ド じ 時間 巧な なる 場合 や サーバ 巧 混み合って いる 場合 じは、 ソ 
フト ウェア 更新を 巧 ラ 日時を あ 5 なじめ 設定して おく こと 巧で きます。 

1 [予約] 

• 予約 候補 選択 画面 巧 表示 ちれます。 

• 日時は、 サーバの 時刻に 合わせて 表示 ちれ ま 
す。 


2 希望 日時を 選ぶ ► [はい] 

• [その他の 日時] を 選んだ ときは、 サーバと 通信した あと、 ご 希望の 
曰、 時間帯を 選/ ぷ こと 巧で きます。 時間帯を 選択す る 画面 じは、 各 時 
間 帯の 予約 空き 状況 巧 [〇 : 空 あり]、 [A : 空 わすな] のよ ラに 表示ち 
れ ます。 希望す る 時間帯を] つ 選択す ると、 再ぴ サーバと 通信して 予 
約 時刻の 候補 巧 表示 ちれます。 ご 希望の 予約 候補を 選択 します。 

• 予約 巧完 3 すると、 待受 画面に [か] 巧 表示 ちれます。 
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■ 予約した 日時に なると 

1 ソフト ウエ ア 更新 _ I 


更新を 開始し ます 


‘-まを 


1 [更新を 開始し ます] が 表示 KOK] 

• [更新を 開始し ます] ① 表示 巧 約 日 秒 経過す ると、 自動的に ソフト 
ウェア 更新を 開始し ます。 

• ソフト ウェ ア 更新の 予約 日 時には、 電波の 十分 届 くと ころ で 待受画 
面を 表示ち せて あいてく だち い。 また、 予約した 日時 じ ソフトウェア 
更新に 必要な 電池 残 量 巧ない ときは、 ソフトウェアは 更新 ちれ ませ 

hjo 

• 予約した 日時 じべール 送信 中、 ベール 受信 中、 i  ド 中、 i アプリ 

起動 中な どの 操作を 巧って いた 場合、 ソフトウェアは 更新 ちれ ませ 
ん 。操作 終 3 後 じ待受 画面に 戻る と、 ソフトウェア 巧 更新 ちれます。 

• 予約した 日時に 外部 機器 接続 中、 t ルフ ド 中、 おまかせ □ック 
中、 アク t スポ イン ト t  - ドで Wi- 円を 利用 中、 DLNA 対応 機器と 接続 
中/接続 待機 中の 場合、 ソフトウェアは 更新 ちれません。 

• ソフトウェア 更新の 予約 日時 になった とき FOMA 端末の 電源 巧 切れ 
ている 場合 や、 予約 起動 後す く' じ FOMA 端末の 電源を切った 場合は、 
予約は 無効と なります。 

• 予約 巧完 3 した あとじ 「デー ター 括 削除」 （屈 =P.136) を 斤 ラと、 予約 
は 取り消 ちれます。 再度 ソフトウェア 更新の 予約を 巧って くだち い。 
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■ 予約した 日時を 確認 •変更 •取り消す 
1 ノー マルメ ニ ユーで [本体 設定] ►[その 
他 設定] ►[ソフト ウ X ア 更新] ► 端末 暗 
証 番号を 入力 ► [更新 実行] 


2 項目を 選ぶ 

• 予約の 確認： [0K] 

• 予約の 変更： 控围 ►希望 日時を 選/ ぷ ►P. 日 47 旧時を 予約して ソフ 
トウ ェ アを 更新す る」 ① 操作 2 へ 
• 予約を 取り消す： [取消] ► [はい] ► にり 

■ソフ トウ ェアの 更新を 終了す る 

各 画面で [いいえ] を 選択 した 場合 や 中止し た 場合は、 操作 終 3 ① 画面 巧 表 
示 ちれます。 

[はい] を 選択す ると ソフトウェア 更新を 終 3 して^ ニュー 画面に 戻り ま 
す。 [いいえ] を 選択す ると 前の 画面に 戻り ます。 


スキャン 機能 


有害な データを チェック する 


サイトな 5 のグ ウン □ー  ド や i 亡 ー ド: ー ルな ど、 外部 力、 5F0MA 端 
末に 取 U 込んだ データ やプ □グラム じついて、 データを 検 知して、 障 
害を 引き起こす 可能性を 含む データの 削除 や アプリ クーシ ョンの 起 
動を 中止し ます。 

• チェックの ためじ パ ターン データを 使います。 パターン データは 新たな 
問題 巧 発見 ちれた 場合に 随時/  \ 'ー  ジョン アッ プ ちれます ので、 パターン 
デー タを 更新して くださし、 （傾 P. 日 49)。 

• スキ ゎン 機能は、 ホームページの 閲覧 や^  — ル 受信な どの 際に FOMA 端 
末に 何 5 なの 障害を 弓 I き 起こす データの 侵入な 5 —定の 防衛 手段を 提供 
する 機能です。 各 障害に 対応した パターン データ 巧 FOMA 端末に ダウン 
□ー  ド ちれて いない 場合、 または 各 障害に 巧応 した パターン データ 巧を 
在し ない 場合、 本 機能 じて 障害な どの 発生を 防く' こと 巧で きません ので 
あ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 


•パターン データ は FOMA 端末の 機種 ごとに デー タ① 内容 巧 異なります。 
当社の 都合 I ごより 端末 発売 開始 後 3 年を 経過した 機種 向け/  \° ターン デ ー 
夕① 配信は、 停止す る こと 巧あります ① であ 5 なじめ ご 3 承く だち し、。 


[パ ター ン デー タを 更新す る  <  パ ター ン データ 更新 > 

ますは じめ じ、 パターン データの 更新を 巧い、 パターン データを 最新 じし 
てくだち し、。 

\  ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►  [ロック •七 キュリ テイ] 
► [スキャン 機能] ► [パ ター ン データ 更新] 


[はい] ► [はい] 


• 携帯電話 情報を 送信 しないと きは、 [しん^え] を 選択し ます。 

• ダウン □ー  ド 巧 開始 ちれます。 

• パターン データ 更新の 必要 巧ない ときは、 [パターン データは 最新で 
す] と 表示 ちれます。 [0K] を 選択して 、そのまま ご 利用く だち い。 

3 パターン データ 更新が 完了したら [OK] 

•パターン データ 更新の 際、 お客様の FOMA 端末 固有の 情報 (機種 や 製造 
番号な ど) 巧 自動的に サーバ (当社 巧 管理す る スキ わ ン 機能 用 サーバ） 

じ 送信 ちれます。 当社は 送信され た 情報を スキ わン 機能が 外の 目的に 
は 利用いた しません。 

• 電波の 状態 じより、 ダウン □ー  ド 巧 中断 ちれる 場合 巧あります。 


パターン データを 自動的に 更新す るよう に 設定す る 

< 自動 更新 設定 > 


自動 更新 設定を [有効] じ 設定す ると、/ \° ターン データ 巧/ \ 'ー ジョン アップ 
ちれた ときに、 自動的に 更新 ちれます。 

自動 更新 巧 成な し た 場合、 待受 画面に 自動 更新を 斤った 旨の ベ 、ソ t ー  ジ '巧 
表示 ちれます。 また、 FOMA 端末の 状態 じよって は 自動 更新 巧 巧 われない こ 
と 巧あります 。その 場合は、 パターン データの バージョンアップ 巧 あった 旨 
の^、 ソ t ージ '巧 表示 ちれます。 

\  ノー マルメ ニ ューで [本体 設定] ►[ロ ッ 
ク •七 キュ リ テイ] ► [スキャン 機能] ► 

[自動 更新 設定] 


ち 効に ずると バター ン 
データ 自 里) を 巧 時に 巧 
巧 巧 話 巧 報を をち しま 


[有効け [はい] ► [はい] ►  [OK] 

自動 更新 設定の 有効/無効の 情報は 才 、、ソ ト ワークで 保持して います。 
そのため、 設定の 際、 FOMA 端末では 常に [有効] 巧 選択され た 状態に 
なって います。 

自動 更新 設定の 際、 お客様の FOMA 端末 固有の 情報 (機種 や 製造番号な 
ど) 巧 自動的に サーバ (当社 巧 管 遇する スキ わ ン 機能 用 サーバ) じ 送信 
されます。 当社は 送信 ちれた 情報を スキ わン 機能が 外の 目的には 利用 
いたしません。 

電波の 状態 じより、 自動 更新 設定 巧 中断され る 場合 巧あります。 


[スキ ヤン 機能を 設定す るく スキャン 機能 設定 > 


スキ ゎン 機能を [有効] じ 設定す ると、 データ やプ □ブラムを 実行す る 際、 自 
動的に チェック します。 

SMS じ スキ ゎン 機能を 実 巧す るな ど ラな を 設定す る こと もで きます。 

•  ソ t ージ 'スキ ゎン① 設定は、 スキ ゎン 機能 巧 [有効] じ 設定 ちれて いる 

場合に 設定で きます。 

• スキ ゎン 機能 巧 [無効] ① 場合、 ベ、 ソ tz— ジス キゎン は 現在の 設定 になな 
わ 5 す [無効] となります。 
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I スキャン 巧 能設を  I 


ノー マルメ ニ ユーで [本体 設定] ►  [ロッ 
ク •七 キユ リ ティ] ► [スキ ャン 機能] ► 

[スキャン 機能 設定] 

各項 目を 設定 ►圆 ►[はい] 

• 設定で きる 項目は 巧のと おりです。 

■ スキ わン 機能: スキ わン 機能を 有効 じするな ど ラな を 設定で きま 
す。 

•スキ わ ン 機能を [有効] じ 設定す ると、 障害 を 弓 I き 起こす データ 
を検 化した 場合に、 日 段階の 警告し ベルで 表示 ちれます 
(煩 P. 日日 0)。 

■  ソ tz — ジス キわン ：^、 ソ tz — ジス キわン を 有効 じするな ど ラな 
を 設定で きます。 


[スキャン 結果の 表示に ついて 


障害を 弓 I き 起こす 可能性を 含 お データ 巧 あった 場合は、 警告 画面 巧 表示ち 

れ ます。 

■ スキャン された 問題 要素の 表示に ついて 

• 警告 画面で [詳細] を 選択す ると、 問題 要素 名 巧 表示 
ちれます。 パターン データの 内容 じよって 問題 要素 
名 巧ない 場合、 [詳細] は 表示 ちれません。 

• 問題 要素 名は 最大 日 個まで 表示 ちれます。 6 個が 上 
検 化した 場合は、 6 個 目が 降の 問題 要素 名は 省略ち 
れ 、検化 ちれた 問題 要素の 総数 巧 表示 ちれます。 ま 
た、 同じ 問題 要素を 複数 検 化した 場合は、 ] 個の み 表 
示されます。 
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■ スキャン 結果の 表示に ついて 


警告し ベル 0 

問題 要素が 検出され ま 
した 

正常に 助 作で きない 巧 
合が ありまず 

OK  II 詳細 

表示/起動/発信で きます。 が 前 
じ 問題 巧 あった 巧、 現在は 問題 巧 
起こ 5 ない 場合に 表示 ちれます。 
[OK] : 表示/起動/発信 

警告し ベル] 

問 お 要素が 巧 出され ま 
した 

正 巧に 曲 作で きない 巧 
合が ありまず 
助 巧を 中止し まず か？ 

いえ f 詳細 

[いいえ]: 表示/起動/発信 
[はい] : 動作の 中止 

警告し ベル 2 

問 匯要亲 がち 出され ま 
した 

正常に あかで きない 場 
合が ある ためお 了し ま 
ず 

II  OK  1|  詳細 

表示/起動/発信で きません。 
[OK]: 終 3 

警告し ベル 3 

Kmf!u 町 1 阻まが J 

表示/起動/発信で きません。 
[はい]: データ 削除 
[いいえ]: データを 削除し ないで 

終 3 

警告し ベル 4 

問題 要素が 巧 出され ま 
した 

正常に 巧 作で きないた 

め デー タを 削除し ます 

OK  II 詳細 

表示/起動/発信で きません。 
[OK]: データ 削除 

• パターン データの 内容 じよって は、 前記が 外の 警告 画面 巧 表示 ちれる こ 
と 巧あります。 


1 


パ ター ン データの バ ージョ ンを 確認す る 


< パージョン 表示 > 


ノーマル メニューで [本体 設定] ►  [ロッ 
ク •七 キュ リ テイ] ► [スキ ヤン 機能] ► 
[バー ジョン 表示] 


主な 仕様 


■ 本体 


品名 

SH-01C 

サ イブ 

高ち 約 1 12mmX 幅 約 日 OmmX 厚さ 約 
] 6.9mm (最厚 音 が] 2 1mm) (おりたた 
み 時） 

質量 

約 138g 履 池 パック 装着 時） 

連続 通話 
時間※ 1X2 

F0MA/3G 

音声 電話 時: 約 220 分 

テし ビ 電話 時: 約り 0 分 

GSM 

音声 電話 時: 約 200 分 

連続 待受 
時間※ 2X3 

FOMA/ 

3G 

3G/GSM 
切替:  3G 

移動 時: 約 330 時間 X  4 

3G/GSM 
切替： 自動 

移動 時: 約 31 別き 間※ 4 

静止 時: 約 460 時間※ 5 

GSM 

3G/GSM 
切替： 自動 

静止 時: 約 2 日 0 時間※ 5 

ワン t ブ 視聴 時間 

約 290 分 

充電 時間 

AC アダプタ： 約 120 分 

DC ア グプタ： 約 120 分 

デイ スプし 
イ 

方式 

^ イン デイ スプ しイ： NEWt バイ ル 
ASV 液晶 16 で 7,216 色 
サブ ディ スプ しイ： 有機 EL  ] を 

サ イブ 

^ イン デ イス プしイ ：約 3.4inch 
サブ ディ スプし イ：約 1.4inch 

画素 数 

^ イン デイ スプ しイ：  409,920 画素 
(480X8 己 4 ドット） 

サブ デイ スプ しイ： 12,288 画素 
(192X64 ドット） 

fe 像 素子 

種類 

:>< インカべ ラ： CCD ※日 
サブ カべ ラ： CMOSX6 

ヴ イブ 

^ インカ^ ラ： 1/2.3inch 
サブ カ^ラ： 1/8.2inch 

力^ラ 部 

有効 画素 数 

:>< インカべ ラ： 約 1410 万 画素 
サブ カべ ラ: 約 43 万 画素 

記録 画素 数 (最大 時） 

^ インカべ ラ： 約 1400 万 画素 
サブ カべ ラ： 約 41 万 画素 

ブーム （デジタル） 

ベイン カべ ラ： 最大 約 27.0 倍 
サブ カ^ラ: 最大 約 日. 4 倍 

ピ クチ わ ー ライト 光源 LED 特性 

a)  連続 発光 

b)  波長 

白：  400 -TOOnm 

c)  最大化 力 

白： 1.4mW  (本体 内部 4.3mW) 

記録 部 

静止画 記録 枚数 

約 1500 枚※ 了※ 8 

約 60000 枚 (m に 「oSD 力ー ド （  2  G バイ 
卜） 保 割 寺 戸 7 

静止画 連続 撮影 

14M：  3 枚/ 10M:  3 枚/日  M:  3 枚/ 
3M：  3 枚/フル HD:  6 枚/待 受 ：  8 
枚/ VGA: 10 枚/ QVGA:  40 枚/ 

QCIF:  40 枚 

静止画 ファイル 形式 

」PEG 
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記録 部 

動画 録画 時間 

] 件 あたり 約 26 分※ 9 

1 件 あたり 約 60 分 (microSD 力ード 
(2G バイト） 保 割き) X9 

動画 ファイル 形式 

MP4 

音楽 再生 

連続 再生 時間 

i  シ ヨン： 約 410 分※ 10 

着 ラた フル® (バック ブラウン ド 再生 
対応） ：約 3300 分※1 0 

WMA ファイル （バックグラウンド 再 
生 対応）： 約 2510 分 X 11 

Mus に &Video チ わみ レ （音声） （バック 
ブラウン ド 再生 対応） ：約 1 0 1 0分 

Music&Video チ わみ レ （動画）： 約 4 1 0 
分 

保を 容量 

着 ラた® 

着 ラた フル® 

約 巧 2M バイト※ じ 

無線 LAN 

IEEE  802.1 1b/g/n  (2.4GHz) 準拠 

X  ] 連続 通話 時間とは、 電波を 正常に 送受信で きる 状態で 通話 じ 使用で き 
る 時間の 目安です。 

X  2 データ通信 や マルチ アク tz ス実斤 時 あよび 力^ラ 起動時 も、 前述の 通 
話 時間 や待受 時間より 短くな ります。 

X  3 連続 待受 時間とは、 FOMA 端末を おりたたみ、 電波を 正常 じ 受信で き 
る 状態で 移動 したと き ① 目安です。 なお、 電池 パック ① 充電 状態、 機能 
設定 状況、 気温な どの 使用 環境、 利用 場所の 電波 状態 (電波 巧 届な な 
し、、 または 弱い) など じより、 通話 •待受 時間は 半分 程度 じなる こと 巧 
あります。 i  ド 通信を 斤う と 通話 (通信） •待受 時間は 短くな り ま 

す。 また、 通話 や i  t ー  ド 通信を しなくても、 ワン tz ブ① 視聴、 i  t 一 
ド^ールの 作成、 团 uetooth 機能、 ダウン □ー  ドした i アプリ、 i アプ 
リ 待受 画面を 起動ち せる と 通話 (通信） • 待受 時間 は 短くな ります。 

X4  FOMA 端末を 巧り たたみ、 電波を 正常に 受信で きる エリア 内で r 静 
止」、 r 移動」 と 「圏外」 を 組み合わせた 状態での 平均 的な 利用 時間です。 

※巳 FOMA 端末を おりたたみ、 電波を 正常 じ 受信で きる 静止状態での 平均 
的な 利用 時間です。 

X  6  CCD (charge  coupled  device： 電荷結合素子) あよび CMOS 

(complementary  metal-oxide  semiconductor: 相補 型 金属 酸化 膜半暮 体） 
とは、 銀 短 力: ラの フイルム I こ 当たる 部分を 構成す る 撮 像 素子です。 
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X  7 画像 サ イブ: QVGA (240X320 ドット） /画質 ： 夕ーマル/ ファイル サ 
イブ:  2 日 K バイト 

X  8 あ 買い上げ 時に 登録 ちれて いる データ 销リ除 可能な データ） を 削除し 
ていない 場合の 撮影 枚数です。 

X9 画像 ヴ イブ: QCIF(176X144 ド、 ソ ト） / 画質： 夕ー マル/ファイル サイ 
ブ 制限: 制 限な し/種別: 映像 + 音声 

X10 ファイル 形式: AAC 形式 

XII ファイル 形式: WMA 形式 

※に 静止画、 動画、 ミュージック、^ □デイ、 マイ ドキュ^ント、 きせな え 
ツール、 マ チキ わ ラ、 キわ ラ電、 i アプリ、 電子 書籍/電子 S 辛 書/電子 
コミック、 Music&Video チ わ ネル、 ビデオ、 トルカを 保を している 場合 
じは、 着 ラた®/ 着 ラた フル® ① 保を 容量は みなくな ります。 


■ 電池 パック 


品名 

電池 パック SH23 

使用 電池 

リチウム イオン 電池 

公称 電圧 

DC  3.7  V 

公称 容量 

800  mAh 

f 撮影/保 巧で きる 目安 

撮影 枚数/撮影 時間は、 FOMA 端末、 2G バイ ト① microSD カードに 保を し 
たと きの 目安です。 FOMA 端末、 2  G バイトの m に 「oSD 力ードに 他の 画像 や 
i アプリの ソフトな ど 巧 保を ちれて いると き、 撮影で きる 枚数 や 時間は か 
なくな ります。 また、 撮影 環境 や 被写体な どの 条件 じより、 撮影で きる 枚数 
や 時間 巧みなくなる こと 巧あります。 

• 静止画 および 動画の 撮影 サイ ブ① 設定 方を じついて は 屈 = P.228 


■ 静止画の 撮影 枚数 

FOMA 端末 


14M：  3240X4320 

ゾー 7 ル 

約 130 枚 

フ アイン 

約 日日 枚 

A イク オリ テイ 

約 30 枚 

10M：  2736X3648 

約 1 日 0 枚 

約 巧 枚 

約 4 己 枚 

日  M: 1944X2 日 92 

約 300 枚 

約 150 枚 

約 80 枚 

3  M： 1536X2048 

約 300 枚 

約 200 枚 

約 100 枚 

フル  HD: 1080 X  1920 

約 己 20 枚 

約 330 枚 

約 200 枚 

待受 :  480X8 己 4 

ソー 7 ル 

約 1500 枚 

フ アイン 

約 1500 枚 

A イク オリ テイ 

約 770 枚 

VGA：  480X640 

約 1 日 00 枚 

約 巧 00 枚 

約 970 枚 

QVGA：  240X320 

約 1500 枚 

約 1500 枚 

約 1500 枚 

QCIF：  176X144 

約 1500 枚 

約 1500 枚 

約 1500 枚 

2G バイ トの microSD 力ード 


^ ^ ^ _ 

14M：  3240X4320 

ゾー 7 ル 

約 1 日 00 枚 

フ アイン 

約 7 10 枚 

A イク オリ テイ 

約 380 枚 

10M：  2736X3648 

約 1900 枚 

約 9 日 0 枚 

約 己 70 枚 

己  M: 1944X2 己 92 

約 3700 枚 

約 1900 枚 

約 1000 枚 

3M： 1536X2048 

約 3700 枚 

約 2400 枚 

約 1300 枚 

フル  HD: 1080 X  1920 

約 6000 枚 

約 4000 枚 

約 2 日 00 枚 

待受 :  480X854 

約 30000 枚 

約 1 日 000 枚 

約 8600 枚 

VGA：  480X640 

約 30000 枚 

約 20000 枚 

約 12000 枚 

QVGA：  240X320 

約 60000 枚 

約 30000 枚 

約 20000 枚 

QCIF：  176X144 

約 60000 枚 

約 60000 枚 

約 30000 枚 

■ 動画の 撮影 時間 

FOMA 端末の 1 回 あたりの 連続 撮影 時間 


ェ ny 
二— 

ゾー 7 ル 

フ アイン 

ハイ クオ 
リ ティ 

フル HD: 
1920X 

1080 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

約 13 秒 

約 9 秒 

映像の み 

- 

- 

約 13 秒 

約 9 秒 

音声の み 

約 40 分 

HD： 

1280X 

720 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 13 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 13 秒 

音声の み 

約 40 分 

FWVGA： 
864  X 

480 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 26 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 27 秒 

音声の み 

約 40 分 

ェ H 夕 
二— 

y  —  7 ル 

フ アイン 

A イ クオ 
リ ティ 

VGA： 
640  X 

480 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 26 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 27 秒 

音声の み 

約 40 分 

QVGA： 
320  X 

240 

^-)i 
用 (短） 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 10 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 10 秒 

音声の み 

約 119 秒 

ベール 
用 張） 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 41 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 42 秒 

音声の み 

約 488 秒 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 206 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 2 12 秒 

音声の み 

約 40 分 

QCIF： 

176X 

144 

ー  ル 
用 (短） 

映像 + 音声 

約 134 秒 

約 78 秒 

約 28 秒 

約 19 秒 

映像の み 

約 176 秒 

約 91 秒 

約 31 秒 

約 20 秒 

音声の み 

約 119 秒 

ール 
用 （長） 

映像 + 音声 

約 日日 2 秒 

約 323 秒 

約 117 秒 

約 79 秒 

映像の み 

約 12 分 

約 37 己 秒 

約 129 秒 

約 8 己 秒 

音声の み 

約 488 秒 

制限 

なし 

映像 + 音声 

約 46 分 

約 26 分 

約 己 88 秒 

約 399 秒 

映像の み 

約 60 分 

約 31 分 

約 10 分 

約 42 己 秒 

音声の み 

約 40 分 

FOMA 端末の 含 計 撮影 時間 


ェ H ゾ 
二一 

ゾー 7 ル 

フ アイン 

ハイ クオ 
リ ティ 

フル HD: 
1920X 

1080 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

約 206 秒 

約 138 秒 

映像の み 

- 

- 

約 207 秒 

約 138 秒 

音声の み 

約 6 19 分 
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ェ H ゾ 
二— 

ゾー 7 ル 

フ アイン 

ハイ クオ 
リ ティ 

HD： 

1280X 

720 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 206 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 207 秒 

音声の み 

約 6 19 分 

FWVGA： 
864  X 

480 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 4 10 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 41 己 秒 

音声の み 

約 6 19 分 

VGA： 
640  X 

480 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 4 10 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 41 己 秒 

音声の み 

約 6 19 分 

QVGA： 
320  X 

240 

ベール 
用 (短） 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 3：3 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 3：3 分 

音声の み 

約 396 分 

—ル 
用 （長） 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 日 1 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約己汾 

音声の み 

約 6 18 分 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 己 2 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約巳汾 

音声の み 

約 6 19 分 

QCIF： 

176X 

144 

ール 
用 (短） 

映像 + 音声 

約 446 分 

約 260 分 

約 93 分 

約 63 分 

映像の み 

約 586 分 

約 303 分 

約 10 汾 

約 66 分 

音声の み 

約 396 分 

ール 
用 （長） 

映像 + 音声 

約 699 分 

約 409 分 

約 148 分 

約 100 分 

映像の み 

約 91 日 分 

約 が 己 分 

約 163 分 

約 107 分 

音声の み 

約 6 18 分 

制限 

なし 

映像 + 音声 

約 699 分 

約 409 分 

約 149 分 

約 101 分 

映像の み 

約 9 17 分 

約 が 己 分 

約 163 分 

約 107 分 

音声の み 

約 6 19 分 
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2  G パイ トの microSD カードの 1 回 あたりの 連続 撮影 時間 


ェ H 夕 
二— 

y — 7 ル 

フ アイン 

A イ クオ 
リ ティ 

フル HD: 
1920X 

1080 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

約 42 分 

約 30 分 

映像の み 

- 

- 

約 42 分 

約 30 分 

音声の み 

約 360 分 

HD： 

1280X 

720 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 42 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 42 分 

音声の み 

約 360 分 

FWVGA： 
864  X 

480 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 60 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 60 分 

音声の み 

約 360 分 

VGA： 
640  X 

480 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 60 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 60 分 

音声の み 

約 360 分 

QVGA： 
320  X 

240 

ール 
用 (短） 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 10 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 10 秒 

音声の み 

約 119 秒 

ー  ル 
用 （長） 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 41 秒 

映像の み 

- 

- 

- 

約 42 秒 

音声の み 

約 488 秒 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 60 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 60 分 

音声の み 

約 360 分 

ェ H ゾ 
二— 

ゾー 7 ル 

フ アイン 

ハイ クオ 
リ ティ 

QCIF： 

176X 

144 

ー  ル 
用 (短） 

映像 + 音声 

約 134 秒 

約 78 秒 

約 28 秒 

約 19 秒 

映像の み 

約 176 秒 

約 91 秒 

約 31 秒 

約 20 秒 

音声の み 

約 119 秒 

ー  ル 
用 （長） 

映像 + 音声 

約 日日 2 秒 

約 323 秒 

約 117 秒 

約 7 骑少 

映像の み 

約 12 分 

約 37 己 秒 

約 129 秒 

約 8 日 秒 

音声の み 

約 488 秒 

制限 

なし 

映像 + 音声 

約 60 分 

約 60 分 

約 60 分 

約 60 分 

映像の み 

約 60 分 

約 60 分 

約 60 分 

約 60 分 

音声の み 

約 360 分 

2  G バイ トの microSD 力ー ドの 合計 撮影 時間 


ェ H ゾ 
二一 

ゾー 7 ル 

フ アイン 

ハイ クオ 
リ ティ 

フル HD: 
1920X 

1080 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

約 42 分 

約 30 分 

映像の み 

- 

- 

約 42 分 

約 30 分 

音声の み 

約 7690 分 

HD： 

1280X 

720 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 42 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 42 分 

音声の み 

約 7690 分 

FWVGA： 
864  X 

480 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 84 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 8 日 分 

音声の み 

約 7690 分 

VGA： 
640  X 

480 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 84 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 8 日 分 

音声の み 

約 7690 分 

ェ H 夕 
二— 

y  —  7 ル 

フ アイン 

A イ クオ 
リ ティ 

QVGA： 
320  X 

240 

—ル 
用 (短） 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 641 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 641 分 

音声の み 

約 7630 分 

^ ー ル 
用 （長） 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 642 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 6 日 8 分 

音声の み 

約 7640 分 

制限 

なし 

映像 + 音声 

- 

- 

- 

約 648 分 

映像の み 

- 

- 

- 

約 669 分 

音声の み 

約 7690 分 

QCIF： 

176X 

144 

:><  ー ル 
用 (短） 

映像 + 音声 

約 8 日 90 分 

約 巳 000 分 

約 1790 分 

約 1210 分 

映像の み 

約 11200 分 

約 巳 830 分 

約 1980 分 

約 1280 分 

音声の み 

約 7630 分 

ー  ル 
用 （長） 

映像 + 音声 

約 8640 分 

約 日 000 分 

約 1830 分 

約 1230 分 

映像の み 

約 11300 分 

約 巳 870 分 

約 2020 分 

約 1330 分 

音声の み 

約 7640 分 

制限 

なし 

映像 + 音声 

約 8680 分 

約 巳 080 分 

約 18 日 0 分 

約 12 日 0 分 

映像の み 

約 11300 分 

約 巳 900 分 

約 2030 分 

約 1330 分 

音声の み 

約 7690 分 

1 ボイスレコーダーの 録音 時間 

■ - - - -  

但だイ ホ おわ 

铅な 巧閣 

microSD 力ー ド （  2  G バイト）※ 

1 ホ 仔 1 千 数 

最大 1000 件 

跡 曰 時间 

最長 約 12 别寺間 

X  ] 回 あたりの 録音 時間は 約 360 分までで す。 
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FOMA 端末の 保存 • 登録 • 保護 件数 


種目 u 

保存 •登録 可能 
件数 

保護 可能 
件数 

電話帳 

2000X1X2 

- 

フン tz ブ 

テし ビ リンク 

己 0 

- 

視聴 予約/録画 予約 

10 〇※ 3 

- 

チわン ネル リスト 

10 

- 

Music&Video チ わみ レ ① 番組 

22X2 

- 

ミ ュージ 、ソク 

着 ラた フル® 

己〇※ 2 

- 

ラた 文字 

10 〇※ 2 

- 

プし イリ スト 

10 

- 

スク ジュール 

スク ジュール 

2600X2X4 

- 

休日 

30 

- 

祝日 

日※ 5 

- 

ベ t 

260 〇※ 6 

- 

ベール 

(SMS と  i  t  — 
ド^— ルの 合 
計） 

受信  ー ル 

っ P； 00  X-  2 ※ 7  X  8 

2 己 00 

ユ ーザフ オルダ 

20 

- 

を 信 —ル 

己 00X2X7 

己 00 

ユ ーザフ オルダ 

20 

- 

未を 信: —ル 

日 0 〇※ 2 

己 00 

ユ ーザフ オルグ 

20 

- 

エ IJ ア^-ル 

30 

- 

デコ^® テン プ 
し 一h 

デ コ^ール ⑥ 

10 〇※ 8 

- 

デコ^ アニ^® 

10 〇※ 8 

- 

デコ^® アイ テ 
ム 

変換 パターン 

10 

- 

フォント 

5 

- 

乂ソ tz— ジ' 

乂ソ わ ージ 、R 

己〇※ 2 

2 己 

乂ソ t ージ 、F 

己〇※ 2 

2 己 

付録/困 つたと きじは _ 
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種呂 11 

保ち •登録 可能 
件数 

保護 可能 
件数 

Bookmark 

200 

- 

Bookmark フ オルグ 

2 〇※ 9 

- 

画面^ 亡 

40 〇※ 2 

400 

グ ウン □ー ド S 辛 書 

1 〇※ 10 

- 

i アプリ 

]〇〇《2《8 

- 

^ ー ル 連動 型 i アプリ 

5 

- 

ユ ーザフ オルグ 

19 

- 

画像 

300 〇※ 2X8X11 

- 

1 ユーザ フォルダ 

20 

- 

動画 / i t— シ ヨン 

200 

- 

1 ユ ーザフ ォルグ 

20 

- 

ぎせ な 又 ツール 

日 0X2X8 

- 

1 ユ ーザフ オルグ 

20 

- 

マ チキ わ ラ 

日 〇※ 2X8 

- 

1 ユーザ フォルダ 

20 

- 

キ ゎラ電 

己〇※ 2X8 

- 

1 ユ ーザフ オルダ 

20 

- 

ベ □ディ 

己 0 〇※ 2 

- 

1 ユーザ フォルグ 

20 

- 

PDF デー タ 

湖※ 2X8 

- 

1 ユーザ フォルダ 

20 

- 

Word、 Excel、 PowerPoint 

100 

- 

トルカ 

20 〇※ 2 

- 

1 ユーザ フォルダ 

20 

- 

電子 書籍/電子 S 辛 書/電子 コミック 

1000X2X8 

- 

1 フ オルダ 

40 〇※ 9 

- 

ワン t ブ① ビデオ 

9が2 

- 

フォント （TTF) 

3 

- 

X] 日 0 件まで ド〕 tUlM 力ードに 保を できます。 


X  2 ベ 亡 リ① 使用 状況 じよって は 実際に 保を できる 件数 巧みなくなる 場 
合 巧あります （咳 P.382)。 

X3 視聴 予約と 録画 予約を 合わせた 件数です。 

X  4 視聴 予約、 録画 予約、: t ち 含みます。 

※巳 あ 5 なじめ 登録され ている 国民の 祝日とは 別に 登録で きます。 

X6 スク ジュール も 含みます。 

※了  SMS ① 場合は ち 5 じ 受信^  — ルと 送信^  — ルを 合わせて 20 件まで ド 
コ亡 UIM カードに 保を できます （屈 =P.176)。 

X  8 あ 買い上げ 時に 登録 ちれて いる 削除 可能な データ も 含みます。 

X9 お買い上げ 時に 登録 ちれて いる フォルグ も 含みます。 

X10 使用 辞書には 日 件まで 設定で きます。 

XII ワン t ブで 録画した 静止画 も 含みます。 


携帯電話 機の 比 吸収 率 (SAR) について 

この 機種 SH-0 1 C の 携帯電話 機は、 国が 定めた 電波の 人体 吸収 I こ 関する 
技術 碁 準 および 電波 防護の 国際 ガイドライン じ 適 含して います。 

この 携帯電話 機は、 国 巧 定めた 電波の 人体 吸収 に関する 技術 基準 （※いな 
5 ひ' じ、 これと 同等な 国際 ガイドライン 巧 推奨す る 電波 防護の 許容 値を 遵 
守す るよ ラ 設計 ちれて います。 この 国際 ガイ ドラ インは 世界保健機関 
(WHO) と 協力 関係 じある 国際 非 電離 放射線 防護 委員会 0CNIRP) 巧 定めた 
もので あり、 その 許容 値は 使用者の 年齢 や 健康 状況に 関係な く 十分な 安全 
率を 含んで います。 

国の 技術 基準 あよ ぴ 国際 ガイ ドラ インは 電波 防護の 許容 値を 人体 頭部に 吸 
収 ちれる 電波の 平均 エ斗 ルギー 量を 表す 比 吸収 率 (SAR :  Spec けに 
Absorption  Rate) で 定めて あり、 携帯電話 機 I ご 対する SAR ① 許容 値は 2.0W/ 
kg です。 この 携帯電話 機の 側 頭部 じあけ る SAR ① 最大値は 0.28 日 W/kg です。 
個々 ① 製品 じよって SARI こ 多 かの 差異 巧 生じる こと もあります 巧、 いす' れ 
ち 許容 値を 満足して います。 

携帯電話 機は、 携帯電話 基地局との 通信に 必要な 最低限の 送信 電力 じなる 
よ ラ 設計 ちれて いるた め、 実際に 通話して いる 状態では、 通常 SAR はより ル 
さい 値と なります。一 般 的には、 基地局な 5 ① 距離 巧 近い ほど、 携帯電話 機 
①化 力は 小ち くなります。 


この 携帯電話 機は、 側 頭部が 外の 位置で ち 使用可能です。 NTT ドコ t 推奨の 
キゎ リンブ クース 等 ①アク t サリを 用いて 携帯電話 機を 身体に 装着して 使 
用す る ことで、 この 携帯電話 機は 電波 防護の 国際 ガイ ドラ インを 満足し ま 
すが 2 ) 。 NTT ドコ 亡 推奨 ①キゎ リン ブ クース 等①ア ク tz サリを ご 使用 じ 
な 5 ない 場合 じは、 身体な 51 .日 cmU 上の 距離に 携帯電話 機を 固定で き、 金 
属 部分の 含まれて いない 製品を ご 使用く だち し、。 

世界保健機関は、 亡 バイ ル 機器の 使用 じ 関して、 現在の 科学 情報では 人体へ 
① 悪影響は 確認 ちれて いないと 表明して います。 もし 個人的 じ 瓜 配で あれ 
ば、 通話 時間を® えたり、 頭部 や 体な 5 携帯電話 機を 離して 使用す る こと 巧 
化 来る ハン ブ フリー 用 機器を 利用しても 良い としてい ます。 

ち 5 じ 詳しい 情報を お知り じなり たい 場合には 世界保健機関の ホーム ペー 
ジ 'を ご 参照く だち い。 

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/ 

干  act」 apanese.htm 

SARI こついて、 ち 51 こ 詳しい 情報を お知り じなりたい 方は、 下記の ホーム 
ページを ご 参照く だち い。 

総務 省の ホームページ' 

http://www.tele.soumu.go. 」p/」/sys/ele/index.htm 
社団を 人 電波 産業 会の ホームページ' 
http://www.arib-emf.org/index02.htnnl 
ドコ t ①ホ ーム ページ' 
http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ 

シゎー プ 株式会社の ホ ーム ページ' 

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.htnnl 
X  ] 技術 基準 じつい 口ん 電波を 関連 省令 (無線 設備 規則 第 14 条① 2) で規 
定 ちれて います。 

X  2 携帯電話 機 本体を 側 頭部な 外で ご 使用 じなる 場合の SAR ① 測定を じ 
ついては、 平成 22 年 3 月 じ 国際規格 (IEC 62209 -2) 巧 制定 ちれました 
巧、 国の 技術 基準 じついて は、 情報通信 審議会 情報通信 技術 分科会に 
設置され た 局所 吸収 指針 委員会 じて 審議して いる 段階です (平成 22 年 
10 月 現在)。 


付録/困 つたと きじは _ 


巧 ぺージ へ 続く  ►►  557 


European  RF  Exposure  Information 

Your  mobile  device  is  a  radio  transmitter  and  receiver.  It  is  designed  not  to 
exceed  the  limits  干 or  exposure  to  radio  waves  recommended  by  international 
guidelines.  These  guidelines  were  developed  by  the  independent  scient け ic 
organization  に NIRP  and  include  safety  margins  designed  to  assure  the 
protection  o 干  all  persons,  regardless  o 干  age  and  health. 

The  guidelines  use  a  unit  of  measurement  known  as  the  Specific 
Absorption  Rate,  or  SAR.  The  SAR  limit  for  mobile  devices  is  2  W/kg  and 
the  highest  SAR  value  for  this  device  when  tested  at  the  ear  was  1.23 
W/kg'^. 

As  SAR  is  measured  utilizing  the  devices  highest  transmitting  power  the 
actual  SAR  of  this  device  while  operating  is  typically  below  that  indicated 
above.  This  is  due  to  automatic  changes  to  the  power  level  of  the  device 
to  ensure  it  only  uses  the  minimum  level  required  to  reach  the  network. 
The  World  Health  Organization  has  stated  that  present  scientific 
information  does  not  indicate  the  need  for  any  special  precautions  for  the 
use  of  mobile  devices.  They  note  that  if  you  want  to  reduce  your 
exposure  then  you  can  do  so  by  limiting  the  length  of  calls  or  using  a 
hands-free  device  to  keep  the  mobile  phone  away  from  the  head. 

X-  The  tests  are  carried  out  in  accordance  with  international  guidelines 
for  testing. 

Declaration  of  Conformity 

C€0168 ① 

In  some  countries/regions,  such  as  France,  there  are  restrictions  on 
the  use  of  W 卜 Fi. け  you  intend  to  use  Wi-Fi  on  the  handset  abroad, 
check  the  local  laws  and  regulations  beforehand. 

Hereby,  Sharp  Telecommunications  of  Europe  Ltd,  declares 
that  this  SH-01C  is  in  compliance  with  the  essential 
requirements  and  other  relevant  provisions  of  Directive 
1999/5/EC. 

A  copy  of  the  original  declaration  of  conformity  can  be 
found  at  the  following  Internet  address: 
http://www.sharp.co.jp/k-tai/ 
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FCC  Notice 

参  This  device  complies  with  part  15  of  the  FCC  Rules. 

Operation  is  subject  to  the  following  two  conditions: 

(1) This  device  may  not  cause  harmful  interference,  and  (2)  this  device 
must  accept  any  interference  received,  including  interference  that  may 
cause  undesired  operation. 

•  Changes  or  modifications  not  expressly  approved  by  the  manufacturer 
responsible  for  compliance  could  void  the  user's  authority  to  operate 
the  equipment. 

Information  to  User 

This  equipment  has  been  tested  and  found  to  comply  with  the  limits  of  a 
Class  B  digital  device,  pursuant  to  Part  15  of  the  FCC  Rules.  These  limits 
are  designed  to  provide  reasonable  protection  against  harmful 
interference  in  a  residential  installation.  This  equipment  generates,  uses 
and  can  radiate  radio  frequency  energy  and,  if  not  installed  and  used  in 
accordance  with  the  instructions,  may  cause  harmful  interference  to  radio 
communications. 

However,  there  is  no  guarantee  that  interference  will  not  occur  in  a 
particular  installation：  if  this  equipment  does  cause  harmful  interference  to 
radio  or  television  reception,  which  can  be  determined  by  turning  the 
equipment  off  and  on,  the  user  is  encouraged  to  try  to  correct  the 
interference  by  one  or  more  of  the  following  measures: 

1.  Reorient/relocate  the  receiving  antenna. 

2.  Increase  the  separation  between  the  equipment  and  receiver. 

3.  Connect  the  equipment  into  an  outlet  on  a  circuit  different  from  that 
to  which  the  receiver  is  connected. 

4.  Consult  the  dealer  or  an  experienced  radio/TV  technician  for  help. 

FCC  RF  Exposure  Information 

Your  handset  is  a  radio  transmitter  and  receiver. 

It  is  designed  and  manufactured  not  to  exceed  the  emission  limits  for 
exposure  to  radio  frequency  (RF)  energy  set  by  the  Federal 
Communications  Commission  of  the  U.S.  Government 


The  guidelines  are  based  on  standards  that  were  developed  by 
independent  scientific  organisations  through  periodic  and  thorough 
evaluation  of  scientific  studies.  The  standards  include  a  substantial  safety 
margin  designed  to  assure  the  safety  of  all  persons,  regardless  of  age  and 
health. 

The  exposure  standard  for  wireless  handsets  employs  a  unit  of 
measurement  known  as  the  Specific  Absorption  Rate,  or  SAR.  The  SAR 
limit  set  by  the  FCC  is  1.6  W/kg. 

The  tests  are  performed  in  positions  and  locations  (e.g.， at  the  ear  and 
worn  on  the  body)  as  required  by  the  FCC  for  each  model.  The  highest 
SAR  value  for  this  model  handset  when  tested  for  use  at  the  ear  is  0.298 
W/kg  and  when  worn  on  the  body,  as  described  in  this  user  guide,  is 
0.503  W/kg. 

Body-worn  Operation：  This  device  was  tested  for  typical  body-worn 
operations  with  the  back  of  the  handset  kept  1.5  cm  from  the  body.  To 
maintain  compliance  with  FCC  RF  exposure  requirements,  use  accessories 
that  maintain  a  1.5  cm  separation  distance  between  the  user's  body  and 
the  back  of  the  handset  The  use  of  beltclips,  holsters  and  similar 
accessories  should  not  contain  metallic  components  in  its  assembly. 

The  use  of  accessories  that  do  not  satisfy  these  requirements  may  not 
comply  with  FCC  RF  exposure  requirements,  and  should  be  avoided. 

The  FCC  has  granted  an  Equipment  Authorization  for  this  model  handset 
with  all  reported  SAR  levels  evaluated  as  in  compliance  with  the  FCC  RF 
emission  guidelines.  SAR  in 千 ormation  on  this  model  handset  is  on  file  with 
the  FCC  and  can  be  found  under  the  Display  Grant  section  of  http:// 
www.fcc.gov/ oet/ ea/f ccid/  after  searching  on  FCC  ID  APYHRO 00129 . 
Additional  information  on  Specific  Absorption  Rates  (SAR)  can  be  found 
on  the  Cellular  Telecommunications  &  Internet  Association  (CTIA)  Website 
at  http://www.ctia.org/. 


Wi-Fi とは 

無線 LAN 標準 規格の IEEE  802.1 II こ 基づき、 無線 LAN 機器の 相 豆 接続性 
を 保証す るた めじ W 卜 円 Alliance® が 実施して いる 認証 テストで 、この 
認証 テストに パスした 製品の み rw 卜 円 Ce け ifiedTM」 という 認定が ちえ 
5 れ、 Wi-Fi □ゴ がつ いた 製品との 相 豆 接続が 保証され ます。 

■ 認証 取得 内容 

IEEE  S ね ndard-X  1 

■  IEEE  802.1 1b 

■  IEEE  802.1 1g 

■  IEEE  802.1 In 


も (^[)】 

CERTIFIED® 


SecurityX  2 

■  WPA™  -  Personal 

■  WPA2™  -  Personal 

Special  Features 

■  W 卜円  Protected  Setup™  X’ 3 


X  ] 無線 LAN 規格 IEEE  802.11 じ 基づいた Wi- 円 認証の ベー ス となる 規格で 
す。 

X  2  IEEE  802.1 1 に 基づき Wi-Fi  Alliance® 巧 策定した 無線 LAN ① 暗号化 方 
式の 規格です。 

. WPA™ 

Wi-Fi  Protected  Access ① 略で、 相互 運用 可能な tz キ ユリ テイ 拡張 
① 標準化 仕様です。 

暗号化 方式は Temporal  Key  Integrity  Protocol  (TKIP) を 使用し ます。 
. WPA2™ 

IEEE  802.11 廝格じ 準拠し、 WPA™ 認証を ち 5 じ 強化し て あり、 下位 
互換性 巧あります。 

暗号化 方式は Advanced  Encryption  Standard  (AES) を 使用し、 現在 
Wi-Fi 認証では WPA2™ 認証 防 必須と なって しほす。 
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WPA™、WPA2™  ①  Personal  では 事前 共有 キ ー(WPA/WPA2-PSK：) 
で 認証を 巧い ます。 

X  3  WPS 機能で、 無線 LAN ① 接続 設定 内容 (SSID や 認証 方式、 暗号 キーな 
ど） を プッシュ ボタン 方式、 PIN〕ー ド 入力 方式で 設定で きる 機能を 有 
しています。 


本 製品た び 付属品は、 曰 本 輸出 管理 規制 （r 外国為替 たび 外国 貿易法」 
なび その 関連 法令) ① 適用を 受ける 場 含が あ U ます。 また 米国 再輸化 
規制 (Export  Administration  Regulations) ① 適用を 受けます。 本 製品 
なび 付属品を 輸出な び 再輸出す る 場 含は、 お客様の 責任な び 費用 負担 
I こおいて 必要と なる 手続きを お取りく ださい。 詳しい ず 続き じついて 
は 経済 産業 省 または 米国 商務省へ お問いち わ だく ださし、。 


r 著作権 •肖像権に ついて 

• お客様 巧 本 製品 を 利用して 撮影 また は インター 斗、 ソト 上の ホームページ' 
な 5 ① ダウン □ー  ド や テし ビ、 ビデオな どじより 取得 した 文章、 画像、 音 
楽、 ソフト ウエ ア など 第 兰者巧 著作権を 有する コ ン テン、 ソ は、 私的 使用 目 
的の 複製 や 弓 I 用な ど 著作権を 上 認め 5 れた 場合を除き、 著作権 者に 無断 
で 複製、 改変、 公衆 送信な どす る ことは できません。 

実演 や 興 斤、 展示物な どじは、 私的 使用 目的 であつ て も 撮影 また は 録音を 
制限して いる 場合 巧 あ ります ので、 ご ミ 主意 くださし、。 

また、 お客様 巧 本 製品を 利用し て 本人の 同意な し じ 他人の 肖像を 撮影し 
たり、 撮影し た 他人の 肖像を 本人の 同意な しじ インタ ーオ、、 ソト 上の ホー 
ム ページ' じ 掲載す るな どして 不特定る 数に 公開す る ことは、 肖像権を 侵 
害する おそれ 巧あります ので お控えく だち し、。 
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[商標に ついて 


•  [TOMA」、 r mova」、 r お サイ フクー タ イ」 、「ト ルカ」、 「 mopera」、 「 mopera 

u」、 「Fi に tPass」、 r キ わ ラ電丄 r デコ^ — ル®」、 「デコ ^®」、 r デ コ^ア ニ 

: 丄 r デコべ 絵文字®」、 r 着 t ー シヨ ン丄 「 i  シ ヨン^ ール丄 「 i ア 
プリ 丄 r  i アプリ タッチ 丄 「 i アプリ DX 丄 「 i 亡ー シヨ ン丄 「 i 亡ー ド丄 
n チ わみ レ丄 no 丄 「DCMX 丄 「WORLD  WING 丄 r 公共 亡ード 丄 「DoPa 丄 
「WORLD  CALU、 「デュアルみ ソ トワー ク丄 「ビジュアルみ ソト丄 「tz 
キ ュリ テイ スキ わン丄 rsigmarion 丄 r  乂ソ tz- ジ 'F 丄 r マルチ ナン バー丄 
「おまかせ □、ソ ク丄 r クー タイ データ あ 預か リサー ビス」、 r 着 もじ」、 「 i  C 
あ 弓 I っ こし サービス」、 「きせな え、 ソール」、 「クー タイ お探し サービス」、 
rOFF に EED 丄 riMCS 丄 n エリア 丄口 inur うた •ホーダイ 丄 
「Music&Video チト 斗ル丄 「：><  □デイ〕ー ル丄 r エリア^  — ル丄 r 直感 グー 
ム」 、「イマ ド コサ ー チ」、 「イ 7 ドコ なんたん サーチ」、 「7 チキ わ ラ」、 「 i コ 
ン シェル 丄 「 i ウイ ジェット 丄 「 i アプリ コール 丄 「 i スク ジュール 丄 
fdocomo  PRIME  series」、 「 ドコ亡 web:> (— ル」、 「i  Bodymo」、 「 なんたん デ 
コ^ 丄 rspt- ドべール 丄 n-mode」 □ゴ、 n-appli」 □ゴ、 r  i  C」 □ゴ、 
「DCMX」 □ゴ、 no」 □ コ 'は NTT ド〕 亡の 商標 また は 登録商標です。 

• 本 機には、 Symbian  Foundation  Limited よ リライ tz ンス 供与され たソフ 
トウ ェア 巧 含まれて います。 

SymbianHSymbian  Foundation  UmitedCD 登 重 录商ホ 票です。 

• キ わ、 ソチ ホンは 日本 電信 電話 株式会社の 登録商標です。 

• マルチ タスク/ Multi ね sk は、 日本 電気 株式会社の 登録商標です。 

•  Microsoft®、 Windows®、 Windows  Vista®、 PowerPoint®、 Windows 
Media® は、 米; 国 Microsoft  Corporation ① 米; 国 あよび その他の 国 における 
商標 また は 登録商標 です。 

•  Microsoft  Excel、 Microsoft  Word は、 米国の Microsoft  Corporation ①商 
品名 称です。 

•  QuickTime は、 米国 あよ ひ' 他の 国々 で 登録 ちれた 米国 Apple  Inc. ① 登録 商 
標 です。 


•  QR コー ドは 株式会社 デン ソー ウ エー ブ① 登録商標です。 

•  m に 「oSDHC □コ 'は SD-3C， LLC ① 商標です。 


jBlend' 


I  Powered  by  JBlend™  Copyright  2002 -20 10  Aplix 
Corporation.  All  rights  reserved. 

」Blend あよび JBlend に関する 商觀ん 日本 および その他の 国に 
おける 株式会社 アプリ 、ソ クスの 商標 または 登録商標です。 

I 「AXIS フォン ト」 は 株式会社 アク シスの 登録商標です。 

また、 「AXIS」 フォントは タイ ププ □ ジ ェクト 株式会社 巧 制作 した フォン 
h です。 

I この 製品では、 シ わープ 株式会社 巧 液晶 画面で 見やす く、 読み やすくなる 


よう 設計した LC フ オン ト 巧 搭載 ちれて います。 LC フ オン ト /LCF0NT お 
よび^ @ は、 シゎー プ 株式会社の 登録商標です。 

•  McAfee®、 マ カ フイー ⑥は 米国を 人 McAfee,  Inc. または その 関係会社の 
米国 または その他の 国 における 登録商標です。 

•  G ガイ ド、 G-GUIDE、G ガイ ド  t  バイ ル、 G-GUIDE  MOBILE、 

あよ ひ 'G ガイ ド 関連 □コ 、は、 米 Gems ね 「-TV  Guide  、3训10[ 

International,  Inc. または その 関係会社の 日本国内 I ご あけ ■…■下"。 
る 商標 または 登録商標です。 

•  Google, 亡 バイ ル Google マップは、 Google,  Inc. ① 登録商標です。 

•  OBEX™、 |「Simple™、|「SS™ または IrSimpleShot™ は、 Infrared  Data 
Association® ① 商標です。 

• 「CROSS  丫 OU」 は、 ソ ニー株式会社の 商標です。 

• 「t バイ ル Su に a」 は、 東 日本 旅客 鉄道 株式会社の 登録商標です。 
•「いっしよ じ デコ」 は、 ソニー 株式会社の 商標 です。 

• 「 i ア バター」 は、 株式会社 デイー、 ソーコ ミュ ニクー シヨ ンブ① 登録商標 


です。 

• 「アバ ター^ー カー」 は、 株式会社 アク □ディアの 登録商標です。 

• 。は フェリ カ 斗、 ソ トワ ー クス 株式会社の 登録商標です。 

• ドルビー ラボ ラトリ ーブな 5 ① 実施 権に 基づき 製造 ちれて います。 
Dolby、 ドルビー 及 ひ' グ ブル D 記号は ドルビー ラボ ラト リーブの 商標で 
す。 

• 円 ashFX®  Pro™ は、 米国 Da ね light,  Inc. ① 商標 または 登録商標です。 

(U.S.Patent  Office  己， 860,082 /6, 260,1 己 6) 

参  PhotoSolid®、 PhotoScouter®、 ImageSurf®、 StroboPhoto®、 T 「ackSolid®、 
MovieSolid®、Mo「pho  Smart  Select™、 Morpho  Motion  Sensor™ は 株式 
会社 t ルフオ ① 商標 また は 登録商標です。 


本 製品には 株式会社 亡 ル フォ① Morpho  Effect  Library  [PRETTY] を 採用 
してあります。 

Morpho  Effect  Library  [PRETTY] は 株式会社 。レフ ォ① 商標です。 

AOS  S™ たび、 A0SS™ は 株式会社/  \ '、ソファ □-① 商標です。 

Wi-Fi®、 Wi-Fi  All 旧 nce®、WMM®、Wi- 円 □コ 、あよ ひ' Wi-Fi  CERTIFIED □コ 、は 
Wi-Fi  Alliance ① 登録商標です。 

Wi-Fi  CERTFIED™、WPA™、WPA2™ およ ひ' Wi-Fi  Protected  Setup™  は 
Wi-Fi  All 旧 nee ① 商標です。 

DLNA®、DLNAa3^AaDLNA  CERTFIED™  は、 Digi ね I  Living  Network 
Alliance ① 商標です。 

DLNA®,  the  DLNA  Logo  and  DLNA  CERTIFIED™  are  trademarks, 
service  marks,  or  certification  marks  of  the  Digital  Living  Network 
Alliance. 

本 機の DLNA ① 認定は シ わー プ 株式会社 巧 取得 しました。 

本 製品は 沖 電気工 業 株式会社の 顔 認識 エンジン 万 品 用 @ 
FSE  (F3C6  Sensing  Engine) を 使用 しています。 Face  sensing  Engine 
FSE あよ ひ' FSED コ 'は 沖 電気工 業 株式会社の 商 
標 です。 

文字 変換は 、オム □ン ソフト ウェ ア 株式会社の i  Wnn を 使用して います。 
iWnn©0MR0N  SOFTWARE  Co.,  Ltd.  2008-2010  All  Rights  Reserved. 
SNSF© 」-DATA  Co.， Ltd©  OMRON  SOFTWARE  Co. ， Ltd.  2004 -2009 
All  Rights  Reserved. 

HDMI、 HDMI □コ 'および 高 品位 マルチべ ディ アイン ターフェ イスは、 
HDMI  Licensing  LLC ① 商標 または 登録商標です。 

「5  く  5  く瞬漢 ルーペ®」 た ひ ラク ラク 瞬英 ルーペ®」 は 株式会社 アイエ 
ス ピーの 登録商標です。 

My きせな えク リエ イタ ーは、 プ ライム ワーク ス 株式会社の 商標です。 
r ベール ビュー」、 rveiiview」、r 笑顔 フォーカス シわッ ター」、 「振り向き 
シわッ ター 丄 「チ ェイ 3 フォーカス 丄 「3 マート リヴ イブ ブーム 丄 「AQU0S 
SHOT」、 r ショ、 ソトソ t」、rt- シ ョン デ〕」、 r ショット デ〕」、 r ベスト tz しク 
トフ ォト」、 「プリ ティアし ンジ 'カ ソラ」、 「□ン ブタ 、ソチ: ニュー」 、「クイック 
設定」、 「待 受夕 、ソチ ランチ わ」、 「クイ、 ソ ク 壁紙 tz 、ソテ ィング」、 「フォト リ t」、 
ロ ォト |jt@ ナビ 丄 r プ しだ ン アシスト 丄 「ピ クチ わ テー ブル 丄 r ト リプル 
くっきり トーク」 は シわー プ 株式会社の 商標 または 登録商標です。 

その他の 社名 およ ぴ商 品名は、 それぞれ 各社の 商標 または 登録商標です。 
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I" その他 

•  F  e  I  i  C  a は、 ソニー 株式会社 巧 開発した 非接强 I  C カードの 技術 方 
式です。 Fe  I  i  C  a は、 ソニー 株式会社の 登録商標です。 

• 本 製品は MPEG-4  Visual  Patent  Portfolio  License じ 基づき、 下記に 該当 
する お客様 じよる 個人的で 且つ 非営利 目的に 基づく 使用 巧 ライ t ンス許 
諾 されて おります。 これが 外の 使用 じついて は、 ライ t ンス 許諾 ちれて お 
りません。 

麵 MPEG-4 ビデオ 規格 準拠の ビデオ 似 下 rMPEG-4 ビデオ」 と 記載し ま 
す） を 符号化す る こと。 

■ 個人的で 且つ 営利 活動 じが 事して いない お客様 巧 符号化した MPEG-4 
ビデオを 復号 する こと。 

■ ライ t ンス 許諾を 受けて いる プ □バイ グな 5 取得した MPEG-4 ビデオ 
を復 号す る こと。 

その他の 用途で 使用す る 場合な ど 詳細 じついて は、 米国を 人 MPEG  LA， 
LLCI こお 問い合わせ くだち い。 

• 本 製品は MPEG-4  Systems  Patent  Portfolio  License じ 基づき、 MPEG-4 
システム 規格 準拠の 符号化 じついて ライ tz ンス 許諾 ちれて います。 ただ 
し、 下記 じ 該当する 場合は 追加の ライ tz ンス① 取得 あよ ぴ □イわ リ テイ 
① 支払い 巧 必要と なります。 

■ タイトル ベースで 課金す る 物理 媒体 じ 符号化 データを 記録 または 複 
製す る こと。 

■ 永久 記録 およ ひ'/ または 使用の ためじ、 符号化 データに タイトル ベー 
スで 課金して エンドユーザ じ 配信す る こと。 

追加の ライ t ンス じついて は、 米国を 人 MPEG  LA， LLC より 許諾を 受け 
る こと 巧で きます。 詳細 じついて は、 米国を 人 MPEG  LA， LLC じ お問い 合 
わせく だち い。 


付録/困 つたと きじは _ 


562 


• 本 製品は、 AVC ポー トフ オリ オラ イ t ンスじ 基づき、 お客様 巧 個人的 じ、 
且つ 非 商業 的な 使用の ためじ （ i  ) AVC 規格 準拠の ビデオ (が 下 「AVC ビ 
デオ」 と 記載し ます） を 符号化す る ライ t ンス 、あよび/または （ i  i  ) 
AVC ビデオ (個人的で、 且つ 商業 的 活動 じが 事して いない お客様 じより 
符号化 ちれた AVC ビデオ、 およ ひ'/ または AVC ビデオを 提供す る ことじ 
ついて ライ t ンス 許諾 ちれて いる ビデオ プ □バイダーな 5 入ました 
AVC ビデオに 限ります） を復 号す る ライ t ンス巧 許諾 ちれて おります。 
その他の 使用 じついて は、 黙示 的に も 一切の ライ t ンス 許諾 巧 ちれて あ 
りません。 さ 51 こ 詳しい 情報 じついて は、 MPEG  LA， LL じな 5 入手で き 
る 可能性 巧あります。 

http://www.mpegla.com  を ご 参照  くだち し、。 

• 本 製品は、 VC-]  Patent  Portfolio  License じ 基づき、 お客様 巧 個人的 じ、 且 
つ 非 商業 的な 使用の ためじ （ i  ) VC- 1 規格 準拠の ビデオ (が 下 r VC- 1 ビデ 
才」 と 記載し ます） を 符号化す る ライ tz ンス 、および/または （ i  i  )VC-1 


ビデオ (個人的で、 且つ 商業 的 活動 じが 事して いない お客様 じより 符号化 
ちれた VC-1 ビデオ、 および/または VC-1 ビデオを 提供す る ことじつ いて 
ライ t ンス 許諾 ちれて いる ビデオ プ □バイ ブーな 5 入ました VC-1 ビデ 
才じ 限ります） を復 号す る ライ t ンス巧 許諾 ちれて おります。 その他の 使 
用 じついて は、 黙示 的に も 一切の ライ t ンス 許諾 巧 ちれて おりません。 ち 
51 こ 詳しい 情報 じついて は、 MPEG  LA， LL じな 5 入手で きる 可能性 巧 あ 
ります。 

HTTP://WWW.MPEGL  AX：0M  を ご 参照く  だち い。 


み 裂 品は Adobe  Systems  Incorporated 
① Adobe®  Flash®  Lite® および  Adobe 
Reader®  Mobile テク タ □ジーを 搭載し 
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ています。 


Adobe  Flash  Lite  Copyright  ©  2003-2010  Adobe  Systems 


Incorporated.  All  rights  reserved. 

Adobe  Reader  Mobile  Copyright  ©  1993-2010  Adobe  Systems 


Incorporated.  All  rights  reserved. 

Adobe、 Adobe  Reader、 円 ash、 あよ ひ' 円 ash  Lite  は Adobe  Systems 
Incorporated (アド ビ システム ブ 社) ①乂 国な 5 びじ その他の 国に あける 
登録商標 また は 商標 です。 


• 本 製品は、 株式会社 ACCESS ① NetFront  Browser、 NetFront  Document 
Viewer、 NetFront  Sync  Client、 Neti-ront  Browser  DTV  Profile  One-seg 
Edition を 搭載して います。 

ACCESS、 ACCESS □ゴ、 NetFront は 曰 本国、 米国、 あよび その他の 国 じあ 
ける 株式会社 ACCESS ① 登録商標 または 商標です。 

Copyright  ©2010  ACCESS  CO.,  LTD.  All  rights  reserved. 

本 製品の一部分 口 ndependent 」PEG  Group 巧 開発した 亡 ジュール 巧 含 
まれて います。 

ACCESS™  NetFront 

• 本 製品 は ジェス チ わ ー テック ① 技術を 搭載 してあります。 

Copyright  ©  2006 -2009,  GestureTek,  Inc.  All  Rights  Reserved. 

• 本 製品の Bluetooth ソフトウェア •スタックは、 株式会社 東芝 巧 開発し、 著 
作 権を 有する Toshiba  Embedded  团 uetooth  Stack  for  Symbian を 搭載し 
てあります。 

• コンテンツ 所有者は、 WMDRM (Windows  Media  digital  rights 

management) 技術に よって 著作権を 含む 知的財産を 保護 しています。 本 
製品は、 WMDRM ソ フト ウェア を 使用し て WMDRM 保護 コンテンツ じア 
ク t ス します。 WMDRM ソフトウェア 巧 コンテンツを 保護で きない 場 
合、 保護 コンテンツを 再生 または コピーす るた めじ 必要な ソフトウェア 
① WMDRM 機能を 無効 じする よう、 コンテンツ 所有者は Microso れじ 要求 
する こと 巧で きます。 無効 じする ことで 保護 コンテンツが 外の コン テン 
'ソ巧 影響を 受ける ことはありません。 保護 コンテンツを 利用す るた めじ 
ライ tz ンスを ダウン □ー  ドす る 場合、 M に roso れ巧 ライ t ンスじ 無効 化 リ 
ストを 含める 場合 巧あります ① であ 5 なじめ ご 3 承く だち い。 コン テン 
、ソ 所有者は コンテンツへ ①アク t スじ 際し、 WMDRM ① アップ ブ しード 
を 要求す る こと 巧あります 。アップ ブ しードを 拒否した 場合、 アップ ブ 
し ー ドを 必要と する コンテンツへ ①アク t スは できません。 

• 「CP8  PATENT」 


• 本書では 各 OS (日本語 版） を 巧の ようじ 略して 表記して います。 

■  Windows  7 は、 Microsoft®  Windows®  7  (Starter、 Home  Basic、 Home 
Premium、 Professional、 Enterprise、 Ultimate) ①略 です。 

■  Windows  Vista は、 Windows  Vista® (Home  Basic、 Home  Premium、 
Business、 Enterprise、 Ultimate) ① 略です 0 

■  Windows  XP は、 Microsoft®  Windows®  XP  Professional  operating 
system または Microsoft®  Windows®  XP  Home  Edition  operating 
system ① 略です。 

• 目 luetooth とその □コ 'マー ク は、 Bluetooth  S に， INC ① 登録商標で、 株式 会 

社 NTT ドコ 亡は ライ t ンスを 受けて 使用して います。 その他の 商標 あよ 

ひ' 名称は それぞれの 所有者に 帰属し ます。 

• 本 製品 内蔵の 斗、、 ソ ト 辞典では BSD ライ t ンスを 使用して います。 

Copyright  ©  2002,200 3,  Stefan  Haustein,  Oberhausen,  Rhid.， Germany 

All  rights  reserved 

•  Redistribution  and  use  in  source  and  binary  干 o「m&  with  or  without 
modification,  are  permitted  provided  that  the  following  conditions 
are  met: 

•  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright 
notice,  this  list  of  conditions  and  the  following  disclaimer. 
Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above 
copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following 
disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 

•  Neither  the  name  of  the 〈ORGANIZATION〉 nor  the  names  of  its 
contributors  may  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived 
from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 


付録/困 つたと きじは _ 
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TH に  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND 
CONTRIBUTORS  "AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 
WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTA 团 LITY  AND  FITNESS  FOR  A 
PARTICULAR  PURPOSE  ARE  D に CLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE 
COPYRIGHT  OWNER  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY 
DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO， 
PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES：  LOSS  OF 
USE,  DATA,  OR  PROFITS：  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER 
CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIA 团 LITY， WHETHER  IN 
CONTRACT,  STR に T  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE 
OR  OTHERW に E)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSBILITY  OF  SUCH 
DAMAGE. 

• 本 製品 じ 搭載して いる HMM 音声 合成 エンジンは、 修正 BSD ライ tz ンスを 
使用して います。 

The  HMM-Based  Speech  Synthesis  System  (HTS) 
hts_engine  API  developed  by  HTS  Working  Group 
http://hts-engine.sourceforge.net/ 

Copyright  © 

2001-2010  Nagoya  Institute  or  Technology,  Department  of  Computer 
Science 

2001-2008  Tokyo  Institute  or  Technology,  Interdisciplinary  Graduate 
School  of  bcience  and  Engineering 
All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without 
modification,  are  permitted  provided  that  the  following  conditions  are 
met: 

•  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright 
notice,  this  list  of  conditions  and  the  following  disclaimer. 

•  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above 
copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following 
disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 


付録/困 つたと きじは _ 
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•  Neither  the  name  of  the  HTb  working  group  nor  the  names  of  its 
contributors  may  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived 
from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 

THS  SOFTWARE  に  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND 
CONTRIBUTORS  "AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 
WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANT 作 S  OF  MERCHANTA 团 LITY  AND  円 TNESS  FOR  A 
PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DGCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE 
COPYRIGHT  OWNER  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT, 
INDIRECT,  INCIDENTA し  SPECIA し  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES：  LOSS  OF  USt  DATA,  OR  PRO 円 TS; 
OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY 
THEORY  OF  LIA 团 LITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIA 团 LITY, 
OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY 
WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSS 旧 LITY  OF  SUCH  DAMAGE. 
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本 索引は、 機能 名 や 記載 内容を 要約した 用語を 「50 音」、 r 英数き」 ① 順に 収録して います。 

• ヴ ブ^ニ ュー 操作 (屈 =P.4 日） じついて は、 P.57 日 r 画面 別 サブ^ ニュ ー- 覧」 を ご 利用く だち い。 
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アイコン 登録 . 421 

アイコンの 種類 . 342 

相手な 5 ① 電話の なけな た ....  471 

明るち . 87 

明るち 調整 . 226 

アクションー 覧 . 86 

アクション 切营 . 8 巳 

アク t ス ポイント 登録 . 487 

アク t ス ポイント 編集 . 487 

アク t ス ポイント ド . 48 日 


アク tz ス ポイント 亡 ー ド （親 機） 

. 486 

アク t ス ポイント ド 設定 

. 486 

アク tz ス ポイント t ー  ド 利用 ま 順 


. 48 己 

新しい タブで 開く  . 186 

アップ □—ド . 198 

アドし ス •迷惑^ ー ル 設定 . 171 

アニ^ . 24 日 

アニ^-シヨ ン 作成 . 408 

ア フター サー ビス . 日 42 

アラーム 

解除/再 設定 . 413 

ソフト 起動 中 . 308 


利用 . 412 

アラーム 設定 時刻の 動作 

アラー ム . 413 

スクジ 'ュー ル . 416 

アラーム 設定 内容 画面 . 413 

アラームの 優先順位 . 412 

アルバム . 381 

暗証番号 

ドコ tUlM 力ー ド . 己 3 

FOMA  端末 . 122 

暗証番号 入力 省略 設定 . 204 

安全 上の ご ミ 主意 . 10 

アンテナ アイコン 設定 . 116 

異常 終 3 履歴 . 306 

位置 情報 . 335 

位置 情報 付加 . 33 日 

位置 情報 利用 

各 機能 . 336 

ソフト 起動 中 . 308 

位置 提供 可否 設定 . 328 

位置 提供 許可 期間 設定 時の 動作 

. 328 

位置 提供を 要求 ちれる と . 330 

位置 履歴 . 332 

一括 解除 . 115 

移動 

トルカ . 321 

ベー ル . 164 


イマ ド〕 なんたん サーチ . 331 

イマ ド コサー チ . 331 

イ^  — ジビ ユーア . 343 

イわ ホン 機能 設定 . 430 

イルミ 斗ー シヨ ン 設定 . 118 

入 替え . 99 

イン/アウトカ: ラ 切替 . 228 

イン/アウト マイク 切替 . 233 

インター ネット 接続 . 188 

インターネット ムービー プし一 わ 一 

. 208 

インフォべー シ ヨン 表示 設定... 214 

インポー ト . 376 

ウィジェット アプリ 起動 . 310 

ウィ ジェット アプリ グ ウン □ー ド 

. 310 

ウ エル 斗ス . 402 

ウェ ルオ、 ス 表示 設定 . 404 

ウェ ルオ、 ス 利用 手順 . 402 

ラた 文字 . 282 

ラた 文き ダウン □—ド . 273 

英語 ガイダンス . 459 

映像 •音声 切替 . 232 

映像 カッター . 359 

映像 鮮鋭 化 設定 . 400 

映像 編集 . 358 

笑顔/振 り 向き シ わ、 ソター . . . . . 232 
閲覧 回数の クリア . 379 


エフェクト カ^ラ . 236 

絵文字 一覧 . 520 

絵文字 入力 

タッチ 操作 . 448 

ボタン 操作 . 446 

エリア^  — ル . 173 

遠隔 カスタ マ イブ . 138 

遠隔 初期化 . 137 

遠隔操作 設定 . 460 

遠隔操作 (有料） . 475 

あ 預か リサー ビス / i コン シェル 

. 474 

お預かり ミき アイコン クリア ....134 

お預かり t ン ター . 214 

お 預か り t ン ター じ 画像 保を 

. 133 

お預かり t ン ターに 保を . 134 

お 損なり データ 確認/設定/更新 

. 133 

応答 保留 . 80 

オー  hGPS 

ソフト 起動 中 . 308 

利用 . 333 

才ート GPS 優先 設定 . 288 

才ート GPS 履歴 . 334 

才ール □ック . 126 

お サイ フクータイ . 312 

あ サイフ クー タイ 利用 . 313 
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お サイフ クー タイ 利用の ミ 主意 


. 314 

あ サイフ クー タイ 利用 方を ....313 
お 知 5 せ タイマー 

便利、 ソール . 412 

待受 画面 . 412 

お 問合せ (海外） . 459 

音 •映像 設定 . 356 

音 設定 . 36 己 

オプション 品 . 28, 己 24 

オペし ータ名 表示 設定 . 473 

あまなせ □ック . 126 

主な 機能 . 8 

主な 仕様 . 己 己 1 

オリジナル 証明書の 設定 . 204 

音楽 再生 音 優先 設定 . 104 

音楽 データ . 281 

音楽 データ/ラた 文字 保を . ...  272 

音声 クイック 起動 . 50 

音声で 文字 入力 . 450 

音声 電話 切营 . 68 

音声 . 424 

音声 再生 . 84 

音声 削除 . 84 

音声 録音 . 42 己 

音量 設定 . 103 

な 


海外 ご 利用 ガイド . 470 

海外で 電話を 受ける . 471 

海外での i 也國 ’GPS 機能 . 324 

海外 利用 サービス . 468 

海外 利用の 前 じ . 469 

会社 名 別 発着 信 設定 . 98 

ガイ ド 自動 表示 設定 . 400 

外部 機器との 連携 . 524 

顔検化 位置 修正 . 350 

顔 登録 


静止画 撮影 . 233 

マイ ピ クチ わ . 348 

顔 登録 情報 表示 . 234 

顔 認識 フォーカス . 230 

顔 文字 . 446 

各社 発行 証明書 設定 . 202 

各種 画面 設定 . 110 

各種 設定 音 変更 . 103 

各種 設定 iJtz、 ソト . 13 己 

各種 デ ー タ コピー （本体 Am に 「oSD) 

. 370 

各部の 名称と 機能 . 30 

各  ニュー 表示 . 42 

画質 選択 . 228 

歌詞 表示 . 282 

画像 切り 化し . 350 

画像/名前 表示 切替 . 97 

画像 表示 . 282 

画像 品質 設定 . 87 

画像 編集 . 348 

画像 保を . 196 

画像を 更新 . 134 

カナ 英数 変換 . 445 

なな 入力 . 443 

力^ラ ギわ ラリー . 380 

力^ラ 使用 中の 動作 . 216 

力^ラ 設定 . 234 

力^ラ 設定 保持 . 23 巳 

力^ラ ボタン 設定 . 234 

力^ラ 利用 . 307 

力^ラ 利用 前に . 216 

画面/音 設定の 初期化 . 11 己 

画面 切曽時 エフェクト 設定 . 110 

画面 設定 . 347 

画面 表示 . 185 

画面 

登録 (保を） . 191 

表示 . 191 

カフー テー マ 設定 . 11日 


力し ン グー/待 受 カスタ マ イブ 


. 107 

なんたん 検索 . 4 

なんたん デコ^ . 147 

関連 機器 . 524 

機器 登録 . 434 

機器 リスト •接続 •切断 . 43 己 

記号 入力 

タッチ 操作 . 448 

ボタン 操作 . 446 

きせな え、 ソール . 114 

きせな え、 ソールの iJtz、 ソト . 115 

起動 . 309 

起動時 自動 化 力 設定 . 437 

機能 切替 . 411 

機能 終 3 . 411 

機能 呼 出 

各 先ュー . 43 

マルチ アシスタント 

(マルチ タスク） . 411 

基本 操作 . 34 

キ わ、 ソシユ . 185 

キ わ、 ソチ ホン . 4 己 己 

キわ 、ソチ ホン 利用 . 4 己 己 

キ わラ電 . 85 

キわラ 電切营 . 85 

キわ ラ電プ し一わ一 . 361 

休日 設定 . 417 

共通 再生 t ー  ド . 233 

共通 設定 . 199 

巧 追加 . 281 

切り 化して 保を . 408 

切り取り . 448 


緊急 速報 r エリアべー ル」 受信 

. 173 

緊急 速報 r エリア^— ル」 設定 


. 174 

緊急 通報 . 67 

クイック アラー ム . 416 


クイック 壁紙 tz、 ソテ イング .... 106 

クイック 機能 検索 . 422 

クイ、 ソ ク 検索 

受信: ><  — ル 詳細 画面 . 423 

便利、 ソール . 422 

クイック グイ わ ル . 100 

クイック 伝言^ 亡 . 84 

クイック 電話帳 検索 . 100 

クイ、 ソク^  — ル . 100 

区点 コード 入力 . 449 

クライアント 亡 ー ド . 487 

クライアント ド （子 機） . ...  487 

ブルー プ 設定 . 92 

ブルー プ 登録 . 92 

グループ 別 発着 信 設定 . 92 

ブルー プ名 変更 . 92 


携帯電話 機の 比 吸収 率 (SAR) 

. 巧 7 

クー タイ データ お預かり サービス 


. 132 

減 光 (ND) フィルタ 設定 . 233 

現在 i 也 確認 . 326 

現在地 通知 . 331 

現在地 通知 先 一覧 . 331 

検索 

ドキュ^ント . 394 

トルカ . 321 

PDF . 392 

検索 方を 選択 . 93 

圏内 自動 送信 . 151 

公共 ド . 81 

公共 ド (電源 OFF) . 82 

公共 ド （ドライブ 亡ード） ...81 

高ま ホ 外線 通信 . 348 

項目 選択 . 185 

国際 ダイ わ ル アシスト . 74 

国際電話 発信 

WORLD  CALL . 74 

WORLD  WING . 471 
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国際 □— ミン ブ (WORLD  WING) 


. 468 

古 如 章な な？ と 思った 5 . 525 

つ ピー 

トルカ . 321 

ル . 154 

ベール 本文 . 164 

文字 . 448 

個別 着信 設定 . 98 

個別 バックアップ/復元 . 374 

コラム リーグー . 244 

ゴルフ スイング ビデオカ^ラ 

. 246 

コンテンツ 移 巧 対応 . 371 

こんな 表示 巧 化た 5  . 己 29 

さ 


サービス 利用/接続 先 設定 ....  330 

サービス 利用 設定 . 330 

再 検索 アイコン 表示 設定 …… 473 

巧 圏 状態 表示 . 472 

ヴ イブ 選択 . 228 

再生 制限 . 279 

サイ ト 閲覧 履歴 . 189 

サイ ドキー □ック . 130 

サイトで i  t  — シ ヨン 再生 . ...  207 
サイトで！  t  — シ ヨン 取得 . ...  207 

サイ ト① 操作 . 185 

サイ ト① 見なた . 185 

削除 

各種 データ . 380 

各種 データの ユーザ フォルグ 

. 378 

ベール . 165 

ベールの ユーザ フ ォルグ.... 164 
撮影 画面 . 222 


撮影 画面 ①夕 、ソチ パオ 、ル 操作 
. 219 


撮影 画面の ボタン 操作 . 218 

撮影 時 設定 . 226 

撮影で きる 目安 . 552 

撮影 ポジション . 217 

撮影 ド 切替 . 226 

サブ カ^ラへ 切替 . 86 

サブ デ イス プしイ 設定 . 112 

サブ^ ニュー . 4 己 

参照^  — ル 表示 . 143 

シーク し、 ソ トコード 設定 . 99 

シークし、 ソト 属性 設定 . 99 

シーク し、 ソ ht- ド . 131 

シーン 別 撮影 . 230 

シーン •亡 ー ド 設定 変更 . 231 

しおり 表示 . 391 

自局 番号 . 462 

舌 辛 書 ド . 44 日 

視聴 予約 . 258 

自動 あ 預かりへ 移動 . 133 

自動 顔 登録 . 234 

自動 キー □ック . 128 

自動 起動 . 303 

自動 起動 失敗 履歴 . 306 

自動 起動 設定 . 302 

自動 起動 設定の 優先順位 . 303 

自動 切 营亡ー ド . 23 己 

自動 更新 設定 

ソフトウェア 更新 . 545 

パ ターン デー タ . 己 49 

自動 チ わ ン斗ル 設定 . 250 

自動 電源 ON . 411 

自動 保を ド . 235 

自動 eco 亡 ー ド 設定 . 1 13 

シ わ、 ソタ ー音 . 236 

シわッ フル . 309 

充電 . 日日 

祝日 設定 . 417 

ち 信 設定 . 169 

受信 巨 OX . 15 己 


化 力 解像度 設定 . 399 

受話 音量 調節 . 79 

上限 通知 アイコン 消ち . 426 

詳細 設定/通信 履歴 . 13 己 

招集 . 303 

肖像権 . 日 60 

商標 . 日 60 

情報 表示 . 380 

情報 編集 . 282 

情報 リー ダー . 243 

証明書 設定 . 202 

照明 設定 . 112 

照明 点な 時間 設定 . 288 

初期設定 . 60 

ショ、 ソト デ〕 . 244 

ショット: . 240 

ショートカット 設定 . 171 

署名 編集 設定 . 168 

新規 機器 登録 . 43 日 

新規 作成 . 416 

新着べ、 ソ t ージ 'R/F 表示 …… 171 

新着 i 亡 ー ド ベール 表示 . 152 

シンプル ベニ ュー . 4 己 

シンプル ベニ ュ ー- 覧 . 日 17 

スイ、 ソチ 付イわ ホン マイク . 430 

スイ、 ソ チ付イ わ ホン マイク で 電話を 

受ける . 431 

スイ 、ソチ 付イわ ホン マイクで 電話を 

なける . 430 

ブーム 調整 

力べ ラ . 226 

テし ビ 電話 . 86 

スキ ゎン 機能 . 548 

スキ ゎン 機能 設定 . 549 

スキ ゎン 結果 表示 . 日日 0 

スク ジュール 

力し ングー 表示 . 416 

便利、 ソール . 414 

利用/管理 . 414 


スクジ ュール 確認 . 417 

スク ジュール 連絡先 . 419 

スタンプ 貼り付け . 407 

ステし 才 効果 設定 （イわ ホン） 

. 36 己 

スト、 ソク アイコン . 39 

ストック アイコンの 種類 . 39 

スト リー ミン ブ タイプ 

ム ービー . 206 

i  t  — シ ヨン . 206 

スピーカー ブー スター 設定.... 104 

スマート リサ イブ ブーム . 228 

スライド シヨー 設定 . 347 

静止画 撮影 . 224 

静止画 添付 . 348 

静止画 録画 . 258 

製造番号 送信 . 181 

赤外線 受信 

デー タ . 38 己 

i ァプリ . 386 

赤外線 送信 . 38 巳 

ホ 外線 通信 

ソフト 起動 中 . 308 

利用 . 382 

ホ 外線 通信 使用 時の ミ 主意 . 38 己 

赤外線 通信で 送受信で きる データ 

. 382 

赤外線 リ 亡〕 ン . 386 

tz キ ュリ ティ エラー 履歴 . 306 

t キ ュリ ティ スキ ゎン 機能 

(スキ ゎン 機能） . 日 48 

接続 先 設定 . 200 

接続 待機 . 436 

設定 . 402 

設定 サービス ー覧 . 334 

設定 情報を 更新 . 134 

設定 1 へ 保を . 235 

設定 2 へ 保を . 23 己 

t ル フタ イマー . 228 
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tz ルフ t— ド . 127 

tz しク ト^ ニュー . 42 

tz し クト^ ニュー 登録 . 421 

全 画面 表示 切营 . 234 

全 削除 . 282 

t ン ター 接続 先 設定 . 204 

選択 受信 添付 フ アイ ル 取得 .... 154 

操作 切曽 . 261 

操作 手順 . 1 

送信 者 アドし ス 切替 (A •  B) .....  462 

送信 日時 予約 . 150 

送信 テ 約 データ 削除 . 439 

送信 BOX . 155 

ソート . 379 

測 位 t ー  ド 設定 . 33 己 

即時 更新 . 546 

ソフトウェア 更新 . 日 44 

ソフトウェア 更新 起動 . 日 46 

ソフト ウェ ア 更新 利用 じあたり 

. 544 

ソフト 起動 中の サイ ト 表示 ....  307 

ソフト 情報 表示 設定 . 28 己 

ソフトの 並べ 营え . 288 

た 


ミ 帯 在 国外 （日本を 含む） じ 電話を 

なける . 470 

ミ 帯 在 国で 電話を なける . 470 

ミ 帯 在 国内に 電話を なける . 471 

代替 画像 . 86 

代替 画像の 優先順位 . 87 

タイトル . 217 

タイトル 編集 . 378 

グイ わ ル 発信 制限 . 129 

グイ わ ルボ タンの 文字 割り当て 一覧 

(なな 入力） . 518 

ダウン □ー ド 

各種 データ . 195 


フル ブラウザ . 197 

i アプリ . 284 

i ト ド . 196 

ダウン □—ド 舌 辛 書 . 449 

卓上 設定 . 110 

卓上 ホルダ . 56 

タッ チ 操作 画面 . 48 

タッ チ パ 寺 ル . 46 

タッチ パ 斗 ル 基本 操作 . 47 

タッチ パ 斗 ル 操作 . 49 

タッ チ/け ルで 文字 入力 . 446 

タッ チ パ 斗 ル ON/OFF . 46 

タッ チ ボタ ン① 文字 割り 当て 一覧 

(なな 入力） . 518 

縦横 画面 自動 切替 . 110 

グ ビング 10 . 371 

単語 登録 (ユーザ 辞書） . 449 

端末 暗証番号 . 122 

端末 暗証番号 設定 . 123 

地図 . 32 己 

化國 アプリ . 327 

化國 設定 . 32 己 

i 也 図 .GPS 機能 . 324 

知的財産 権 . 560 

地点 情報 送信 . 438 

着 ラた フル ⑥グ ウン □ー  ド . 272 

着信 イルミ 斗 ー シヨ ン① 優先順位 

. 118 

着信 音 設定 

各種 データ . 102 

着 ラた フル ⑥ . 281 

着信 音の 優先順位 . 102 

着信 回避 設定 . 463 

着信 拒否 設定 . 132 

着信 詳細 設定 . 79 

着信 履歴 . 69 

着 もじ . 72 

着 もじ 設定 . 71 

着 もじ 編集 . 71 


着 もじ 利用 . 71 

チ わプタ ー ー 覧 . 270 

チ わ ン^ル 指定 テ 約 . 258 

チ わ ン斗ル 設定 . 250 

チ わン寺 ルビユー . 2 己 己 

チ わン斗 ルリ スト . 251 

長時間 露光 . 229 

著作権 . 日 60 

追加 サー ビス . 466 

通信 亡ード . 375 

、ソー タッ チサ イト . 190 

、ソー タッチ サイ ト 登録 . 190 

、ソー タッチ i アプリ . 301 

、ソー タッチ i アプリ 起動 . 302 

、ソー タッチ i アプリ 登録 . 301 

、ソー タッチ i アプリ 表示 . 302 

通話 時間表 示 . 426 

通話 時間 •料金 . 42 日 

通話 中音 声 電話 発信 . 410 

通話 中音 声 . 424 

通話 中 詳細 設定 . 76 

通話 中 通信 機能 利用 . 410 

通話 中に 電話に 化る . 456 

通話 中 じ 電話を なける . 456 

通話 中の 着信 動作 . 460 

通話 中 保留 . 67 

通話料 金 自動 iJtz、 ソト 設定 ..... 426 

通話料 金 上限 通知 . 426 

通話 料金表 示 . 42 日 

通話を 終 3 して 電話に 化る . 456 

使いな た ガイド . 51 

定型 文 . 446 

定型 文/単語 登録 . 169 

定型 文 登録 . 448 

デ イス プしイ . 3 己 

デ イス プしイ をアし ンジ' . 116 

デー ター覧 画面 . 341 

データー括 削除 . 136 

データ 確認/グウ ン □—ド . 135 


デー タ 管® . 378 

データ 検索 . 380 

データ 送受信 

赤外線 通信.^ . 38 己 

Bluetooth  通信 . 439 

i 〔通信 . 387 

データ 送受信 設定 . 388 

データ通信 . 478 

データ通信 準備 . 481 

データ通信 じ 必要な 機器 . 480 

データ通信の 動作 環境 . 480 

データ通信 利用 . 478 

データ通信 利用 じあたり . 479 

データ 乾 送 (OBEX™) 通信 準備 

. 480 

デー タ  BOX . 338 

デー タ BOX ①ビ ユーア . 338 

データ BOX 表示 . 234 

手書き . 40 己 

手書き デコべ ⑥ . 145 

手書き 認証 . 123 

手書き 認証 実 斤 . 124 

手書き 認証 設定 . 123 

手書き^ ニユー . 407 

テキスト 範囲 選択 . 187 

デコ ベア ニべ ⑥ . 149 

デコ^ アニ^® 作成 . 145 

デ〕 ベー ル⑥ . 143 

デコ^® テン プ し— 卜 . 146 

デ〕 しーシヨ ン . 143 

デフ オルト 設定 じ 戻す . 236 

手/ ぷれ 補正 . 231 


デュア ルネ、 ソ トワー クサー ビス 

. 458 

デュアル 斗、 ソト ワーク サービス 利用 
. 458 


テし ビ 電話 . 64 

テし ビ 電話 画像 選択 . 87 

テし ビ 電話 切替 . 68 
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テし ビ 電話 切营 機能 通知 . 88 

テし ビ 電話 送信 映像 設定 . 86 

テし ビ 電話 着信 設定 . 80 

テし ビ 電話中 画面 . 64 

テし ビ 電話中 動画^ 亡 . 42 己 

テし ビ 電話 伝言 . 82 

テし ビ 電話 伝言 ^  t を 設定す ると 

. 83 

テし ビ 電話 動作 設定 . 87 

テし ビ 電話 発信 設定 . 80 

テし ビ 表示 . 399 

テし ビ リンク . 262 

テし ビ リンク 登録 . 262 

テし ビ リンク 利用 . 262 

テ □ツプ 表示 設定 . 211 

電源 OFF  •‘  i 知日き 5  e サ^ 

ビス . 4 日日 

電源 OFF 時 I  C  □ツク 設定 . 316 

電源 ON . 60 

伝言 . 82 

伝言 再生 . 84 

伝言 削除 . 84 

伝 己 設定 . 83 

伝言 を 設定す ると . 83 

電子辞書 . 397 

転送 ガイダンス 設定 . 457 

転送 でんわ サービス . 456 

転送 でんわ サービスの 流れ ....  4 日 7 
転送 でんわ サービスの 料金 ....  457 

乾 送 でんわ サービス 利用 . 457 

転送 でんわ (有料） . 475 

電卓 . 426 

電池 アイコン 設定 

電池 . 己 9 

待ち 画面 設定 . 116 

電池 巧 切れた 5  . 己 9 

電池 残 量 . 59 

電池 残 量 確認 . 58 

電池 パック 取り付け なた . 己 4 


電池 パック 取り外し なた . 54 

電池 マーク％ —時 表示 . 59 

点な 色/鳴動 音 設定 . 33 日 

電波 . 248 

添付 ファイル . 149 

添付 ファイル 管理 . 155 

添付 ファイル 削除 . 155 

添付 ファイル 保を . 155 

電ミ舌 昭  QQ 

電話帳 検索して 電話を なける... .  94 

電話帳 検索 . 93 

電話帳 コピー （本体 ドコ t  UI M 

力ード） . 91 

電話帳 削除 . 99 

電話帳 登録 

電話帳 . 90 

ベール . 154 

電話帳 等を 更新 . 132 

電話帳 内容 表示 画面 . 96 

電話帳 2in1 設定 . 462 

電話/テし ビ 電話 切曽 . 78 

電話/テし ピ 電話を ちけ る . 77 

電話/テし ビ 電話を なける . 65 

電話 発信 

サブ アドし ス 指定 . 7 己 

ソフト 起動 中 . 307 

ベール . 154 

電話 発着 信 画像の 優先順位 . . . . . 111 

電話 発着 信 設定 . 80 

動画/音声の 再生 . 398 

動画 再生 ソフト . 己 24 

動画 撮影 . 225 

動画 . 424 

動作 設定 . 289 

同時 再生 . 357 

登録 件数 . 日日 6 

登録 サー ビス 解除 . 334 

登録 サイト 表示 . 182 

トータル カスタ マ イブ . 117 


ドキユ ベン トビ ユーア . 392 

時計 表示 設定 . 108 

ド〕 亡クー タイ da ね link . 482 

ドコ tS ■如 章 問合せ . 459 

ドコ亡 コ斗 クシ ヨン マ 斗ージ 'わ 

. 481 

ドコ t 総合 案内 •受付 . 459 

ドコ t 提供 サービス 設定 . 334 

ドコ 亡への お 問合せ . 459 

ドコ亡 UIM カード . 己 2 

ド〕 tUlM 力ード t キ ユリ ティ 機能 

. 53 

ドコ tUlM 力ード 電話帳 . 90 

ドコ tUlM カード 取り付け なた 

. 52 

ド〕 tUlM 力ード 取り外し なた 

. 52 

ドコ tUlM 力ードに 保を . 176 

ドコ t  UIM カード （FOMA カード） コ 
ピー 

電話帳 内容 表示 画面 . 91 

電話帳 リスト 画面 . 91 

ドコ亡 UIM カード （FOMA カード） へ 
つ ピー 

ルー 覧 画面 . 176 

ル 詳細 画面 . 176 

取り扱い 上の ご ミ 主意 . 17 

トリプル くっきり トーク . 76 

トルカ . 316 

トルカ 管理 . 320 

トルカ サウンド 設定 . 322 

トルカ 自動 表示 . 322 

トルカ 自動 読 取 チェック . 322 

トルカ 取得 . 317 

トルカ (詳細) 取得 . 320 

トルカ 設定 . 321 

トルカ 重複 チェック . 322 

トルカ ビ ユーア . 317 

トルカ 保を . 308 


トルカ^  — ル 添付 . 320 

卜 しー ス 情報 . 306 

な 


内蔵 辞書 . 422 

内蔵 辞書 登録 . 423 

ナビ . 32 己 

日時 指定 テ 約 . 258 

入力 t ー  ド 切替 . 443 

入力 t ー  ドの 種類 . 443 

ネットワーク 暗証番号 . 122 

ネッ トワー クサー チ 設定 . 472 

斗、 ソ トワー クサ ー ビス . 47 己 

タ イブ キゎン tz ラ . 233 

夕ー マル^ ニュー . 42 

夕ーマ ル^ニ ュ ー- 覧 . 492 

夕ーマ ル^ニ ュー 変更 . 1 14 

は 


バーコードリーダー 

読み取り . 241 

利用 . 241 

バージ' ョン アップ . 306 

バージョン 表示 . 己 己 1 

パー ソ ナル デー タ □ック . 129 

バーチ わ ルキー . 290 

バ イブし ータ 設定 

各 機能 . 104 

i アプリ . 288 

パク、 ソト 通信 中 着信 設定 . 88 

パソコン 接続 利用 前に . 480 

パ ターン デー タ 更新 . 日 49 

バックアップ/復元 . 373 

バック ライト 点む 時間 . 23 己 

発信 オプション . 67 

発信 者 番号 通知 . 62 

発信 詳細 設定 . 75 
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発着 信 時 動作 設定 . 80 

貝ち り 付け . 448 

範囲 選択 . 144 

番組 移動 . 271 

番組 再生 . 268 

番組 手動 取得 . 267 

番組 設定 . 266 

番組 表 

利用 . 257 

予約 . 258 

番組を 設定す ると . 267 

番号 通知 

発信 オプション . 72 

利用 . 72 

番号 通知 あ 願い サービス . 458 

番号 通知 あ 願い サービス 利用 

. 458 

番号 通知 あ 願い (有料） . 475 

番号 非 通知 . 72 

番号 別 発着 信 設定 . 463 

ハン ブフ リー . 68 

ハン ブ フリー 対応 機器 . 77 

反転 表示 情報 . 193 

ハンド ミラー . 246 

ピ クチ わー ライト . 227 

ピ クチ わ テーブル . 347 

日付 時刻 設定 . 61 

ビュー ア ポジション . 33 

表示 位置 調整 . 408 

表示 画質 設定 . 118 

表示 切替 

データ/ フォルダ ー覧 . 343 

電 曰。‘ ife . 97 

表示 設定 . 166 

表示 方を 変更 . 343 

標準 タイプ . 206 

ファイル サ イブ 制限 . 232 

ファイル 名 編集 . 378 

フェムト tz ル . 440 


フオー カ ス 設定 . 230 

フォーカス 亡ード . 45 

フォーカス □ック . 231 

フォルグ 間 移動 . 379 

フォルグ 管埋 . 377 

フ オルダ シーク し、 ソ ト OFF . 163 

フ オルダ シーク し、 ソ ト ON . 163 

フォルグ 新規 作成 

各種 データ . 377 

ル BOX . 163 

フ オルグ セキュリティ . 378 

フォルダ 名 編集 . 378 

フォント . 148 

フォント （書体) ①リ tz、 ソト . 119 

フォント 選択 . 119 

フォント チェンジ' . 148 

複数の ソフト 起動 . 291 

不在 着信 . 82 

プチ エステ . 351 

プッシュホン 信号 登録 . 73 

プッシュホン 信号 利用 . 73 

プライバシー 設定 . 130 

フラグ OFF . 16 己 

フラグ ON . 16 己 

プリ インストー ル i アプリ . 291 

プリ tz、 ソトな 5 設定 . 251 

プリ ティアし ンジ カ^ラ . 237 

振 分け 条件 設定 

トルカ . 320 

ベール . 167 

振 分け 条件 登録 . 168 

プリンタ 送信 . 488 

ブルーし イデ ィス クし コー グー 

. 357 

フル ブラウザ 切替 . 187 

フル ブラウザ 設定 . 198 

フル ブラウザ ホー ム . 182 

フル ブラウザ 利用 確認 画面 . . . . . 184 
プし イリ スト 


管理 . 281 

再生 . 278 

プし イリ スト 管® . 281 

プし イリ スト 新規 作成 . 281 

プし イリ ストに 登録 . 281 

フ しー ム撮載 . z29 

フ しー ム 対応 ページ . 187 

プし ゼン アシスト . 409 

プし ゼン アシスト 開始 . 410 

プし ゼン デー タ 登録 . 409 

プしフ イッ クス . 75 

ブ □ブ 機能 . 236 

ブ □ブ /SNS 投稿 先 設定 . 170 

プ □フイー ル 

ウ ェル 斗ス . 402 

詳細 . 424 

表示 . 62 

プ □フイー ル 登録 

ウェルネ ス . 402 

プ □フイー ル . 423 

分類 登録 . 379 

ベーシック ベニ ユー . 42 

ベー シックべ ニユ ー— 覧 . 492 

ベーシック ベニ ユー 変更 . 117 

ベールビユー . 120 

ベー ルビユー 設定 . 120 

ベストし ンジ ブーム . 227 

ヘルプ . 404 

変換 パ ターン . 148 

編集 

スクジ 'ユー ル . 419 

電話帳 . 98 

予約 リスト . 260 

編集 時 自動 保を 設定 . 171 

返信 設定 . 170 

便利、 ソー ル①ビ ユーア . 341 

ボイスし コー グー 

利用 . 388 

録音 . 388 


ボイスし コー ダー 録音 時間 ....日日 己 

ポインタ 操作 . 187 

わ 位 計 . 429 

防水/防塵 性能 . 22 

放送 用 保を 領域 . 249 

ポー ブ グイ わ ル . 73 

ホーム ネットワーク . 489 

ホーム ネットワーク 設定 . 490 

ホーム 斗、 ソト ワーク 送信 . 489 

保護 解除 . 164 

保護 件数 . 556 

保護 設定 . 164 

保証 . 己 42 

保証と アフター サー ビス . 日 42 

歩数 確認 . 404 

保を 

i  t  — シ ヨン . 208 

i 亡ー ド^  — ル . 150 

保を 件数 . 556 

保を 件数 オーバー じなる と ....382 
保を 先 選択 . 234 


保を した i 亡ー ド^— ルを 送信 

. 151 

保を した i t ー ド^ールを 編集 


. 151 

保を できる 目安 . 日日 2 

ボタン 表記 . 1 

ポップアップ^、 ソ t ージ . 41 

ホワイト バランス . 229 

本書の 弓 I きな た . 1 

本書の 見なた . 1 

本体 付属品 . 28 

本体へ 移動 

デー タ ー覧 画面 . 372 

フォルグ ー覧 画面 . 372 

本体へ コピー 

データ ー覧 画面 . 371 

電話帳 内容 表示 画面 . 91 

電話帳 リスト 画面 . 91 
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待 受アク tz サリ 管 S . 

待 受アク tz サリ 設定 . 

待 受アク tz サリ 操作 . 

待 受アク t サリ 表示 . 

待受 画面 選択 . 

待受 画面 変更 . 

待受時 回転 連動 設定 . 

待受 タツ チ ランチ わ . 

待受夕 、ソチ ランチ わ 設定 ..... 

待 受^ t 表示 設定 . 

マ チキ わ ラ . 

マ チキ わ ラ あしや ベリ 設定... 

マ チキ わ ラ 設定 . 

マナー解除 . 

マナー ド 選択 . 

7 ルチア ク tz ス . 

マルチ アク t ス① 組み合わせ 


S  マルチ アシスタント （マルチ タスク） 
を  ZL1 1 


マルチ ウインドウ . 256 

マルチ ナンバー . 461 


^ ー ルー 覧 画面 . 176 

本体へ 全 件 コピー . 371 

本体へ 1 件 移動 . 373 

本体へ] 件 コピー 

各種 デー タ . 371 

ル 詳細 画面 . 176 

ま 


マークの 説明 . 342 

マークの 追加 . 391 

マー ク 表示 . 391 

マイカ^ ラ . 23 己 

マイ ピ クチ わ 登録 . 398 

マ イ^ニュー . 182 


マスク （目隠し） ちれた 情報 表示 


マルチ ナンバー 選択 . 461 

マン ガ •ブック リー ダー . 394 

未 送信 BOX . 155 

ミ ュージ 、ソク . 276 

ミ ュージ '、ソ クプ し一わ一 . 272 


ミュージック プ し一わ 一画 面 

.  274,  275 

ミュージック プし一 わ 一再 生 

. 276 

ミ ュージ '、ソ クプ し一 わ一 ①フ オルダ 


. 274 

ムービー . 206 

ム ービー 取得 . 207 

名刺 リーグ— . 242 

迷惑 電話 ス トップ サービス ..... 457 
迷惑 電話 スト、 ソ プ サービス 利用 

. 458 

:>< インカべ ラへ 切替 . 86 

ル アドし ス 自動 取得 . 423 

ル管埋 . 163 

ル 起動時 表示 . 151 

ル 機能 . 236 

ベー ル ブルー プ . 169 

ル 検索 . 165 

:>< —ル再 振 分け . 164 

ル 自動 受信 . 152 

ッ;ー ル 受信 履歴 . 165 

ル 設定 . 166 

^ ー ル 選択 受信 

海外 設定 . 474 

ル . 153 

i ト ド . 153 

ル 送信 履歴 . 165 

ル チェンジ . 148 

: ー  ル 着信 イ ルミ 斗ー シヨ ン① 優先 

順位 . 118 

^ ー  ル 着信 音の 優先順位 . 102 

ル 冒頭 文 入力 . 151 

ー ル/^、 ソ t ージ '問合せ . 153 


^ ー ル/^、 ソ t ージ 問合せ 設定 


. 169 

ル/ SMS  作成 . 154 

ソ tz  — ジ '作成 . 71 

ソ t ージ '表示 設定 . 71 

ベ、 ソ tz  — ジ R . 474 

^ 、 ソ tz —  ジ 'R/F な 5 トルカ 取得 

. 317 

ベ、 ソ t ージ 'R/F 受信 . 171 

ソ  tz  — ジ 'R/F  表示 . 172 

^ニュ —— 覧 . 492 

ニュー 画面 リ tz、 ソト . 11 己 

^ ニュー 設定 . 115 

^ ニュー 設定 オールリ tz、 ソト 

. 118 

^ ニューの 設定と 操作 

夕 、ソチ 操作 . 49 

ボタン 操作 . 42 

^ ニュー 選択 

夕 、ソチ 操作 . 49 

ボタン 操作 . 42 

ベ 亡 . 427 

確認 . 428 

ベ 亡 修正 . 429 

べ亡リ 確認 . 382 

^亡リ 使用 状況 確認 . 382 

べ亡リ 着信 許可 . 131 

^亡リ 着信 拒否 . 131 

べ亡リ 不足に なると . 382 

ベ □デ ィコール . 104 

ベ □ディ 添付 . 36 己 

^ □デ ィプし一わ一 . 364 

亡ー シヨ ン サイし ント . 106 

亡ーシ ヨン サイし ント① 利用.. .10 己 
亡ー シヨ ン デ〕 

わ乂ぅ . 24 日 

動画 /  i  t- シ ヨン . 356 


t  — シ ヨン トラ 、ソ キングが 応 アプリ 
. 290 


t ー  ド 別待受 画面 設定 . 462 

目 巧 . 6 

文字 コピー . 448 

文字 サイ ブ 設定 . 119 

文字 サイ ブ① ワンタッチ 設定 ..119 

文字 修正 . 44 己 

文字 スタンプ . 350 

文字 入力 

なな 入力 . 443 

タッ チ パネル . 447 

利用 . 442 

文字 入力 設定 . 442 

元に 戻す . 44 己 

や 


ユーザ 証明書 . 201 

ユーザ 証明書 使用 . 204 

ユーザ 証明書 操作 . 203 

ユーザ 設定 . 263 

優先 ネットワーク 設定 . 472 

郵便番号/住所 . 91 

輸化 管® 規制 . 己 60 

読み取り機な 5 トルカ 取得 ....  317 

予約 開始 時刻の 動作 . 258 

予約 更新 . 547 

予約/予約 リスト 

確認 . 260 

利用 . 258 

5 


ライフスタイル 設定 . 117 

ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルー ぺ ....  240 

リダ イわル . 69 

iJt ート 機能 設定 確認 . 138 

履歴な 5^ —ル 送信 . 166 

リンク 先 選択 . 185 

リンク 先 ぺージ '表示 . 398 


>989066 
-000400 
>111  -11 


458363550 
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留守番電話 サービス . 454 

留守番電話 サービスの 流れ ....  4 日 4 

留守番電話 サービス 利用 . 454 

留守番電話 (有料） . 475 

連 写 力^ラ . 238 

連続 再生 . 36 己 

□— ミン ブガ イ グン ス . 473 

□— ミン ブガ イ グン ス （有料） ..475 

□ー  ミン ブ時 着信 規制 . 473 

□— ミン ブ 着信 通知 . 474 

□ー ミン ブ 着信 通知 (有料） . ...  475 

□ブイン 情報 削除 . 188 

□ブイン 情報 貼付 . 188 

□ブイン 情報 登録 . 187 

録画 . 257 

録画 開始 . 257 

録画 予約 . 258 

録画 予約 履歴 . 261 

□ツク 機能 . 125 

□ツク tz し クシ ヨン . 130 


わ 


フーク アウト . 403 

フン tz ブ 

デー タ  BOX . 359 

利用 . 248 

ワン t ブ アンテナ . 250 

ワン t ブな 5 トルカ 取得 . 322 

ワン t ブ 視聴 . 252 

ワン t ブ 視聴 中の 着信 動作 ....  2 己 6 

ワン t ブ 視聴 ま 順 . 249 

ワン t ブ① 初期 画面 . 248 

ワン t ブ 利用 じあたり . 248 

ワン t ブ 利用 前に . 249 


ワンタッチ マナー 亡— ド 解除 

. 105 

ワンタッチ マナー 亡 ー ド 設定 
. 105 


英数ぎ 


184 を 付けて ダイ わ ル . 73 

186 を 付けて ダイ わ ル . 73 

2 タツ チ 入力 . 450 

2inl . 461 

2in1 機能 OFF . 463 

2in1 亡ード 切替 . 462 

2in1t —  ド 別 動作 . 464 

3G/GSM  切替 . 472 

AC ア グプタ . 己 7 

AQU0S フ ァミ リンク 設定 . 400 

ASF ファイル . 352 

AT] の ド . 482 

Bluetooth . 431 

团 uetooth 機器の 利用 

通話 . 437 

ミ ユージ 、ソク プし一 わ 一 ....437 

フン t ブ . 437 

团 uetooth 機能で できる こと . ... 432 

Bluetooth  受イ言 . 439 

Bluetooth  化 力 . 437 

团 uetooth 接続 準備 . 481 

团  uetooth  設定 . 440 

Bluetooth  送信 . 439 

团 uetooth 巧 応力ーナビ . 438 

团 uetooth 対応 キー ボード . 438 

团 uetooth 対応/  ジョン . 431 

Bluetooth 対応 プ日 ファイル....  431 

巨 luetooth 電源 オフ . 436 

Bluetooth  電源 オン . 436 

Bookmark 

表示 . 189 

使用 . 189 

Bookmark  登録 . 189 

CD-ROM  利用 . 482 

DC ァ グプタ . 57 

DLNA . 488 

ecot- ド . 113 


eco 亡ー ドの ワン タ 、ソチ 設定. ...113 
FeliCa 

あ サイ フクー タイ . 312 

FirstPass  設疋 . 202 

Flash  機能 . 197 

Flash®Video . 197 

FOMA 端末 電話帳 . 90 

FOMA 通信 設定 ファイル . 481 

GPS アプリー 覧 . 327 

GPS 対応 i アプリの ワンタッチ 起動 

. 327 

GPS ボタン 設定 . 326 

HDMI  接続 . 398 

HDMI 接続 開始 . 398 

i アプリ . 284 

i アプリ 音量 . 288 

i アプリ 管; 里 . 30 己 

i アプリ 起動 . 285 

i アプリ〕ー ル . 303 

i アプリ コール 受信 . 303 

i アプリ コール 設定 . 304 

i アプリ コール グ ウン □ー ド 設定 

. 304 

i アプリ〕ー ル 履歴 . 303 

i アプリ 実行 情報 . 306 

i アプリ 自動 起動 . 302 

i アプリ 使用 データ 

(コンテンツ 移 斤 対応） . 306 

i アプリ 省電力 設定 . 288 

i アプリ 設定 . 288 

i アプリ タッチ 対応 アプリ . 290 

i アプリ と ホ 外線 通信の 連携.. .386 

i アプリ じついて . 289 

i アプリの 機能 利用 . 307 

i アプリ 待受 設定 . 304 

i アプリ To 機能 . 304 

i アプリ To 機能 利用 . 193 

i ウィジェット 

海外 設定 . 474 


利用 . 308 

ウィジェット 設定 . 309 

ウ ィジ' ェッ ト 利用 . 309 

ェリア-周辺 情報- . 326 

コン シェル . 213 

コン シェル 設定 . 214 

コン シェル 利用 . 211 

スク ジュール 確認 . 420 

チ わ ネル 

海外 設定 . 474 

利用 . 210 

チ わ ネル 初期化 . 211 

チ わ ネル 表示 . 210 

t  — シ ヨン . 206 

シ ヨン 取得 . 207 

シヨ ンプ し一わ一 . 351 

t  — シ ヨン 保を . 273 

t  — シ ヨン. ムービー . 206 

t ーシ ヨン^ ー ル . 356 

トド 

海外 設定 . 474 

利用 . 178 

t ー  ド 故障 診断 サイト …… 543 
ドサービス 利用 設定 . ...  474 

t ー  ドし おりの 追加 . 391 

ド 設定 確認 . 201 

ド 設定 iJtz、 ソト . 201 

トドパ スワード . 122 

t ー  ド パスワード 変更 . 182 

ド ブラウザ 設定 . 198 

トド^  — ル . 140 

ド^ールな 5 トルカ 取得 

. 317 

ド^-ル 作成 . 140 

トド^  — ル 送信 . 140 

ド^  — ル 転送 . 154 

ド^-ル 返信 . 154 

ド^-ル 保を . 150 

ド/ web  設定 . 198 
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I  C オーナー 確認 . 314  m に roSD- 括 振 分け . 

I  C 才 ーナー 変更 . 314  microSD 力ード . 

i  C あ 弓 I つ こし サー ビス . 312  m に 「oSD 力ード 管理 . 

I  C 力ー ドー 覧 . 313  m に roSD 力ー ド 取り付け . 

I  C 力ード オート □ツク 設定  m に roSD 力ード 取り外し . 

. 315  m に roSD カー ドの 管 S 情報 更新 

I  C 力ードな 5 トルカ 取得 ....  32] . 

I  C 力ー ド □ツク . 315  m に roSD カードの 使用 状況 確認 

I  C 力ー ド □ツク 解除 予約 ....  31 己  . 

i  C 受信 .  387  m に roSD 力ー ドの 初期化 . 

i  C 送信 .  387  m に roSD 力ード ①フ オルグ 構成 

i  C 通信  . 

ソフト 起動 中 .  308  microSD へ 移動 

利用 .  386  データー 覧 画面 . 

i  C 通信 機能 使用 時の ミ 主意 ....  387  フォルダ ー覧 画面 . 

i  Menu- み 検索 . 178  microSD へ〕 ピー . 

i  Mem 表示 . 178  m に roSD へ 全 件〕 ピー . 

ISO 感度 .  229  microSD へ] 件 移動 . 

」AN]— ド . 241  microSD へ 1 件] ピー . 

Mail  To 機能 . 193  m に roSD t  - ド . 

Mail  To 機能 利用 .  397  m に roSD リ ー グー ライター.... 

Media  To 機能 . 194  MTPt  -ド . 

microSD .  374  Music&Video チ わ 斗 ル 


デー タ BOX . 

.271 

SMS 作成 . 

174 

mm . 

.266 

SMS 受信 . 

175 

Music&Video チ トネ ル 番組 再生 

SMS 設定 . 

176 

.268 

SMS 送信 . 

174 

Music&Video チ わみ レ 番組 設定 

SMS 問合せ . 

175 

.266 

SSL/TLS 証明書 . 

201 

0FFICEED . 

.466 

SSL/TLS 対応 ページ . 

181 

PDF 対応 ビュー ア . 

.389 

UIM カード (FOMA カード) 設定 

Phone  To(AV  Phone  To) 機能 

.193 

UIM カー ド （FOMA カー ド) 操作 

124 

Phone  To(AV  Phone  To) 機能 利用 

.90 

.397 

URL 入力 履歴 . 

188 

PIN  □ック 解除 . 

.12 己 

USBt- ド . 

375 

PIN □ック 解除 コード . 

.123 

Web  To 機能 . 

194 

PIN] コード . 

.122 

Web  To 機能 利用 . 

397 

円 N2]— ド . 

.122 

Wi-Fi . 

日日 9 

QR〕ー ド . 

.241 

Wi-F 閒応 パソコン 接続 . 

481 

QR コード 利用 . 

.242 

Wi- 円 利用 . 

484 

RSS 登録 . 

.194 

WMA ファイル 保を . 

273 

RSS リーグー 

WORLD  CALL . 

.73 

表示 . 

.194 

WORLD  WING . 

468 

mm . 

.194 

WORLD  WING 利用者に 電話を 

Select  language . 

.120 

なける . 

471 

377 

36 己 

375 

366 

366 

376 

375 

375 

367 

372 

372 

371 

371 

373 

371 

376 

375 

376 
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■画面 別 サブ メニュ ー ー 覧 


位置 履歴 

位置 履歴 一覧 画面 . 333 

位置 履歴 詳細 画面 . 333 

才 一hGPS 


才ート GPS 履歴一 覧 画面 33 己 

オート GPS 履歴 詳細 画面 ....  33 日 


画面: 

画面 一覧 画面 . 192 

画面 表示 画面 . 192 


スク リーン キわ プチ わ 表示 画面 

. 193 

きせな え、 ソール 

きせな え、 ソール ー覧 画面.... 114 
きせな え、 ソール 内 データ ー覧 画面 


. 115 

フォルブ ー覧 画面 . 114 

キゎラ 電プし 一 わ 一 

キゎラ 電一覧 画面 . 362 

キ ゎラ電 再生 画面 . 362 

フォルダ ー覧 画面 . 362 

クイック 検索 

クイック 検索 画面 . 422 

内蔵 辞書 一覧 画面 . 423 

内蔵 辞書 検索 結果 表示 画面 

. 422 

現在 i 也 通知 

現在地 通知 先 一覧 画面 . 331 

現在 i 也 通知 先 詳細 画面 . 332 

国際 グイ わ ル アシスト 

国 番号 一覧 画面 . 75 

国際 プし フィックス ー覧 画面 

. 75 

コラ ムリー ダー画面 . 244 

サイ ト 閲覧 履歴 一覧 画面 . 189 

情報 リーグ ー画 面 . 244 

ショット デコ 撮影 画面 . 24 日 

スク ジュール 


力し ングー 画面 . 414 

スク ジュール 詳細 画面 . 419 

スク ジュール 連絡先 画面 ....420 

予定 リスト 画面 . 418 

i スク ジュールー 覧 画面 ....420 
i スクジ 'ュー ル 詳細 画面 ....420 


i スク ジュール 予定 一覧 画面 


静止画 プし ビュー 画面 . 22 己 

連続 撮影 プし ビュー 画面 ....239 

tz しク ト^ ニュー 画面 . 43 

着ち じ 

ソ tz- ジ '一覧 画面 . 71 

チ わ ン斗ル 設定 

チわン ネル 番号 一覧 画面 
. 251 


チゎン ネル リス! -一 覧 画面 
. 251 


、ソー タッチ サイ! 覧 画面 . 191 

、ソー タッチ i アプリ ー覧 画面 

. 302 

使いな た ガイド 

内容 表示 画面 . 51 

テータ 検索 

検索 結果 画面 . 381 

検索 設定 画面 . 381 

ま 書き 入力 画面 . 406 

デコ 抑 二乂® 

デコべ アニ^® 作成 画面 . 146 

デコべ アニ^® テン プし ート 

-覧 画面 . 147 

デコ^ アニ^® 編集 画面 . 146 

デ コ^ール® テン プし 一! -一 覧 画面 

. 147 

テし ビ リンク 

テし ビリン ク ー覧 画面 . 262 


テし ビ リンク 表示 画面 . 262 

フォルダー 覧 画面 . 262 

電卓 画面 . 427 

電話帳 検索 

会社 名一 覧 画面 . 96 

グループ ー覧 画面 . 9 己 

電話帳 内容 表示 画面 . 96 

電話帳 リスト 画面 . 94 

ドコ亡 UIM カード 電話帳 グループ 

—覧 画面 . 9 己 

ドコ亡 UIM カー ド 電話帳 内容 表示 

画面 . 96 

ドコ t UIM カー ド 電話帳 リスト 画 

m . 95 

電話/テし ビ 電話 

音声 電話 着信 中 画面 . 78 

音声 電話中 画面 . 66 

音声 電話 通話 中 着信 画面 . 78 

テし ビ 電話 着信 中 画面 . 78 

テし ビ 電話中 画面 . 66 

テし ビ 電話 通話 中 着信 画面... . 78 

電話番号 入力 画面 . 66 

ドキュ ベン トビ ューア 

デー ター覧 画面 . 393 

内容 表示 画面 . 393 

フォルグ ー覧 画面 . 393 

トルカ 

検索 結果 画面 . 321 

トルカ ー覧 画面 . 319 

トルカ （詳細) 表示 画面 . 320 

トルカ 表示 画面 . 319 

フォルグ ー覧 画面 . 318 

振 分け 条件 設定 画面 . 320 

夕ー マル^ ニュー 画面 . 43 

バーコード リーグ ー 

バー〕ー ドリー グー 画面 . 242 

読み取り 結果 画面 . 242 


フル ブラウザ 

サイ ト 表示 画面 . 184 

プ □フイー ル 詳細 画面 . 424 

ベ— シック ク; ニュー 画面 . 43 

ボイスし コーブー画面 . 389 

方位 計画 面 . 429 

マイ ピ クチ わ 

画像 一覧 画面 . 34 己 

画像 表示 画面 . 346 

画像 編集 画面 . 349 

フォルブ ー覧 画面 . 344 

待 受アク t サリ 画面 . 109 

待受夕 、ソチ ランチ わ 画面 . 44 

待受: 画面 . 108 

7 チキ わ ラ 

フォルグ ー覧 画面 . 363 

マ チキ わ ラ ー覧 画面 . 363 

マン ガ •ブック リーダー 

デー タ ー覧 画面 . 396 

内容 表示 画面 . 396 

フォルダ ー覧 画面 . 39 巳 

ミ ュージ 'ック 

音楽 データ ー覧 画面 . 278 

フォルダ ー覧 画面 . 277 


プし イリ スト 音楽 データ ー覧 画面 

. 279 

ミュージック プ し一わ一 . ...  278 
ユーザ プしイ リス! -一 覧 画面 


. 279 

名刺 リーグ ー画 面 . 243 

: >(  —  )1' 

受信 ー ル ー覧 画面 . 160 

受信^ ー ル 詳細 画面 . 162 

送信^  — ル ー覧 画面 . 161 

送信^ ー ル 詳細 画面 . 163 

振 分け 条件 設定 画面 . 168 

本文 入力 画面 . 142 


未 送信^ ー  ル ー覧 画面 . 162 

:> (ー ル ブルー プ ー覧 画面 .... 170 
^ ー ル ブルー プ 詳細 画面 .... 170 

：> (-ル 作成 画面 . 141 

履歴一 覧 画面 . 166 

履歴 詳細 画面 . 166 

BOX- 覧 画面 . 160 

^ッわージ。/ド表示 

ソ t  — ジ—覧 画面 . 172 

:>< 、ソ tz- ジ '詳細 画面 . 173 

^ 亡一 覧 画面 . 428 

: 詳細 画面 . 429 

ベ t リスト 画面 . 8 己 

^ □デ ィプし一 わ一 

フォルダ ー覧 画面 . 364 

: □ディー 覧 画面 . 364 

ベ □ディ 再生 画面 . 364 

亡ー シヨ ン デコ 撮影 画面 . 246 

文字 入力 画面 . 444 

予約/予約 リスト 

日付 別 予約 確認 画面 . 260 

予約 詳細 画面 . 260 

予約/予約 リスト 画面 . 260 


録画 予約 履歴 一覧 画面 . 261 

ラク ラク 瞬漢 / 瞬英 ルーペ 画面 

. 240 

リグ イわ ル/着信 履歴 

着信 履歴 一覧 画面 . 70 

着信 履歴 詳細 画面 . 71 

リダ イわル ー覧 画面 . 70 

リダ イわル 詳細 画面 . 71 

フン tz ブ 

画像一 覧 画面 . 361 

画像 表示 画面 . 361 

ビデオ ー覧 画面 . 361 

ビデオ 再生 画面 . 361 

フォルグ ー覧 画面 . 361 

ワン t ブ 視聴 画面 . 254 

Bluetooth  機能 

機器 リスト 画面 . 43 日 

サー チリ スト 画面 . 434 

Bookmark 

Bookmark— 覧 画面 . 190 

Bookmark フォルグー 覧 画面 

. 190 

DLNA 

ファイル ー覧 画面 . 489 


円 rstPasstz ンター 表示 画面 . 203 

i アプリ 

ソフ I 覧 画面 . 287 

フォルダ ー覧 画面 . 287 

i アプリ コール 履歴 . 304 

i アプリ 使用 データ ー覧 画面 

. 307 

i チ わ ネル ー覧 画面 . 210 

I  t ーシ ヨン 

映像 一覧 画面 . 354 

映像 編集 画面 . 359 

フォルダ ー覧 画面 . 353 

i  t ーシ ヨン 再生 画面 . 3 巳 己 

i 亡ー シヨ ン •ムービー 取得 

しー ビー 再生 画面 . 209 

i 亡ーシ ヨン 取得 再生 画面 

. 207 

i 亡ード 

サイ ト 表示 画面 . 180 

I  C 力ー ドー 覧 画面 . 313 

Music&Video チ わ ネル 

チ わプタ ーー 覧 画面 . 270 

番組一 覧 画面 . 271 

フォルグ ー覧 画面 . 271 


Music&Video チ わ 斗ルプ し一 わ一 

. 270 

Music&Video チ わ 斗 ルべ ニユー 


. 267 

PDF 対応 ビュー ァ 

検索 画面 . 392 

デー タ ー覧 画面 . 390 

内容 表示 画面 . 390 

フォルグ ー覧 画面 . 389 

マークー 覧 画面 . 391 

i  t ー  ドし おり 一覧 画面....  391 
RSSiJ  — グー 

記事一 覧 画面 . 195 

記事 概要 画面 . 195 

RSS リーグ ー ー 覧 画面 . 195 

SMS 作成 画面 . 175 

URL 入力 履歴 一覧 画面 . 188 

USSD 登録 

応答^、 ソ tz  — ジ ー覧 画面 ....  466 

USSD サー ビスー 覧 画面 . 466 

Wi-Fi 

接続 先 一覧 画面 . 488 


ご 契約 内容の 確認 •変更、 各種 サービスの お申し 化み、 各種 資料 請 ホを オンライン 上で 承って おります。 


i 亡ードな 5  i  Menu  ► お客様 サボー ト ► お 申 化 •おず 続き ► 各種 お 申 化 •お 手続き 「 パク ッ ト 通信 料 無料 1 
パソコンな 5  My  docomo (http://www.mydocomo.com/)  ► 各種 お 申 化 •お 手続き 

X  i  t — ドな 白 ご 利用 じなる 場合、 r ネットワーク 暗証番号」 巧む 要と なります。 

X  i  t —  ドな 白 ご 利用 じなる 場合の パク、 ソト 通信 料は 無料です。 海外な 5 のアク tz スの 場合は 有料と なります。 

义 パソ〕 ンな己 ご 利用になる 場合、 「docomo  ID/ パ スワード」 か 必要と なります。 

※「ネ ッ ト ワーク 暗証番号」 あよ ardocomo  ID/ パ スワ ー ド」 を あ 持ちで ない 方 •あ 忘れの 方は 取扱説明書 裏面の r 総合 お問い合わせ 先」 じご 相談 < ださい。 
义 ご 契約 内容に よっては ご 利用 じ なれない 場合 巧 あ ります。 

X システム: ><ン テ ナンスな どじより、 ご 利用に なれない 場合 巧あります。 


マナーも いっしょに 携帯し ましょう 


FOMA 端末を 使用す る 場 含は、 周囲の 方の 迷惑 じな 5 ない よ ラ I こま 意 
しまし よつ。 


n _ こんな 場合は 必ず 電源を切 りましょう _ I 

■ 使用禁止の 場所に いる 場 含 

航空機 内、 病院 内では、 むす' FOMA 端末の 電源を切って ください。 

X 医用 電気機器を 使用 している 方 巧い るの は 病棟 内 だけでは ありま だん。 □ 
ビー や 待合室な どで ち、 むす 電源を切って  <  ださい。 

■ 満員 電車の 中な ど、 植込み 型 ム臓ぺ ー ス^ーカ およ び 植込み 型 除 細 
動 器を 装着した 方 巧 近く じいる 可能性が ある 場 含 

植込み 型&臓 ペースべ 一力 およけ 植込み 型 除 細 動 器に 悪影響を ちえる おそれ 
巧あります。 


こ んな 場合は 公共 モード に 設定 しましょう 


■ 運 乾 中の 場 含 

運転 中の 携帯電話を 手で 保持しての 使用は 罰則の 巧 象と なります。 

ただし、 傷病 者の 救護 または 公共の 安全の 維持な ど、 やわを 得ない 場合を除き 
ます。 

■ 劇場 •映画館 •美術館な ど 公共の 場所 じいる 場 含 

静 けにすべき 公共の 場所で FOMA 端末を 使用す ると、 周囲の 方への 迷惑 じなり 
ます。 


「  使用す る 場所 や 声 •着信 音の 大きさに ミ 主意し ましょう 

■し スト ラン や ホテルの □ ビーな ど①静 なな 場所で FOMA 端末を 使 
用す る 場 台は、 声の 大きさな どじ 気を付け ましよ ラ。 

■ 街の 中では、 通 巧の 巧げ じな 5 ない 場所で 使用 しまし よ ラ。 


1  プライバシーに 配慮し ましよう  1 

• 

1 力: ラ 付き 携帯電話を 利用して 撮影 や 画像 送信を 巧 ラ 際は、 プ 
ライ バ シーな どじ ご 配慮く ださい。 

1  こんな 機能が 公共の マナーを 守ります  1 

巧 巧って きた 電話に 応答し ない 設定 や、 FOMA 端末な 5 鳴る 音を 消 
す 設定な ど、 便利な 機能が あります。 

参 マナー亡ード （屈 =P.105)/ オリジナル マナー亡ード （屈 =P.105) 

キー 確認 音 •着信 音な ど FOMA 端末け 5 鳴る 音を 消し、 伝言^ 亡 巧 起動し ま 
す （マナー t ー  ド)。 マナー t ー  ド 設定 時に、 自動的に 設定され る 機能 (バイ 
ブ しータ 、キー 確認 音、 開閉 操作 音、 電池 アラーム 音、 アラーム 音、 スク 
ジユー ル 音、 i アプリ 音、 マイク 感度 UP、 伝言^ 亡の ON 感定 ) /OFF (解 
除)、 電話 着信 音量、^- ル 着信 音量、 i コン シェル 着信 音量^ □デイ 音量 
GPS 測 位 動作 音量） を 設定す る ことち できます （スリ ジナル マナー t ー  ド)。 
参 公共 亡ード （ドライブ 亡ード/電源 OFF) (感 P.81) 

電話を 巧け てきた 相手に、 運転 中ち しくは 携帯電話の 利用を 控えなければ 
な 5 ない 場所、 または 電源を切 るむ 要 巧 ある 場所 じいる 旨の ガイ グン スを 
流し、 通話を 終 3 します。 

• バイ ブ しー タ （屈 =P.104) 

電話 巧け 巧って きた ことを、 振動で 知 5 だます。 

• 伝言^ 亡 （保 P.82) 

電話に 化 5 れ ない 場合に、 電話を けけ てきた 相手の 方の 用件を 録音し ます。 
X その他に も、 留守番電話 サー ビス （煩 =P.454) 、 転送 でんわ サービ 
ス （煩 =P.456) など ①オ プ シヨ ン サービス 巧 利用 できます。 


総合 お問い合わせ 先く ド コモ イン フ オメーシヨ ン 七 ン ター > 


■ド コモの 携帯電話からの 場合  ■一般 電話な どからの 場合 

凸 （局番な しの） 151 傭 料） ^.0120-800-000 

X —般 電話な どな 5 は ご 利用いた だけ まだん。※ 一部の IP 電話なら は 接続で きない 場合 巧' あ 

U ます。 

受付 時間 午前 9:00 〜 午後 8:00  (年中 無イ 木） 

参 番号を よくご 確認の 上、 お間違い のない よ ラ じあ 幻け < ださい。 

参 各種 手続き、 故障 •アフターサービス じついて は、 上記 お問い合わせ 先 じご 連絡いた だ  <  け、 

ド コモ ホー ムぺ ージ  http://www.nttciocomo.co.jp/ 


故障 お問い合わせ 先 


■ド コモの 携帯電話からの 場合  ■一般 電話な どからの 場合 

凸 （局番な しの） 113 傭 料） 函 0120 ぶ〇〇-〇〇〇 

X —般 電話な どな 5 は ご 利用いた だけ まだん。※ 一部の IP 電話な 5 は 接続で きない 場合が あ 

ります。 

受付 時間 24 時間 （年中 無イ 木） 

ドコ t ホームページ、 i 亡 ー ド サイト じて あ 近 < ①ドコ t ショップな どじ お問い合わせ くだち い。 

i モー ドサ イト i  Menu  ►お客様 サポー ト ► ド コモ ショップ 


お 外での 紛失、 盗難、 精算な どに ついて 
く ド コモ イン フ ォメーシヨ ン七ン ター >  に 4 時間 受付) 


ド コモの 携帯電話からの 場合 


滞在 国の 国際電話 
アクセス 香 号 


-81 -3-6832-6600  *  (無料) 


* 一般 電話な どで なけた 場合には、 日本 向け 通話料 巧 かけります。 
义 SH-0 1 C な 5 ご 利用 の 場合は、 +  8 1 -3-6832-6600 でつな な'  ります。 
( 「+」 は 「0」 ボタンを 1 秒が 上 押します。） 


巧 外での 故障に ついて 

く ネット ワー クオ ペレー シヨ ン センター >  (24 時間 受付) 


ド コモの 携帯電話からの 場合 


滞在 国の 国際電話 
アクセス 香 号 


-81-3-6718-1414*  (無料) 


* 一般 電話な どで なけた 場合には、 日本 向け 通話料 巧' ななります。 
XSH-0 1 C0 台 ご 利用 の 場合は、 +  8 1 -3-67 18-14 1 4 でつな け'  ります。 
( 「+」 は 「0」 ボタンを 1 秒 じ (上 押します。） 


一般 電話な どからの 場合 
<ユ ニバー サル ナン バー > 


ユニ パーサル ナン バー用 
国際 識別 番号 


-8000120-0151* 


一般 電話な どからの 場合 
くユ ニバー サル ナンパー > 


ユニ パーサル ナンパー用 
国際 識別 香 号 


-8005931-8600* 


* 滞を 国内 通話料な ど 巧な なる 場合 巧あります。 

※主要国の 国際電話 アク tz ス 番号/ユニバーサル ナンバー 巧 国際 識別 番号 じついて は、 ドコ 
t ① 「国際 サービス ホームページ」 を ご 質 < ださい。 


* お 在 国内 通話料な どな' ななる 場合 巧あります。 

※主要国の 国際電話 ァク tz ス 番号/ユニバーサル ナンバー 巧 国際 識別 番号 じつい 口ん ド] 
t ① 「国際 サービス ホームページ」 を ご覧 < ださい。 


♦紛失- 盜難 などに あわれたら、 速やかに 利用 中断 手続きを お取りく ださい。 

♦お客様が 購入され た FOMA 端末に 故障が 発生 した 場合は、 ご 帰国 後に ドコ モ 指定の 故障 取扱 窓 □へ ご 持参く ださい。 

承 

マナーを いつしよ に 巧 帯し ましよう。 

◎公共の 場所で 携帯電話を ご 利用の 際は、 周囲の 方への ム くばりを 忘れずに。 


販売元 株式会社 NTT ド コモ 
製造元 シャープ 株式会社 


Li-ionOO 


環境 保全の ため、 不要に なった 電池は 
NTT ド コモ または 代理店、 リサイクル 
協力 店な どに お持ちく ださい。 


大豆;' 由イ ンキを 使用 しています。 


再生 紙を 使用して います 


’10.11  (1.5 版） 
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